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INTRODUCTION 


Nous  nous  sommes  proposé ,  en  entreprenant  ce  travail, 
de  faire  un  livre  utile  aux  praticiens  que  la  nature  de  leurs 
travaux  a  rendus  familiers  avec  le  maniement  des  machines 
hcomotives^  avec  la  construction  et  les  réparations  de 
leurs  diverses  parties ,  utile  également  aux  personnes  qui, 
par  la  nature  de  leurs  occupations,  sont  portées  à  se 
rendre  compte  de  tous  les  détails  de  construction  et  de 
service  des  moteurs  appliqués  au  transport  sur  les  che* 
mins  de  fer. 

Nous  avons  dû  tenir  compte  de  TinsufiSsance  de  notions 
théoriques  qui  existera  nécessairement  chez  la  plupart  de 
nos  lecteurs  ;  à  cet  eCTet,  nous  nous  sommes  attachés,  en 
premier  lieu,  à  poser  quelques  principes  généraux,  et  à 
en  déduire,  simplement  et  aussi  clairement  que  possible, 
les  conséquences,  afin  de  mieux  faire  comprendre  les  expli- 
cations que  nous  aurions  à  donner  dans  le  cours  de  notre 
travail  ;  pour  cela  nous  nous  sommes  moins  préoccupés  de 
donner  des  démonstrations  rigoureuses,  que  de  rendre 
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facilement  intelligibles  les  développements  dans  lesquels 
nous  devions  entrer,  les  appréciations  auxquelles  nous 
devions  nous  livrer  dans  la  description  des  différentes 
parties  d'une  même  machine,  et  dans  la  comparaison  des 
différents  modes  de  construction  adoptés. 

Nous  avons  donc  réuni  dans  une  première  partie,  sous 
le  titre  de  Notions  préliminaires  y  les  notions  de  physique 
et  de  mécanique  qui  nous  paraissaient  les  plus  indispen- 
sables, et  nous  avons  indiqué  les  principes  théoriques  sur 
lesquels  repose  la  construction  de  la  machine  locomotive  ; 
nous  avons  fait  connaître  la  fonction  des  éléments  de  cette 
machine,  à  la  fois  si  complète  et  si  simple. 

Dans  une  seconde  partie,  nous  avons  décrit,  pièce  par 
pièce,  les  machines  qui  peuvent  servir  de  types  aux  prin- 
cipaux systèmes  actuellement  en  usage;  nous  avons  fait 
connaître  le  jeu  relatif  des  différentes  parties  du  méca- 
nisme. —  La  troisième  partie  a  pour  objet  la  description 
du  tendeTy  annexe  habituel  de  la  machine  locomotive,  ser- 
vant à  porter  le  coke  et  Teau  pour  la  génération  de  la 
vapeur.  —  Le  quatrième  livre  comprend  F  examen  de  la 
machine  en  mouvement,  des  C/Onditions  de  stabilité  qu'elle 
doit  présenter^  des  aperçus  généraux  sur  le  choix  d'un  sys- 
tème de  construction  pour  chaque  cas  particuUer  que  peut 
présenter  Texploitation  des  chemins  de  fer. — Nous  avons 
réuni  dtins  la  cinquième  partie  tout  ce  qui  concerne  le 
service  des  machines  et  leur  application  au  remorquage 
des  trains,  les  règles  à  suivre  pour  assurer  la  régularité 
du  service,  le  bon  entretien  du  matériel  et  l'économie  des 
dépenses.  —  Nous  avons  consacré  une  partie  notable  de 
notre  travail  à  traiter  la  question  des  ateliers  de  répara- 
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tion,  au  point  de  vue  de  leur  consistance»  de  leur  orj^ani* 
satîon  intérieure  et  des  règles  à  suivre  pour  l'entretien  du 
matériel.  —  Nous  avons  cherché  à  faire  connaître  les 
résultats  d'expériences,  malheureusement  trop  peu  nom- 
breux, qui  peuvent  diriger  les  ingénieurs  et  les  construc- 
teurs dans  l'organisation  du  service  de  traction,  dans  le 
choix  des  systèmes  de  machines,  dans  la  recherche  des 
perfectionnements  à  apporter  à  leur  ensemble  ou  à  leurs 
détails. — ^Dans  la  huitième  et  dernière  partie,  nous  avons 
indiqué  les  principales  causes  d'accidents»  les  mesures  à 
prendre  pour  les  prévenir  ou  en  atténuer  les  conséquences  ; 
à  cette  occasion  nous  avons  fait  connaître  la  législation 
actuellement  m  vigueur  pour  la  police  des  chemins  de  fer» 

Cet  ouvrage,  ainsi  qu'on  le  reconnaîtra  par  l'exposé  qui 
précède,  est  destiné  à  remplir  le  même  but  que  le  Guide 
du  Mécanicien  conducteur  de  machines  locomotives  que 
deux  d'entre  nous  ont  publié  en  1840,  et  qui  nous  a  servi 
de  point  de  d^rt,  autant  que  le  permettaient  les  progrès 
accomplis  depuis  cette  époque  dans  Tart  de  la  locomo- 
tion ;  mais  nous  avons  cherché  à  le  rendre  aussi  complet 
que  possible,  en  y  ajoutant  quelques  parties  nouvelles,  en 
même  temps  que  nous  y  avons  apporté  d'importantes 
modifications  dans  l'ensemble  et  dans  les  détails;  c'est 
donc  moins  une  seconde  édition  qu'un  travail  neuf  sur  la 
locomotion  en  général. 

L'invention  des  chemins  de  fer  et  leur  application  au 
transport  de  certaines  matières,  notamment  de  la  houille 
et  des  minerais,  remonte  à  une  époque  déjà  assez  reculée, 
mais  leur  application  au  transport  rapide  des  personnes  et 
de«  marchandises  de  toute  nature  est  récente.  —  Nous  ne 
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nous  occuperons  pas  de  rechercher  leur  origine  et  les 
dates  de  leur  application  au  transport  ;  nous  chercherons 
seulement  à  donner  quelques  détails  circonstanciés  sur 
rhistoire  de  la  machine  locomotive ,  qui  est  Tobjet  exclusif 
de  notre  publication ,  et  dans  ce  but  nous  ferons  connaître, 
dès  à  présent,  par  quelles  phases  a  passé  cette  remar- 
quable invention  avant  d'arriver  au  point  où  nous  la  pre- 
nons pour  en  faire  la  description. 

L'application  de  la  vapeur  aux  moteurs  fixes  par  New- 
comen ,  Cawley  et  Savery ,  remonte  aux  premières  années 
du  18^  siècle;  ce  n'est  guère  que  cinquante  années  plus 
tard  que  l'on  songea  à  substituer  son  action  aux  chevaux 
et  autres  animaux  de  trait,  pour  remorquer  les  véhicules 
sur  les  routes  ordinaires  ;  son  application  a  la  traction  sur 
les  chemins  de  fer  ne  remonte  qu'au  commencement  du 
siècle  actuel. 

En  1769,  le  docteur  Robison ,  qui  fut  plus  tard  profes- 
seur d'histoire  naturelle  à  l'Université  de  Glasgow,  et  qui 
n'était  alors  que  simple  étudiant,  émit  l'idée  que  l'on 
pourrait  employer  la  machine  à  vapeur  pour  mettre  en 
mouvement  les  roues  des  véhicules. 

Le  premier  ingénieur  qui  ait  cherché  à  réaliser  cette 
idée,  est  un  Français,  Cugnot  (Nicolas-Joseph),  né  en  Lor- 
raine le  25  février  172S.  En  1769,  il  construisit  à  Paris 
un  chariot  mis  en  mouvement  par  une  machine  à  vapeur 
composée  de  deux  cylindres  à  simple  effet.  Dans  les  pre- 
miers essais,  cette  machine  ne  put  parcourir,  en  60  mi- 
nutes, qu'un  quart  de  lieue  ;  de  nouveaux  essais  entrepris 
en  1770  donnèrent  des  résultats  plus  favorables;  cepen- 
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dant,  l'inventeur  n'ayant  pas  trouvé  le  moyen  de  bien  diri- 
ger sa  machine ,  on  ne  donna  pas  suite  à  ces  expériences  ; 
elle  figure  encore  dans  la  collection  du  Conservatoire  des 
Arts-et-Méliers. 

Dès  Tannée  1772,  à  Philadelphie,  Olivier  Evans  s'oc- 
cupait de  substituer  des  procédés  mécaniques  aux  chevaux 
pour  les  transports  sur  les  routes  ordinaires,  et  en  1786  il 
sollicitait,  des  Ëtats  de  Pensylvanie,  un  privilège  pour 
l'application  de  la  vapeur  aux  moulins  et  aux  véhicules  ; 
en  1804  il  construisit  la  première  voiture  à  vapeur  qu'aient 
vue  les  Etats-Unis  et  la  fit  fonctionner  dans  les  rues  de 
Philadelphie, 

En  1784,  Watt  prenait  une  patente  en  Angleterre  pour 
l'application  de  la  machine  à  vapeur  aux  voitures  ordi- 
naires. 

En  1802,  Trévitick  et  Vivian,  en  Angleterre,  émirent 
la  même  idée,  et  deux  ans  plus  tard,  en  1804,  ils  l'appli- 
quèrent à  la  construction  d'une  machine  qu'ils  firent  circu- 
ler sur  le  chemin  de  fer  de  Merthyr^Tydvil ,  rebutés  qu'ils 
furent  par  les  difficultés  de  toute  nature  que  présentait 
son  emploi  sur  les  routes  ordinaires. 

La  machine  de  Trévitick  et  Vivian  n'avait  qu'un  seul 
cylindre  placé  horizontalement;  le  piston  transmettait  son 
mouvement  aux  roues  au  moven  d'une  bielle  et  de  deux 
engrenages;  le  cylindre  avait  0™  203  de  diamètre  et 
1™  37  de  course.  Avec  cette  machine  ils  purent  remorquer 
un  train  de  10  tonnes ,  sur  une  longueur  de  14  kilomètres 
et  demi,  et  à  la  vitesse  de  8  kilomètres  à  l'heure ,  sans 
renouveler  l'eau  contenue  dans  la  chaudière.  L'opinion 
dominante  alors  était  que  l'on  rencontrerait  des  difficultés 


—  6  — 

insurmantaUes  dans  le  défaut  (l^adhérence  des  roues  sur 
la  surface  polie  des  rails ,  et  cette  opinion  fut  le  principal 
obstacle  à  toute  application  ultérieure  de  celte  machine  ; 
les  inventeurs  eux-mêmes  conseillaient  de  pratiquer  sur 
la  jante  des  roues  des  rainures  transversales,  des  aspérités, 
de  manière  à  leur  donner  plus  de  prise  sur  les  rails  ;  ils 
allaient  même  jusqu'à  proposer  remploi  de  chevilles  ou  de 
griffes  prenant  leur  point  de  résistance  sur  le  sol.  —  Ces 
premiers  essais  ne  donnèrent  pas  lieu  à  une  application 
suivie  de  la  vapeur  au  transport  sur  les  chemins  de  fer, 
qui  commençaient  à  se  développer  dès  cette  époque  en 
Angleterre  pour  le  service  des  mines  de  houille* 

En  1811,  Blenkinsop  construisit,  pour  le  chemin  de  fer 
de  .Middleton  à  Leeds,  des  machines  locomotives  dans 
lesquelles  les  roues  n'avaient  plus  d'autre  fonction  que  de 
supporter  l'appareil  ;  un  des  rails  portait  latéralement  une 
crémaillère,  sur  laquelle  engrenaient  les  dents  d'une  roue 
mise  en  mouvraient  par  deux  pignons,  armés  chacun 
d'une  manivelle  et  mis  chacun  en  mouvement  par  une 
bielle  rattachée  au  piston  d'un  cylindre  vertical  placé  sur 
la  chaudière.  Les  deux  manivelles  étaient  placées  à  angle 
droit  pour  faciliter  le  passage  des  pistons  au  point  mort. 
La  chaudière,  longue  de  2°*  50,  renfermait  un  tube  inté- 
rieur qui  servait  de  foyer  et  qui  venait  déboucher  dans  la 
cheminée.  Ces  machines  ont  servi ,  pendant  plus  de  douze 
années ,  au  transport  de  la  houille. 

En  1812,  William  et  Edward  Chapman  substituèrent  à 
la  crémaillère  une  chaîne  placée  au  milieu  de  la  voie  et 
passant  sur  une  roue  dentée,  fixée  à  la  machine  et  mise 
en  mouvement  par.  la  vapeur;  ils  proposèrent  également 
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remploi  d*une  machine  à  8  roues ,  mises  en  mouvement 
par  une  série  d'engrenages  commandés  par  un  pignon, 
en  rapport  avec  un  jeu  de  deux  cylindres*  Les  essais 
entrepris  sur  le  chemin  de  fer  de  Heaton  n'eurent  pas  de 
suite* 

En  1813,  Brunton  essaya  d'employer,  comme  point 
d'appui  sur  le  sol>  un .  système  de  deux  béquilles,  ayant 
pour  objet  de  remplir  la  même  fonction  que  les  jambes 
d'un  cheval;  un  accident  arrivé  à  la  chaudière  qui  était 
en  fonte,  l'empêcha  de  faire  un  essai  suivi. 

A  la  même  époque*  Blakett,  après  de  nombreux  essais 
exécutés  sur  le  chemin  de  fer  de  Wylam ,  démontra  que 
le  frottement  ou  X adhérence  des  roues  sur  les  rails  four- 
nissait un  point  d'appui  suffisant  ;  et  ce  principe,  combiné 
avec  l'emploi  des  deux  cylindres  de  Blenkinsop,  devint 
la  base  du  système  de  loc(nnotion,  qui  a  pris  dans  ces 
dernières  années  un  développement  si  considérable. 
Cugnot  avait  bien  employé  deux  cylindres  dans  son  far- 
dier  à  vapeur;  mais  les  deux  cylindres  étaient  à  simple 
efTet  et  le  jeu  des  deux  pistons  était  nécessairement  alter- 
natif ;  ils  se  trouvaient  tous  les  deux  à  la  fois  à  l'une  des 
extrémités  de  leur  course,  tandis  que,  dans  la  machine  de 
Blenkinsop,  les  deux  manivelles  étant  calées  sur  un  même 
axe,  l'un  des  pistons  était  au  milieu  de  sa  course  lorsque 
l'autre  était  à  l'extrémité.  Cette  disposition  assurait  la  mise 
en  marche  et  la  continuité  du  mouvement  dans  les  petites 
vitesses.  Ajoutons  toutefois  que  le  principe  mécanique  des 
manivelles  croisées  était  déjà  bien  connu  à  cette  époque. 

George  Stephenson  construisit,  pour  la  mine  de  houille 
de  Killingworth,  pendant  l'année  1814,  une  machine  à 
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quatre  roues,  accouplées  au  mo^^en  d'une  chaîne  sans  fin 
enroulée  sur  deux  roues  dentées  portées  par  le  milieu  de 
chaque  essieu  ;  un  cylindre  était  placé  verticalement,  sur 
la  chaudière,  au-dessus  de  chaque  essieu,  et  lui  communi- 
quait le  mouvement  au  moyen  de  deux  bielles  verticales 
appliquées  aux  extrémités  d'une  traverse,  comme  dans  la 
machine  de  Trévitick  et  Vivian  ;  le  jeu  des  deux  pistons 
était  croisé.  Cette  machine  remorqua,  sur  une  rampe  de 
0'"002  par  mètre,  un  poids  de  30  tonnes  1/2,  avec  une 
vitesse  de  6  kilomètres  1/2  à  l'heure.  La  chaudière  était 
cylindrique,  avait  2°*  44  de  long  et  1"*  86  de  diamètre; 
elle  était  traversée  par  un  tube  intérieur  de  0™  SI  de 
diamètre  contenant  le  foyer  ;  les  cylindres  avaient  0™  20 
de  diamètre  et  0"*  61  de  course. 

En  1816,  il  construisit  une  nouvelle  machine  disposée 
sur  le  même  principe,  mais  ayant,  entre  les  deux  essieux 
commandés  directement  par  les  cylindres ,  un  troisième 
essieu  lié  aux  deux  autres  par  une  chaîne  sans  fin.  La  ma- 
chine était  suspendue  sur  les  essieux  au  moyen  de  cylin- 
dres, renfermant  chacun  un  piston  solidaire  avec  la  boîte  à 
graisse,  et  pressé  sur  sa  surface  supérieure  par  Teau  de  la 
chaudière;  cette  disposition  avait  pour  efTet  d'amortir  les 
chocs,  et  de  faire  jouer  à  la  vapeur  le  rôle  de  ressort. 
Jusqu'en  1830,  ces  machines  conservèrent  une  supério- 
rité marquée  sur  toutes  celles  qui  furent  construites  pen- 
dant la  même  période  de  temps,  grâces  aux  améliorations 
que  leur  apporta  leur  auteur.  L'essieu  intermédiaire  fut 
supprimé,  la  chaîne  sans  fin  fut  remplacée  par  une  bielle 
d'accouplement  extérieure;  des  ressorts  en  acier  furent 
appliqués  pour  suspendre  la  chaudière  et  le  mécanisme 
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Slip  les  essieux.  Une  pompe  foulante ,  liée  à  l'une  des  tra- 
verses qui  commandaient  les  bielles  motrices  fut  disposée 
pour  renouveler  Feau  de  la  chaudière ,  en  la  puisant  dans 
une  caisse  placée  sur  un  chariot  d'approvisionnement.  Les 
roues  avec  moyeux  et  rais  en  fonte  étaient  cerclées  en  fer, 
les  tiroirs  étaient  commandés  par  des  excentriques.  Ces 
machines  ainsi  perfectionnées  pesaient  environ  10  tonnes 
avec  leur  approvisicmnement  et  remorquaient  un  train  de 
30  tonnes,  y  compris  le  poids  des  wagons,  à  une  vitesse 
de  10  kilomètres  à  Theure.  La  tendance  des  construc- 
teurs dut  être  naturellement  d'augmenter  la  dimension  des 
chaudières ,  mais  on  était  bien  vite  arrivé  à  la  limite  de 
poids  que  comportait  la  faible  dimension  des  rails  alors 
employés. 

En  1825,  Hacworth  apporta  une  amélioration  impor- 
tante  au  mécanisme,  en  disposant  les  cylindres  latéralement 
à  la  chaudière  et  en  les  faisant  agir  tous  les  deux  sur  le 
mêoie  essieu ,  et  en  conservant  les  bielles  d'accouplement 
extérieures  pour  renvoyer  le  mouvement  à  l'autre  essieu 
et  faire  concourir  l'adhérence  de  ses  roues  à  la  production 
du  mouvement. 

La  machine  locomotive  était  arrivée,  en  1825,  à  un 
état  de  progrès  très-satisfaisant  comparativement  au  point 
de  départ,  mais  la  puissance  était  limitée  par  la  dimension 
des  chaudières  qui  ne  pouvaient  produire  qu'une  assez 
faible  quantité  de  vapeur  ;  il  restait  encore  un  pas  consi- 
dérable à  franchir.  Un  ingénieur  français,  M.  Séguin  aîné, 
directeur  du  chemin  de  fer  de  Lvon  à  Saint-É tienne,  avait 
fait  venir  à  cette  époque  une  machine  locomotive  d'Angle- 
terre; après  de  nombreuses  observations  et  des  expé- 
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riences  très-suivies  sur  les  moyens  propres  à  augmenter 
la  puissance  de  vaporisation  de  ces  machines,  et  par  suite 
leur  vitesse,  il  imagina  de  remplacer  le  bouilleur  intérieur 
par  un  grand  nombre  de  tubes  de  petit  diamètre  et  d'une 
faible  épaisseur  ;  il  augmenta  ainsi,  dans  une  proportion 
considérable,  la  surface  de  contact  des  gaz  chauds,  pro- 
duits par  la  combustion,  avec  Teau  qui  devait  être  réduite 
en  vapeur.  11  ne  suffisait  pas  d'augmenter  la  surface  de 
chauffe ,  il  fallait  encore  augmenter  l'activité  de  la  com- 
bustion ,  que  le  tirage  naturel^  dans  une  cheminée  de 
dimensions  forcément  restreintes,  laissait  insuffisante; 
M.  Séguin  aîné  se  servit  d'un  ventilateur  mis  en  mouve^ 
ment  par  le  jeu  de  la  machine  elle-même ,  et  qu'il  plaça 
d'abord  sous  le  foyer,  puis  dans  la  cheminée  ;  il  prit  un 
brevet  en  France ,  le  20  décembre  1827,  pour  la  réalisa- 
tion de  ces  deux  idées  dont  il  fit  lui-même  l'application. 
Ce  n'est  que  deux  années  plus  tard,  dans  le  concours 
ouvert  sur  le  chemin  de  fer  de  Liverpool  à  Manchester,  que 
R.  Stephenson,  fils  de  George,  fit  en  Angleterre  l'applica- 
tion du  principe  des  tubes  à  fiunée  que  M.  Booth,  trésorier 
de  ce  chemin  de  fer,  avait  imaginé  et  proposé  de  son  côté. 

Le  ventilateur  de  M.  Séguin  aîné  était  peu  commode  et 
entraînait  divers  inconvénients;  il  n'a  pas  hésité,  à  l'imita- 
tion des  constructeurs  anglais ,  à  lui  substituer  le  tuyau 
soufflant  qui  lance  dans  la  cheminée  la  vapeur  qui  a  fono- 
tienne  dans  les  cylindres.  Cette  méthode  ingénieuse  a  con- 
tribué ,  tout  autant  peut-être  que  l'emploi  des  tubes ,  à 
porter  la  machine  locomotive  au  degré  de  puissance  et  de 
vitesse  où  nous  la  trouvons  actuellement  arrivée* 

Nous  avons  cherché  à  nous  rendre  oon^^tû  de  Torigine 
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de  cette  invention,  que  Ton  trouve  appliquée  à  plusieurs 
des  machines  qui  furent  présentées,  le  6  octobre  1820,  au 
concours  du  chemin  de  fer  de  Liverpool  à  Manchester,  et 
qui  parait  avoir  été  introduite  quelques  années  aupara- 
vant ,  dans  la  construction  des  machines  locomotives,  par 
George  Stephenson.  Nous  n'avons  pas  pu  établir  exacta*- 
ment  la  marche  qu'elle  a  suivi  en  Angleterre^  où  elle  a 
reçu  incontestablement  sa  première  application  indus- 
trielle ;  nous  nous  bornerons  donc  à  relater  quelques  faits 
peu  connus  qui  ne  sont  pas  dénués  d'intérêts ,  au  point  de 
Mie  historique. 

L'emploi  d'un  jet  de  vapeur,  pour  produire  un  cou- 
rant d'air,  a  été  indiqué  par  Yitruve,  et,  d'après  lui, 
par  Philibert  de  Lorme ,  qui  s'exprime  dans  les  termes 
suivants ,  au  chapitre  8  du  hvre  IX  de  son  architecture  : 
«  Autre  remède  et  invention  emtre  les  fumées.  »  — 
u  Par  une  autre  invention ,  il  serait  très-bon  de  prendre 
«  une  pomme  de  cuivre  ou  deux ,  de  la  grosseur  de  5  à 
«  6  pouces  de  diamètre,  ou  plus  qui  voudra,  et  ayant 
«  fait  un  petit  trou  par  le  dessus,  les  remplir  d'eau,  puis 
H  les  mettre  dans  la  cheminée,  à  la  hauteur  de  4  ou  5  pieds 
(c  ou  environ ,  afin  qu'elles  se  puissent  échauffer  quand 
u  la  chaleur  du  foyer  parviendra  jusqu'à  elles,  et  par  l'éva- 
«  poration  de  l'eau  causera  un  tel  vent  qu'il  n'y  a  si  grande 
«  fumée  qui  n'en  soit  chassée  par  le  dessus.  Ladite  chose 
((  aidera  aussi  à  faire  flamber  et  allumer  le  bois  étant 
«  au  feu,  ainsi  que  Yitruve  le  montre  au  sixième  cha- 
«  pitre  de  son  premier  livre.  »  (Page  270  bis  de  l'édition 
de  1597).  —  C'était  TEolipy le,  qui  n'est,  en  quelque 
scNcte ,  qu'un  instrument  de  physique  amusante  »  et  qui  n'a 
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jnmais  reçu  sous  cette  forme  aucune  application  sérieuse. 
Les  premières  notions  exactes  qui  aient  été  fournies 
sur  cette  question ,  sont  dues  à  Mannoury-Dectot,  qui  a 
pris,  le  14  août  1818  et  le  21  août  de  la  même  année,  des 
brevets  d'invention  et  de  perfectionnement  pour  divers 
moteurs ,  auxquels  il  appliquait  les  propriétés  d'entraîne- 
ment, qu'il  avait  constatées,  dans  un  jet  rapide  d'un  fluide 
quelconque,  eau,  air  ou  vapeur.  Une  de  ces  machines 
consistait  dans  une  danaïde  ou  sorte  de  turbine  dont  les 
palettes  étaient  sollicitées  par  un  courant  rapide  d'air 
déterminé  par  l'injection  d'un  jet  de  vapeur  à  haute  pres- 
sion dans  un  tube  d'un  diamètre  plus  considérable.  Il 
décrit  même,  dans  sa  spécification,  un  soufflet  à  vapeur, 
formé  d'un  faisceau  de  tubes  soudés  à  l'extrémité  exté- 
rieure d'une  buse  de  forge,  et  dans  chacun  desquels  s'en- 
gage, d'une  petite  quantité,  un  tube  effilé  lançant  un  jet 
de  vapeur  très-rapide;  les  jets  de  vapeur  déterminent  un 
courant  d'air  dans  chaque  tube  et  font  entrer  une  très- 
grande  quantité  d'air  dans  la  buse ,  de  telle  sorte  que , 
suivant  l'auteur,  «  avec  sept  ajutages  à  vapeur  ayant  un 
«  orifice  d'une  demi-ligne  de  diamètre ,  correspondant  à 
Si  un  même  nombre  de  tubes  de  six  lignes  de  diamètre  et 
((  un  pied  de  longueur,  on  formerait  un  appareil  qui  four- 
ce  nirait  abondamment  le  vent  à  un  fourneau  capable  de 
«  fondre  deux  mille  livres  de  fonte  de  fer  par  heure.  » 
La  disposition  des  tubes  dans  lesquels  le  jet  de  vapeur 
détermine  la  production  d'un  courant  est  exactement  celle 
que  l'on  emploie  encore  pour  brûler,  à  courant  d'air  forcé, 
certains  combustibles  maigres  et  très-menus,  sur  les  grilles 
des  machines  fixes. 
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Quelques  personnes  ont  pensé  que  Tapidication  du  jet 
de  vapeur  au  tirage  dans  les  cheminées  avait  été  proposée 
pour  la  première  fois  par  Pelletan  ;  mais  le  brevet  de  ce 
physicien  est  du  30  juin  1830 ,  et  c'est  seulement  à  la 
même  époque  qu  il  a  fait  réaliser  cette  application  sur 
diverses  machines ,  et  notamment  sur  le  bateau  à  vapeur 
la  Ville  de  Sens,  qui  faisait  le  service  de  la  Haute-Seine.  — 
Il  reste  donc  bien  établi  que  le  procédé  du  tirage  artificiel 
par  l'action  de  la  vapeur  a  été  appliqué  pour  la  pre- 
mière fois  en  Angleterre  ^  où  il  paraissait  être  tombé 
dans  le  domaine  public,  car  on  le  trouve  employé  sur 
la  Fusée  de  R.  Stephenson  et  sur  la  Sans-Pareille  de 
Hacworth,  machines  qui  ont  figuré  dans  le  concours  du 
chemin  de  fer  de  Liverpool  à  Manchester;  Hackworth 
avait  même  établi  deux  jets  de  vapeur,  Tun  alternatif  de 
la  vapeur  sortant  des  cylindres,  l'autre  continu,  pris 
directement  sur  la  chaudière.  Cette  application  était  du 
reste  assez  récente,  car  d'autres  machines,  également  pré- 
sentées au  concours,  n'en  étaient  pas  pourvues.  Ainsi  que 
nous  l'avons  déjà  dit,  elle  doit  être  attribuée  à  George 
Stephenson,  mais  nous  n'avons  pas  pu  retrouver  la  date 
précise  de  cette  innovation. 

Le  concours  ouvert  le  29  avril  1829,  par  les  directeurs 
du  chemin  de  fer  de  Liverpool  à  Manchester,  est  venu 
hâter  la  réalisation  pratique  des  nouveaux  principes. 
Robert  Stephenson,  fils  de  George,  remplit,  dans  le  con* 
cours  qui  eut  lieu  le  9  octobre  suivant,  toutes  les  conditions 
du  programme.  La  machine,  montée  sur  6  raues,  ne 
devait  pas  peser  plus  de  6  tonnes  ;  elle  devait  traîner,  sur 
niveau,  à  la  vitesse  de  16  kilomètres  à  l'heure,  un  poids 
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àe  20  tonnes,  approvisionnement  de  la  machine  compris  ; 
dans  le  cas  où  la  machine  n'aurait  pesé  que  S  tonnes,  le 
poids  à  remorquer  était  réduit  à  16  tonnes.  I^e  poids  des 
machines  devait  être  réduit  à  4  tonnes  1/2  pour  celles  qui 
n'avaient  que  quatre  roues. 

La  Fusée^  tel  était  le  nom  de  la  machine  que  R.  Ste- 
phenson  faisait  entrer  en  lice ,  était  montée  sur  4  roues 
et  pesait  4  tonnes  1/2  ou  4,316  kilogrammes;  elle  remor^ 
qua,  sur  niveau,  à  la  vitesse  de  22  kilomètres  1/2  i 
Fheure,  y  compris  son  approvisionnement,  un  poids  de 
12  tonnes  15  quintaux,  ou  12,942  kilogrammes,  auquel 
avait  été  réduite  la  charge  d'épreuve,  à  raison  du  poids 
même  de  la  machine*  La  chaudière,  de  forme  cylindrique, 
avait  1"^  83  de  longueur,  et  comprenait  une  boite  à  feu  de 
<P  91  de  longueur  sur  0™  91  de  hauteur;  la  flamme  du 
foyer  traversait  26  tubes  de  (P  076  de  diamètre;  le  tirage 
était  activé  par  Tinjection,  dans  la  cheminée,  de  la  vapeur 
qui  avait  foncticmné  dans  les  cylindres.  Cette  machine 
comprenait  la  plupart  des  dispositions  de  mécanisme  que 
l'on  retrouve  encore  dans  les  machines  actuelles,  et  qui 
n'ont  subi  que  des  perfectionnements,  auxquels  R.  Ste- 
phenson ,  tout  le  premier,  a  pris  une  large  part. 

Ainsi  qu'on  le  voit  par  l'exposé  qui  précède,  la  première 
idée  de  l'application  de  la  machine  à  vapeur  remonte  à 
peine  à  un  siècle  ;  l'invention  de  la  machine  locomotive  n'est 
complète  que  depuis  une  vingtaine  d'années  ;  c*est  dans  ce 
court  espace  de  temps  que  la  surface  de  l'Angleterre,  des 
Ëtats-Uniset  des  principauxËtatsde  l'Europe  a  été  sillonnée 
de  lignes  de  chemins  de  fer,  et  que  la  circulation  rapide 
des  personnes  et  des  choses  a  pris  cet  énorme  déve- 
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loppement  qui  fera  TadmipaHon  des  générations  à  venir. 

La  France  peut  revendiquer  une  part  importante  dans 
Tinvention  de  la  machine  locomotive  ;  mais,  comme  dans 
beaucoup  d'autres  circonstances,  TAngleterre,  pressée  par 
les  besoins  d'une  industrie  plus  active ,  a  pris  les  devants 
pour  l'application  des  nouveaux  principes. 

Nous  nous  sommes  étendus  un  peu  longuement  sur  l'his- 
torique des  premiers  pas  faits  dans  la  construction  des 
machines  locomotives  ;  nous  avons  pensé  qu'il  était  utile 
de  remettre  sous  les  yeux  de  nos  lecteiirs  des  détails  trop 
souvent  oubliés,  dont  l'ignorance  peut  quelquefois  faire 
retourner  en  arrière,  et  dont  la  connaissance  comjJète  ne 
peut  que  servir  à  hâter  les  perfectionnements  que  l'avenir 
nous  réserve  encore.  Nous  avons  enfin  voulu  rendre  un 
hommage  mérité  aux  hommes  qui  ont  consacré  leur  temps 
et  leur  fortune  à  la  création  et  au  développement  de  l'art 
et  de  l'industrie  des  chemins  de  fer.  L'histoire  des  perfec- 
tionnemmts  successifs  qui,  à  partir  du  concours  de  1829, 
ont  amené  la  machine  locomotive  au  degré  de  puissance  et 
de  perfection  qu'elle  possède  actuellement,  trouvera  sa 
place  plus  loin  ;  elle  suppose  une  connaissance  complète 
des  détails  de  construction,  dont  l'exposé  est  précisément 
l'objet  de  notre  travail. 

Les  chemins  de  fer  français  étaient  restés,  jusqu'à 
Tannée  1846,  tributaires  des  ateliers  anglais;  l'augmenta- 
tkm  des  droits  à  Timportation  des  machines  locomotives  et 
le  développement  considérable  qu'a  pris  à  cette  époque 
notre  réseau,  a  imprimé  une  impulsion  remarquable  à  nos 
ateliers  de  construction,  qui  jusque-là  n'avaient  construit 
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qu'un  nombre  assez  restreint  de  ces  machines.  Malheu* 
reusement  cette  activité,  surexcitée  au  delà  de  toute  limite 
par  la  création  simultanée  de  plusieurs  grandes  compa- 
gnies, n'a  pas  pu  se  soutenir  sous  le  coup  des  événements 
politiques  qui  ont  arrêté  momentanément  Tessor  de  notre 
industrie. 

On  compte  actuellement  9  grands  établissements  dans 
lesquels  la  construction  des  machines  locomotives  a  lieu 
sur  une  grande  échelle,  savoir  : 

A  Paris MM.  Cail,  Ernest  Gouin,  Gavé. 


André  Kœchlin,  TExpansion. 

Buddicom. 

Schneider. 

Benêt. 

Glément-Désormes. 


A  Mulhmse 
A  Romn. . . 
Au  Creuzot. 
A  la  dotât 
A  Lyon. . . . 

À  ces  neuf  établissements  ^e  rattachent  d'autres  grands 
ateliers  qui  se  livrent  spécialement  à  la  fabrication  des 
tenders,  des  chaudières,  des  roues  et  pièces  de  grosse 
forge.  On  peut  évaluer  à  250  machines  locomotives  la 
capacité  de  production  annuelle  de  ces  divers  établisse^ 
ments ,  en  supposant  qu'ils  ne  cessent  pas,  pour  s'adonner 
à  cette  construction,  les  travaux  de  nature  diverse  aux» 
quels  plusieurs  d'entre  eux  se  livrent  spécialement. 

Le  tableau  suivant  indique  le  nombre  <les  machines 
locomotives  en  service  à  la  fin  de  l'année  1849,  ou  en 
construction  et  prêtes  à  livrer,  sur  le  réseau  des  chemins 
de  fer  français,  mis  en  regard  du  développement  total  du 
nombre  de  kilomètres  exploités  sur  chaque  ligne. 
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mieam 


KOMS  DES  CHEMUfS  DE  FER. 


exfoliée. 


i*« 


. 


Alais  à  Beaucaire  et  à  la  Grand'- 
Gombé. 

Amiens  à  Boulogne 

Andrezieax  à  Roaen 

Anzio  à  Denain  et  Somain.... 

Avignon  à  Marseille 

Bordeaux  à  la  Teste 

CENTRE 

Dieppe  et  Pécamp. ...;.. 

M<mtpellier  ii  Mimes. .... 

Montpellier  à  Cette 

Montereau  k  Troues 

NORD 

Orléans  à  Bordeaux 

Paris  à  Lyon...» 

Paris  à  Orléans , 

Paris  à  Rouen c 

Paris  à  Strasbourg |    171 

Paris  à  St-Germain ) 

Paris  à  Versailles  (rlv.  droite). \ 

Paris  à  Sceaux 

Paris  à  Versailles  (riv.  gaucbe). 

Rouen  au  Havre • 

Slrasboorg  k  Bflle 

Mdlhousa  k  Thann •... 

St-Etienne  à  Lyon 58 

Tours  il  Nantes 108 

Versailles  à  Chartres 74 

St-Etieone  à  Lyon 22 


88 

125 
68 
90 
125 
52 

207 
50 
52 
27 

101 

562 

115 

265 

133 

131 


38 

11 
17 
90 


161 


2772 


mm 


k  Toy«- 
feirt. 


MIHLI  M  lAClillS  LKMWIITB 
I  Jl  iD«r 


3 

30 

2 
5 

16 

7 
40 

■ 

9 
7 
16 
119 
24 
45 
57 
40 
78 

42 

7 

14 
10 

26 

2 
18 


617 


BlllM. 


3 

» 
> 
I 
1 

1 

» 

s 
» 

4 

> 

50 
16 

» 


w 

9 


8 

> 

16 
7 


98 


15 

4 

14 

2 
10 

» 

15 


76 
13 
30 
30 
10 
10 

2 


» 
18 


52 

11 

3 

» 


298 


TOTAL. 


21 

34 
16 

8 
27 

8 
55 


7 
16 

199 
37 

123 
93 
50 


45 

7 
14 


29 

42 
29 

19 

7 


1,013 


Le  nombre  total  de  ces  machines  se  répartit,  i)ar  pro- 
venances 9  de  la  manière  suivante  : 

machines  françaises 850 

—      anglaises i63 


Total..  ••:....    1,013 
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Le  rapprochement  des  résultats  qui  précèdent  et  que 
nous  ne  chercherons  pas  à  compléter,  notre  but  n'étant 
pas  de  faire  une  étude  descriptive  des  chemins  de  fer 
français,  nous  a  encouragés  à  entreprendre  le  travail  long 
et  minutieux  que  nous  offrons  à  nos  lecteurs  ;  il  nous  a 
semblé  que,  lorsqu'une  industrie  avait  déjà  pris  un  déve- 
loppement aussi  considérable,  il  était  utile  de  propager  la 
connaissance  des  faits  qui  en  dépendent,  et  d*en  faciliter 
l'élude  aux  personnes  qui  s'y  rattachent  par  leur  profes* 
sion  ou  par  leurs  travaux  habituels. 

Les  planches  qui  accompagnent  le  texte  reproduisent 
l'ensemble  ou  les  pièces  détachées  de  plusieurs  machines 
locomotives.  Nous  avons  cherché,  par  la  variété  des 
exemples ,  à  faire  saisir  toutes  les  nuances  des  différents 
systèmes  de  construction,  à  établir  des  comparaisons 
utiles  pour  toutes  les  personnes  qui  ont  à  étudier  les  dis« 
positions  d'une  machine  à  construire,  ou  à  se  rendre  compta 
des  conditions  d'établissement  d'une  machine  construite. 

Ces  planches  pourront  être ,  à  volonté ,  intercalées  dans 
le  texte  ou  réimies  en  un  seul  cahier. 

Pour  simplifier  la  lettre  écrite. sur  les  planches,  nous 
avons  employé  les  abréviations  suivantes  : 

Rotien.  Machine  à  voyageurs  du  chemin  de  fer  de  Paris  à 
Rouen  et  d'Orléans  à  Bordeaux ,  construite  sur  les 
plans  et  dans  les  ateliers  de  M.  Buddicom ,  a  Sotte* 
ville-lèé^Rpuen  ; 

Orléans.  Machine  à  quatre  roues  accouplées ,  pour  le  ser- 
vice des  marchandises ,  construite  sur  les  plans  de 
M.  C.  Polonceau,  entrepreneur  de  la  traction  du 
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chcmûn  de  for  de  Paris  à  Oriéas&i  4m$  les  ateHers 
cle  ce  chemio  de  fer;  , 

Nord,  Machine  à  voyageurs  du  <;hçm|ii  de  &r  An  Nopd^ 
construite  d'après  les  plans  de  R.  Stepheasw» 
dans  Jes  «tdîers  de  MM.  DepQsw  ôt  Gail;  i 

Crampton.  Machine  à.  graade  vitesse  <^qatPiûte  poilr  Je 
chemio  de  fer  du  Nord,  par  M;  Cflil^  surles<plan^ 
de  M,  Crampton;  .  • 

Lyon  {voyaffeur$),  Maohîne  fi  voyagevra  ;d«  eh^R  de  ftt 
de  ]^yoAvCon9tttvit4  sw  k^  fl^Ds  4e  Mt  A*  Bam^tdb 

dans  les  ateliers  de  MM.  Derosne  et  Gail; 

Lyon  {mixte).  Machine  mixte ,  à  cylindres  extérieurs  et  à 
quatre  roues  accouplées,  du  chemin  de  fer  de  Lyon , 
construite  sur  les  plans  de  M.  4»  Barpault,  dj^ns  les 
ateliers  de  M.  Ernest  Gouin  ; 

Lyon  (marchandises).  Machine  à  marchandises  à  six  roues 
accouplées  et  à  cylindres  intérieurs ,  en  construction 
pour  le  chemin  de  fer  de  Paris  à  Lyon,  dans  les  ate- 
liers de  M.  Cail ,  sur  les  plans  de  R.  Stephenson. 

Rhône.  Machine  mixte  du  chemin  de  fer  de  Paris  à  Lyon, 
construite  par  M.  Ernest  Gouin ,  d'après  les  dessins 
de  Sharp  frères. 

Antée.  Machine  à  cylindres  extérieurs  et  à  six  roues 
accouplées ,  construite  dans  les  ateliers  du  chemin 
de  fer  de  Paris  à  SainMîermain ,  sur  les  plans  et 
sous  la  direction  de  M.  E.  Flachat. 

Sharp  et  Roberts.  Ancien  type  des  machines  de  Sharp  et 
Roberts ,  décrites  par  M.  Félix  Mathias  ; 

Sharp  frères.  Machine  construite  en  1845,  par  Sharp 
frères. 
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Nous  ne  tenniiim)ns  pas  sans  exprimer  toute  notre 
reconnaissance  aux  constructeurs  et  aux  ingénieurs  de 
nos  principaux  chemins  de  fer ,  qui  ont  mis,  avec  la  plus 
grande  obligeance ,  à  notre  disposition ,  les  plans ,  docu- 
ments et  renseignements  de  toute  nature  que  nous  avons 
eu  à  consulter.  Nous  signalerons  également  les  services 
que  nous  a  rendus  M.  H.  Mathieu  »  ancien  élève  de  Técole 
Centrale,  qui  s*est  chargé  de  tous  les  travaux  préliminaires 
nécessaires  pour  préparer  la  rédsK^tion  du  texte ,  et  qui  a 
dirigé ,  avec  le  plus  grand  soin ,  l'exécution  des  planches. 


Paris ,  le  31  main  ISSa 
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LIVRE  I. 

NOTIONS   PRÉLIMINAIRES 


La  construction  des  machines  et  leur  application  aux  usages 
industriels  sont  basées  sur  l*empioi  des  matériaux  extraits  du  sol 
et  des  agents  naturels,  dont  le  développement  des  sciences  a  per- 
mis d*utiliser  les  propriétés  d'une  manière  chaque  jour  plus  com- 
plète. Quelques  indications  succinctes  et  tout  à  fait  élémentaires 
sont  nécessaires  pour  faciliter,  à  ceux  de  nos  lecteurs  qui  ne  sont 
pas  familiers  avec  les  principes  de  la  physique,  l'intelligence  de 
notre  travail.  Ainsi  que  nous  l'avons  déjà  dit,  nous  ne  chercherons 
pas  à  expliquer  et  h  démontrer  les  principes  et  les  faits  que  nous 
aurons  h  reproduire  :  nous  nous  bornerons  h  donner  des  définitions 
claires  et  précises,  et  à  exposer,  parmi  les  faits  que  les  travaux  des 
savants  ont  établis  d'nne  manière  positive,  ceux  sur  lesquels  nous 
avons  besoin  de  nous  appuyer. 

1»  DÊFiNmoNS.  --  On  donne  le  nom  de  corpi  toUies  aux  obiets 
matériels  qui  ont  une  forme  fixe  et  déterminée ,  qui  ne  penl  être 


modifiée  que  par  une  adion  c^téi'ieute;  tes  corps  lujuUles  préseu- 
tent,  ei)lrel<^s  particules  qui  les  composent,  une  mobilité  qui  leur 
fait  prendre  spontanément  la  forme  des  vases  qui  les  renferment, 
ppfiîsiflÉiis.iBi^ pe^  Pfriicutes  taiMleiit  à  s'éloigoer  je&.  lue»  des  au- 
tteî,  de  telle  ^rté  (^€f,  éovè  tÂe  ftmikî  riueleorfque,  ils  (Jcdipent 
toujours  le  même  volume.  Les  corps  gazeux  ou  gaz  participent 
de  la  propriélé:C9iiM;téristiquâ  des  li^des,  par  le  déplacement  re- 
latif que  leurs  particules  peuvent  prendre;  mais  ces  particules  ne 
(paraissent  avoir  aucune  liaison  ;  elles  sont,  au  contraire,  soumises 
à  l'action  d'une  force  intérieure  qui  tend  à  les  farter  de  plus  en 
plus ,  de  telle  sorte  que  ces  coips  ne  ppuvent  être  conservés  que 
dans  des  vases  entièrement  fermés  ;'  si  la  capacité  du  vase  qui  les 
renferme  vient  à  augmenter,  ils  ne  cessent  pas  pour  cela  de  le 
remplir,  et  leur  folatoë  àîigmètite  d'utie  tnAtié  quantité;  si,  par 
une  action  contraire,  on  tend  à  réduire  la  capacité  du  vase  qui  les 
contient,  ils  subissent  une  réduction  semblable  dans  leur  volume 
pour  revenir  à  leur  état  primitif,  dès  que  la  compression  a  cessé. 
Cette  dernière  propriété  leur  a  fait  donner  le  nom  de  fluides  élas- 
tiques. 

En  principe,  tous  les  corps  sont  susceptibles  de  prendre,  suivant 
les  conditiqns  dans  lesquelles  on  les  place,  chacun  des  (rois  étals 
solide,  liquide  et  gazeux;  —  Feau,  par  exemple,  se  présente  à  l'état 
de  glace,  d'eau  liquide  et  de  vapeur;  on  doit  admettre  que,  s'il  y 
^  des  corps  que  nous  ne  pouvons  pas  faire  passer  successivement 
par  ces  divers  états,  c'est  à  l'imperfectiou  des  moyens  dont  noils 
disposons  qu'il  faut  l'attribuer. 

On  donne  en  générai  le  nom  de  vapeur  aux  gaz  qui,  dans  les 
circonstances  ordinaires,  se  présentent  à  l'état  liquide  ou  même 
solide,  et  n'affectent  la  fonne  gazeuse  que  par  une  modification  de 
leur  état  habituel  ;  l'exemple  le  plus  commun  est  fourni  par  l'eau 
qui,  par  l'action  du  feu,  se  transformé  eh  vapeur. 


r  .'*' 


^  Compression  et  niLATATioN  des  gaz.  —  Loi  de  Mariotte. — 
lieii  gitc,  eiiiertifr  de  la  propridté  quiiea  t^araclèrisey  6e  èontim- 
^ihieia  Qt  se  éikuenê^  cfesi^à-^dire  ootwpHnt  uu  espaee  ptas  grand 
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DU  plus  petit,  suivant  qu*bn  augmente  ou  (ju^on  diminue  la  ca- 
pacité du  vase  qui  les- renfermé.  Ce  changement  de  volume,  lorsque 
les  conditions  de  température  ne  sont  i)as  modifiées,  est  soumis  à 
une  loi  très-simple,  qui  a  été  (Constatée  par  les  physiciens  Boylc 
et  Mariette,  et  qui  prend  généralement  lé  nom  de  ce  dernier; 
cette  loi  s'énonce  ainsi  :  les  volumes  des  gaz  sont  m  raison  inverse 
ûes  pressions. 

Les  travaux  des  savants  de  Tépoque  acttielle  ont  démontré  que 
cette  loi  n'avait  pas  une  généralité  et  une  exactitude  absolues  ; 
mais  les  limites  d'erreur  que  l'on  peut  commettre  en  l'appliquant 
sont  négligeables  dans  la  pratique. 

Un  gaz  n'étant  retenu  dans  le  vase  qui  le  renferhie  que  par  la 
résistance  des  parois,  exerce  contre  ces  parois  un  effort  qui  tend 
à  les  briser  ;  cet  effort  est  la  tension  ou  la  force  élastique  des 
gaz.  L'effet  produit  par  le  gaz  sur  les  parois  du  vase,  ou  par  la 
résistance  de  ces  parois  sur  le  gaz,  est  la  pression.  La  tension  et 
la  pression  ont  une  mesure  commune,  ou  se  mesurent  l'une  par 
l'autre  ;  mais  ces  deux  expressions  ne  sont  pas  exactement  sy- 
iionymes,  quoiqU'habiluellement  on  les  emploie  indistinctement 
l'une  pour  l'autre.  Nous  nous  appliquerons  à  les  distinguer  dans 
l'application  que  nous  aurons  à  en  faire,  pour  rendre  plus  nets  les 
développements  que  nous  aurons  à  donner  dans  le  cours  de  cet 
ouvrage. 

La  loi  de  Mariette  peut  donc  s'énoncer  en  disant  que  les  volu- 
mes des  gaz  sont  en  raison  inverse  de  leur  tension  ou  des  pressions 
auxquelles  ils  sont  soumis  :  cela  veut  dire  que  si,  par  une  cause 
quelconque,  un  gaz  qui  remplit  une  capacité  de  2,  3,  4,  S  mètres 
cubes  subit  une  réduction  de  volume  telle  qu'il  n'occupe  plus 
qu'une  capacité  d'un  mètre  cube,  sa  tension  ou  sa  force  élastique 
devient  double,  triple,  quadruple,  etc.,  de  ce  qu'elle  était  d'abord  ; 
en  d'autres  termes,  qu'il  est  soumis  à  une  pression,  ou  exerce  sur 
tes  parois  du  vase  qui  le  renferme  une  pression,  double,  triple, 
quadruple,  etc. 

3^  HBsimB  wa  mkssions.  •*-  Il  existe  dans  la  pratique  deux 
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manières  distinctes  d*énoncer  la  mesure  des  pressions  ou  des  for- 
ces élastiques  qui  leur  font  équilibre  :  l^  en  prenant  pour  unité  la 
pression  atmosphérique  ou,  comme  on  dit  en  langage  ordinaire, 
V atmosphère  ;  2<>  en  prenant  le  poids  équivalent  à  la  pression  exer- 
cée sur  l'unité  de  surface. 

L*air  presse  de  tout  son  poids  sur  la  surface  du  sol  jet  sur  tous 
les  objets  qui  s'y  trouvent  placés.  Cette  pression  s'exerce  sur  la 
surface  des  liquides,  de  telle  sorte  que,  si  l'on  vient  à  mettre  un 
point  quelconque  d'un  liquide  en  communication  avec  une  capacité 
entièrement  vide,  le  liquide  sera  refoulé  dans  cette  capacité  jusqu'à 
ce  qu'il  ait  atteint  une  hauteur  telle  que  le  poids  de  la  colonne 
lasse  exactement  équilibre  au  poids  de  la  colonne  d'air.  C'est  sur  * 
cette  propriété  qu'est  fondée  la  construction  des  appareils  employés 
le  plus  fréquemment  pour  mesurer  les  pressions. 

Pour  mesurer  la  pression  atmosphérique,  on  met  un  vase  con- 
tenant du  mercure  en  communication,  d'une  part,  avec  l'atmos- 
phère, de  l'autre,  avec  un  tube  de  verre  dans  lequel  on  a  fait  cxnc- 
tement  le  vide  ;  le  mercure  s'élève  à  une  hauteur  d'environ  0™  76, 
qui  mesure  la  pression  exercée  à  la  surface  de  la  terre  par  l'atmos- 
phère qui  l'enveloppe  ;  cette  pression  est  variable,  et  ses  variations 
sont  accusées  par  celles  de  la  colonne  de  mercure.  —  L'instrument 
construit  sur  ce  principe  porte  le  nom  de  baromètre. 

Si  l'on  met  la  surface  du  mercure  contenu  dans  la  cuvette  du 
baromètre  en  communication  avec  une  capacité  pleine  d'air  et  que 
l'on  dilate  cet  air  en  augmentant  son  volume,  la  colonne  de  mer- 
cure diminuera  de  hauteur,  de  telle  sorte  que  son  poids  fasse  tou- 
jours équilibre  à  la  force  élastique  du  gaz  dilaté. 

Si  l'on  comprime  le  gaz,  au  contraire,  la  hauteur  de  la  colonne 
de  mercure  augmentera.  Les  physiciens,  pour  énoncer  les  mesures 
de  la  pression,  se  contentent  souvent  d'indiquer  la  hauteur  de  la 
colonne  de  mercure  à  laquelle  elle  fait  équilibre  ;  mais  cette  mé- 
thode n'est  pas  usuelle  ;  on  est  convenu  généralement  de  prendre 
pour  unité  la  pression  habituelle  de  l'atmosphère  ou  celle  qui  fait 
équilibre  à  une  colonne  de  mercure  de  0""  76  de  hauteur,  comme 
on  est  convenu  d'appeler  mètre  une  certaine  longueur  que  l'on  a 
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prise  pour  unité,  destinée  à  mesurer  les  lotigueurs^  et  qui  est  équi- 
valente h  trois  pieds  anciens  environ,  ou  plus  exactement  h  une 
certaine  fraction  de  la  circonférence  de  la  terre.  En  conséquence» 
si  Ton  observe  qu'un  gaz  enfermé  dans  un  vase  tient  la  colonne  du 

baromètre  à^^^^ 0* 38,  àO« 76X2  =  1*" 82,  à  0» 76X3 

=  2'°  28 ,  etc.,  de  hauteur,  on  dira  que  ce  gaz  est  soumis  à  une 
pression^  ou  qu'il  a  une  tension  ou  force  élastique  d'une  demi* 
atmosphère ,  de  deux,  de  trois,  etc.,  atmosphères. 

Dans  la  pratique  on  n'emploie  le  baromètre  que  pour  mesurer 
la  pression  atmosphérique  ou  des  pressions  inférieures  ;  pour  les 
pressions  plus  considérables,  on  construit  un  autre  instrument 
qu'on  nomme  manomètre^  et  qui  se  compose  d'un  tube  ouvert  à 
la  partie  supérieure  et  en  communication  avec  l'air;  par  suite,  à  la 
pression  mesurée  par  la  hauteur  du  mercure,  il  faut  ajouter  celle 
de  l'atmosphère  ou  une  atmosphère^  pour  avoir  la  force  élastique 
ou  la  tension  réelle  du  gaz  qui  presse  sur  la  surface  du  mercure. 
Cet  instrument  se  divise  habituellement  en  atmosphères  et  frac- 
tions A* atmosphères;  et  pour  tenir  compte  de  la  pression  atmosphé'* 
rique  qui  s'ajoute  au  poids  de  la  colonne  de  mercure ,  on  place 
onlinairemcnt  la  division  l""*^  au  point  où  le  mercure  affleure,  iors^ 
que  son  réservoir,  comme  le  tube,  est  en  communication  avec  l'air, 
ou,  en  d'autres  termes,  lorsque  l'appareil  est  au  repos. 

La  pression,  mesurée  comme  on  l'a  indiqué  plus  haut,  est  la 
pression  totale  que  le  gaz  supporte  et  la  mesure  exacte  de  sa  force 
élastique  ;  on  l'appelle  pression  absolue^  par  opposition  avec  la 
pression  effective.  Dans  certaines  machines,  et  notamment  dans 
les  machines  locomotives,  on  ne  peut  utiliser  que  l'excédant  de  la 
pression  de  la  vapeur  sur  la  pression  atmosphérique,  comme  on  le 
verra  plus  loin.  Par  suite,  les  praticiens  se  sont  habitués  à  n'avoir 
égard  qu'à  la  pression  utile  ou  effective  ;  celle-ci  n'est  donc  autre 
chose  que  la  pression  absolue  qui  mesure  la  force  élastique  du  gaz, 
diminuée  d'une  atmosphère  ou  d'une  unité.  Les  praticiens  mettent 
souvent  la  division  0*^^  à  l'origine  de  la  colonne  manométrique,  au 
point  ou  il  convient  en  réalité  de  mettre  la  divi»on  l*^'*. 
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En  Angleterre,  on  fie  prend  jamais  en  considérâtioti  c|iie  In  pres- 
sion efTective  ;  en  France,  les  règlements  de  police,  qui  ont  dû  être 
formulés  d*une  manière  à  la  fols  générale  et  précise,  ont  introduit 
dans  tes  arts  Industriels  Tusage  de  la  pression  absoltie;  ii  en  est 
résulté  souvent  une  confusion  regrettable  4ans  le  langage  mécani- 
que ;  c*est  pour  éviter  celte  conftision  que  nous  avons  cru  néces- 
saire d'entrer  dans  les  développeifients  qui  précèdent.  Nous  ne 
parlerons^  autant  que  possible,  dans  le  cours  de  cet  ouvrage,  que 
de  la  pression  absolue  ;  de  telle  sorte  que  les  expressions  tension^ 
force  élastique  et  presriûn^  qui  pourront  se  présenter  dans  un 
même  paragraphe,  correspondent  toujours  à  un  même  nombre. 
Le  parti  que  nous  prenons  n*est  pas  conibrme  aux  habitudes  gé- 
néralement établies  dans  la  pratique  des  ateliers  ;  mais,  d'un  côté, 
il  répond  aux  nécessités  du  langage  officiel,  et  il  est  l'expr^essioii 
de  la  vérité  ;  de  l'autre  cOté,  il  faudrait,  {)ODr  être  conséquent  avec 
soi-même,  si  l'on  n'avait  égard  qu'à  la  pi^ssion  effective,  introduire 
dans  le  langage  les  expressions  de  tension  ou  de  force  élastique 
effective^  ce  qui  serait  absurde ,  car  la  fbrce  d'expansion  d'un  gas 
est  une  chose  qui  est  propre  et  qui  est  absolue. 

La  mesure  des  pressions  de  plusieurs  atmosphères  exige  l'emploi 
d'un  manomètre  d'une  grande  hauteur,  qui  par  suite  serait  d'une 
application  difficile  ou  impossible  dans  beaucoup  de  circonstances. 
On  a  remédié  à  cet  inconvénient  par  plusieurs  dispositions  ingé^ 
nieuses,  que  nous  indiquerons  en  décrivant  les  manomètres  em- 
ployés sur  les  machines  locomotives.  En  outre,  on  construit  des 
manomètres  à  air  otmprimé,  qui  se  composent  essentiellement 
d'un  tube  fermé,  rempli  d'air,  soudé  sur  la  paroi  du  réservoir  à 
mehîure.  Lorstjue  la  pression  que  l'on  veut  mesurer  s'exerce  sur 
la  surface  du  mercure,  celui-ci  est  refoulé  dans  le  tube  et  com- 
prime l'air  dont  le  volume  diminue  en  raison  inverse  de  la  pres- 
sion, conformément  à  la  loi  de  Mariette.  Si  fe  tube  ^t  exacte- 
ment calibré,  les  volumes  d'air  sont  proportionnels  aux  longueurs 
4}ue  prend  successivement  la  colonne,  et  l'inslrument  peut  éire 
gradué  géométriqitiement;  mais,  dans  ta  pratique,  tes  instruments 
bien  construits  doivent  ôU*e  gradués  par  comparaison  sivec  nu 
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mutiométre  à  air  lihie ,  nom  donné  au  rtianomètre  ordinaire 
par  opposition  avec  les  manomètres  à  dir  comprirné  et  à  tube 
feimé. 

On  fait  encore  usage  de  manomètres  à  ressorts  métalliques  de 
formes  diverses  ;  nous  lèfe  fcrotis  connaître  en  détail  dans  la  partie 
descriptive  de  notre  travail  ;  nous  ne  faisons  donc  que  les  men- 
tionner ici. 

On  mesure  aussi  les  forces  élastiques,  comme  nous  l'avons  dit  plus 
haut,  par  le  poids  équivalent  à  la  pression  exercée  sur  Tunité  de  sur- 
face. Cette  méthode  est  commode  pour  le  calcul  de  la  puissance  des 
machines.  Les  Anglais  expriment  la  pression  en  livres  par  pouce 
carré,  c'est-à-dire  en  énonçant  le  poids,  mesuré  en  livres,  qui  cor- 
respond à  la  pression  exercée  sur  une  surface  d'un  pouce  carré.  En 
France,  cette  mesure  s'exprime  en  kilogrammes  par  centimètre 
carré;  par  une  heureuse  coïncidence,  une  pression  d'une  atmos- 
phère correspond  presque  exactement  au  poids  d'un  kilograname  sur 
un  centimètre  carré;  le  rapport  exact  est  1,  à  1,033.— Lorsqu'une 
tension  ou  une  pression  est  exprimée  en  atmosphère,  il  suf&t  donc 
de  multiplier  le  nombre  correspondant  par  1,033,  pour  obtenir  en 
kilogrammes  la  charge  déterminée  par  cette  pression  sur  uue  sur- 
face d'un  centimètre  carré.  Une  pression  d'une  livre  anglaise  (avoii* 
du  poids)  sur  un  pouce  carré  équivaut  à  une  pression  de  0^^010^ 
sur  un  centimètre  carré,  et  par  conséquent  une  atmosphère  corres- 
pond à  14'703  par  pouce  carré. 

s  t«  —  Be  1»  ehalenr. 

1°  Production  de  là  cuALErtt.  — La  notion  de  la  c/ialé'Mr  nous 
est  donnée  par  la  sensation  que  produit  sur  ilos  organes  le  contact 
ou  l'approche  d'un  corps  chaud  ;  là  cause  Inconnue  de  cette  sen- 
sation, ou  l'agont  qui  la  produit,  se  révèle  encore  par  d'autres 
cffels  qui  ont  reçu  de  nombreuses  applications  dans  leis  arLs,  tels 
que  la  dilatation,  la  liquéfaction  ou  fusion  des  corps  Solides,  là 
vaporisation  ou  transformation  en  fluides  élastiques  des  corps  li- 
quides. La  chaleur  est  l'agent  direct  de  te  production  de  la  vapeur 
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et,  par  conséqueut,  le  point  de  départ  de  la  machine  à  vapeur  et  de 
la  machine  locomotive  en  particulier. 

La  source  principale  de  la  chaleur  est  le  phénomène  de  la  com-^ 
busUon  9  réaction  chimique  qui  a  lieu,  avec  dégagement  de  cha- 
leur, entre  certaines  substances  végétales  ou  minérales  et  Toxygène 
de  l'air. 

Dans  les  arts  industriels,  remploi  des  combustibles  est  jusqu'ici 
la  seule  source  de  chaleur  appliquée»  le  seul  moyen  de  produire  la 
vapeur  qui  fait  mouvoir  les  organes  des  machines. 

9^  Combustibles.  —  La  nature  des  combustibles  appliqués  à  la 
génération  de  la  vapeur  dans  les  machines  locomotives  varie  sui- 
vant les  circonstances  locales.  Dans  certaines  parties  de  l'Amérique 
du  Nord  et  de  FAIlemagne,  on  fait  usage  du  bois  en  nature  ;  dans 
quelques  circonstances  exceptionnelles,  et  à  titre  d'essai  seule- 
ment, on  a  employé  la  tourbe,  combustible  minéral  d'origine  très- 
récente,  et  qui  se  forme  encore  de  nos  jours  par  la  décomposition 
des  végétaux  aquatiques  dans  certains  lacs  ou  marais.  —  Plus  gé- 
néralement, on  emploie  la  houille^  préalablement  carbonisée  et 
transformée  en  coie;  ce  combustible,  formé  de  débris  de  végétaux 
qui  ont  subi  une  décomposition  complète,  appartient  i  des  terrains 
géologiquement  assez  anciens.  Certaines  houilles,  plus  sèches  que 
d'autres,  sont  employées  à  leur  état  naturel  dans  les  foyers  de  lo- 
comotives ;  telles  sont,  par  exemple,  les  anthracites  de  Pensyl- 
vanie,  qui  ont  la  propriété  de  s'extraire  en  fragments  plus  ou  moins 
volumineux  et  de  ne  pas  se  briser  en  petits  fragments  ou  décrépiter 
au  feu  ;  mais  généralement  on  est  obligé  de  transformer  les  houil- 
les en  coke,  soit  pour  éviter  la  fumée,  soit  parce  qu'elles  sont  trop 
collantes  et  se  prendraient  en  masses  sur  la  grille  ;  soit,  au  con- 
traire, parce  qu'elles  se  réduiraient  en  menus  fragments  qui  se- 
raient également  une  cause  d'obstruction;  soit,  enfin,  pour  les  dé- 
barrasser d'une  partie  du  soufre  qu'elles  renferment.  Nous  ne  par- 
lerons dans  le  cours  de  notre  travail  que  du  chauffage  au  coke  et  à 
la  houille,  qui  seuls  présentent  de  l'intérêt  en  France. 

3«  Pouvoir  rayonnant  et  GONDUCTisaiTê.  —  Les  corps  absor» 
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bent  ou  abandonnent  de  la  chaleur  suivant  les  conditions  dans 
lesquelles  ils  sont  placés  :  ce  gain  ou  cette  perte  de  chaleur  a  lieu 
soit  par  voie  de  dispersion  ou  de  rayonnement,  soit  par  voie  de  con- 
tact  ;  ils  possèdent  cette  propriété  à  un  degré  plus  ou  moins  sail- 
lant et  présentent  également  des  différences  très-sensibles  pour  la 
canduetibilité,  c'est-à-dire  pour  la  facilité  avec  laquelle  la  chaleur 
se  transmet  d'un  quelconque  de  leurs  points  à  un  point  voisin,  et 
par  suite  se  propage  dans  leur  masse.  Cette  double  propriété  doit 
être  prise  en  considération  dans  la  construction  des  machines,  dans 
lesquelles  il  importe  d'empêcher  la  déperdition  de  la  chaleur,  dé- 
perdition à  laquelle  sont  exposées  surtout  les  machines  locomoti- 
ves. II  est  nécessaire,  dansées  dernières  machines,  d'envelopper  les 
parties  qui  renferment  le  combustible  incandescent,  l'eau  et  la  va- 
peur, avec  les  substances  qui,  par  leur  nature,  sont  peu  favorables 
à  la  déperdition  de  la  chaleur  par  rayonnement  on  par  contact  ; 
ces  substances  devraient,  s'il  était  possible,  être  à  la  fois  peu  con- 
ductrices de  la  chaleur  et  n'avoir  qu'un  faible  pouvoir  rayonnant. 
Les  corps  qui  répondent  le  mieux  à  cette  dernière  condition  sont 
les  métaux  polis  et  notamment  le  cuivre  jaune  ou  laiton  ;  au  con- 
traire, ceux  qui  dispersent  le  plus  facilement  la  chaleur  sont  le 
noir  de  fumée,  les  corps  terminés  par  des  surfaces  non  polies  et 
noircies.  Parmi  les  substances  à  travers  lesquelles  la  chaleur  se 
propage  avec  témoins  de  facilité,  on  peut  citer  le  charbon,  la  sciure 
de  bois,  le  feutre,  la  brique,  le  bois,  etc.  Une  bonne  enveloppe 
devrait  être  composée  d'une  couche  assez  épaisse  de  matières  peu 
conductrices  recouverte  d'une  feuille  mince  de  laiton  poli. 

4®  Dilatation.  —  Therhomètre.  —  Tous  les  corps,  par  l'ap- 
plication de  la  chaleur,  ont  la  propriété  de  se  dilater  dans  tous  les 
sens  ;  leurs  dimensions  s'accroissent  de  quantités  variables,  sui- 
vant leur  nature.  L'expérience  a  démontré  que,  lorsque  la  quantité 
de  chaleur  que  possède  un  corps  s'accroît  de  quantités  égales, 
les  dimensions  s'accroissent  de  quantités  sensiblement  égales  ; 
toute  perte  de  chaleur  détermine  inversement  une  contraction. 
Cette  propriété  a  été  mise  à  profit  pour  apprécier  la  quantité  de 
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chaleur  qu6  possèdent  les  corps,  soit  dans  leur  état  naturel,  soit 
lorsqu'ils  ont  été  soumis  à  Taction  d*une  source  extérieure  de  cbaleur* 

L'appareil  employé  porte  le  nom  de  thermomètre;  il  se  compose 
habituellement  d'un  réservoir  en  verre  rempli  de  mercure  et  sur- 
monté d'une  tige  creuse,  d'un  calibre  intérieur  très-petit.  —  Le 
réservoir  du  thermomètre,  mis  en  conctact  avec  le  corps  dont  on 
veut  apprécier  le  degré  de  chaleur  acquise,  ou  la  température^  se 
réchauffe  ou  se  refroidit  à  son  contact,  et  le  mercure  dilaté  ou  con- 
tracté monte  ou  descend  dans  la  tige  ;  le  pomt  où  il  s'arrête,  lors- 
que réquilibre  est  établi,  fait  connaître  la  température.  Pour  ren-« 
dre  comparables  les  indications  des  thermomètres,  qui  sont  con- 
struits sur  des  dimensions  très-variables,  on  profite  de  la  propriété 
qu'ont  tous  les  corps  de  ne  clianger  d'état. en  passant  de  l'état  so- 
lide à  l'état  liquide,  ou  de  l'état  liquide  à  l'élat  gazeux,  que  dans 
des  circonstances  de  température  identiques,  et  par  l'application  de 
quantités  de  chaleur  constantes  ;  on  plonge  successivement  le  ther- 
momètre à  graduer  dans  la  glace  fondante  et  dans  l'eau  bouillante. 
On  marque  0^  et  100<'  aux  points  où  se  fixe  la  colonne  de  mer* 
cure,  et  l'on  divise  l'intervalle  en  IQO  parties  égales  (le  tube  étant 
régulièrement  calibré  sur  toute  sa  longueur)  ;  chacune  de  ces  divi- 
sions forme  un  degré;  on  prolonge  r échelle  en  reportant  des  divi- 
sions égales  au-dessus  et  ai^essous  dos  pmnts  extrêmes.—  Quel? 
quefois,  on  divise  l'intervalle  des  points  extrêmes  en  &0'',  et  l'on  a 
réchellQ  ou  le  thermomètre  de  Réaumur.-^  Les  Anglais  marquent 
S^"*  au  point  de  la  glace  fondante,  et  212''  au  point  de  l'eau  bouil- 
lante, et  ils  i)artagent  l'intervalle  en  180  parties  égales  ou  degrés, 
Cette  graduation  constitue  le  thermomètre  de  Farenheit. 

La  quantité  dont  se  dilate  l'unité  àt  longueur  d'un  corps,  pour 
une  augmentation  de  température  d'un  degré,  a  reçu  le  nom  d^ 
coefficient  de  dilatation. 

Dans  les  recherches  scientifiques,  on  est  obligé  d'avoir  égard 
aux  variations  que  présente  le  coefficient  de  dilatation,  qui  n'est 
pas  rigoureusement  constant,  suivant  la  partie  de  l'échelle  tliermi>* 
métrique  dans  laquelle  on  opère;  mais  pour  les  besoins  de  la  pra-^ 
tique  et  pour  l'usage  qqe  nous  pourrons  Aire,  dans  le  cûmk  de  cet 
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ouvrage,  des  notions  qui  précèdeot,  nous  supposerons  ce  coeflicient 
constant  pour  \m  même  corps. 

Le  tableau  suivant  donne  le  coefficient  de  dilatation  linéairâ 
des  principaux  métaux  employés  dans  la  construction  des  maobiT 
nés  locomotives  : 

Acier  non  trempé 0,000010791  ou  1/92700 

Fer  doux  forgé 0,000012208  ou  1/81900 

Fer  rond  passé  à  la  filière 0,000013350  ou'  1/81300 

Acier  trempé .......  0,000013391  ou  1/80700 

Cuivre  rouge 0,000017132  ou  1/58200 

Cuivre  jaune  ou  laiton 0,000018782  ou  1/53300 

Plomb 0,000028484  ou  1/35600 

Le  coefficient  de  dilatation  de  Teau 

est  de 0,000433  ou  1/2300 

Celui  du  mercure  est  de 0,000180  ou  1/5505 

Les  gaz  ont  un  coefficient  de  dilatation  sensiblement  constant 
et  commun  :  pour  l'air  sec  •  il  est ,  d'après  les  recherches  de 
Regnault,  égal  à  0,003665  ou  à  0,00367,  suivant  le  mode  de  déter- 
mination employé;  nous  adopterons  le  nombre  0,003666,  qui  est 

11 

exactement  égal  à  ^^ 

Nous  admettrons,  à  défaut  de  détermination  plus  précise,  que 
ce  coefficient  s'applique  à  la  vapeur  surécbauffée  qu  sèche  qui  sq 
comporte  comme  un  gaz. 

Pour  avoir  la  quantité  totale  dont  un  corps  se  dilate,  torsque  la 
température  passe  d'un  degré  à  un  autre,  il  suffit  de  multiplier  le 
nombre  qui  e}^prime  la  quantité  de  ce  corps  par  le  nombre  de 
degrés  qui  mesure  l'élévation  de  température,  et  la  produit  par 
le  coefficient  de  dilatation.  Par  exemple,  une  barre  de  fer  de 
3™  de  longueur,  chauffée  de  10«»  à  i50o,  s'allongera  de  3*  X  *^ 
X  0,000012205  =  Û«Û05. 

5«»  Chaleur  spécifique.  —  Nous  avons  dit  plus  haut  que  la  di- 
latation des  corps  était  proportionnelle  aux  quantités  de  chaleur 
qu'ils  absorbaient  ;  par  suite,  ces  quantités  de  chaleur  sont  propor- 
tionnelles au  nombre  de  degrés  qui  indiquent  le^  températures. 
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Pour  chaque  degré  de  TécheUe  thermométrique,  un  corps  donné, 
en  s*échaufrant,  absorbe  une  quantité  de  chaleur  constante,  ou 
tout  au  moins  ne  variant  que  de  quantités  négligeables  pour  la  pra- 
tique ;  mais  lorsqu'on  passe  d'un  corps  k  Fautre,  on  observe  des 
difTérences  très-marquées.  —  On  désigne  cette  propriété  qu'ont  les 
corps  d'absorber  ou  de  dégager  des  quantités  de  chalairs  diffé- 
rentes pour  une  même  variation  de  température,  par  le  nom  de 
chaleur  spécifique  ou  capacité  pour  la  chaleur. 

On  ne  peut  pas  mesurer  d'une  manière  absolue  les  quantités  de 
chaleurs  totales  comprises  dans  un  corps  ;  on  peut  seulement  com- 
parer les  quantités  de  chaleurs  que  les  différents  corps  absorbent 
pour  un  même  eiïet  calorifique  produit.  On  a  choisi  Teau  pour 
terme  de  comparaison,  et  Ton  désigne  par  1  sa  chaleur  spécifique  ; 
les  chaleurs  spécifiques  des  autres  corps  sont  proportionnelles  aux 
quantités  de  chaleurs  que  ces  corps  absorbent  comparativement 
avec  un  poids  égal  d'eau,  pour  passer  d'une  température  à  une 
autre  température.  Si  l'on  prend,  par  exemple,  1*«  d'eau  à  10<>,  et 
qu'on  le  mélange  avec  de  la  glace  «^  0^,  l'eau,  en  abandonnant  sa 
chaleur  spécifique ,  fera  fondre  une  certaine  quantité  de  glace, 
dont  le  poids  pourra  être  déterminé.  Si  l'on  prend  ensuite  diffé- 
rents corps  à  10<>,  et  qu'on  les  mette  successivement  en  contact 
avec  de  la  glace  à  0<»,  chacun  d'eux,  en  abandonnant  sa  chaleur  spé- 
cifique ,  fera  fondre  une  certaine  quantité  de  glace ,  dont  le  poids 
sera  également  déterminé.  Les  quantités  de  glaces  fondues  sont 
proportionnelles  aux  quantités  de  chaleurs  abandonnées  par  les 
différentes  substances,  et  si  elles  sont  égales,  par  exemple,  pour 
les  corps  autres  que  l'eau,  à  1/8, 1/9, 1/10,  etc.,  de  celles  que  l'eau 
a  fondues,  on  dira  que  les  chaleurs  spécifiques  de  ces  corps  sont 
1/8, 1/9,1/10,  etc.,  celle  de  l'eau  étant  1. 

Le  tableau  suivant  donne  les  chaleurs  spécifiques  des  principales 
substances  qui  entrent  en  jeu  dans  une  machine  locomotive  : 

Eau ; 1,0000 

Plomb 0,0293 

Cuivre 0,1013 

Fer  forgé 0,1218 
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On  appelle  unité  de  chaleur  ou  calorie  la  quantilé  de  chaleur 
nécessaire  pour  élever  d'un  degré  la  température  d'un  kilogramme 
d'eau.  Pour  avoir  le  nombre  de  calories  nécessaires  pour  élever 
d'un  certain  nombre  de  degrés  la  température  d'un  corps  dont  le 
poids  est  connu,  il  suffit  de  multiplier  le  poids  de  ce  corps  donné 
en  kilogrammes  par  le  nombre  qui  exprime  la  chaleur  spécifique» 
et  par  le  nombre  de  degrés  centigrades  dont  sa  température  doit 
être  élevée.  —  Par  exemple,  pour  chauffer  à  150<>  une  masse  de 
fer  de  SOO^^  dont  la  température  initiale  est  de  lO"",  il  faudra  un 
nombre  de  calories  égal  à  800  X  0,8526  X 140  =  8526. 

En  appliquant  la  chaleur  dégagée  par  la  combustion  d'un  corps, 
à  échauffer  une  masse  d'eau  connue,  dont  on  observe  les  variations 
de  température,  on  détermine  le  pouvoir  calorifique  des  divers 
combustibles.  Le  tableau  suivant  indique  le  nombre  de  calories  que 
peut  produire  un  kilogramme  des  diverscombustibles  habituellement 
employés  dans  les  arts,  en  d'autres  termes  le  nombre  de  kilogram- 
mes d'eau  que  la  combustion  d'un  kilogramme  de  chaque  sub- 
stance pourrait  édiaufler  d'un  degré ,  si  toute  la  chaleur  dégagée 
était  utilisée. 

Tourbe  ordinaire 1500  calories. 

Tourbe  de  1"  qualité 3000  » 

Bois  séché  à  l'air 2945  » 

»       au  feu 3666  » 

Houille  de  3«  qualité 5932  » 

»           2-    »      6345  » 

»           1"  »      7030  » 

Coke  pur 7050  > 

Charbon  de  bois  ordinaire 6000  » 

»      sec  ou  distillé 7050  > 

Ces  nombres  n'ont  rien  d'absolu,  car  ils  s'appliquent  à  des  sub- 
stances de  qualité  trës-variable  ;  ils  peuvent  cependant  être  appliques 
à  des  calculs  approximatifs,  surtout  lorsqu'il  s'agit  de  comparer 
entre  eux  des  combustibles  de  nature  diflérente. 

3 
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S  ••  ~  De  lA  Tapeur  d^^fm. 


!•  Production  de  la  vapeur  d'eau.  —  La  vapeur  d'eau  s'obtient 
en  brûlant  un  combustible  quelconque  au  contact  d'un  vase  rempli 
d'eau.  La  masse  s'écbaufTe  graduellement  jusqu'à  100<>  ;  à  partir 
de  ce  point ,  la  température  devient  statîonnaîre ,  et  sL  l'on  opère 
dans  un  vase  de  verre,  on  voit  se  former  sur  les  parois  soumises  à 
l'action  du  feu  des  bulles  qui  viennent  crever  à  la  surface.  C'est  là 
ce  qui  constitue  le  phénomène  de  Yébullition.  Pour  utiliser  la 
vapeur  comme  agent  mécanique ,  on  produit  rébuUition  dans  un 
vase  fermé ,  à  la  partie  supérieure  duquel  la  vapeur  se  rassemble , 
et  d*où  on  la  fait  échapper  par  un  orifice  dont  l'ouverture  se  règle 

volonté ,  au  moyen  d'un  robinet  ou  d'une  soupape. 

La  vapeur  d'eau  se  produit  encore  par  évaporation ,  c'est-à-dire 
par  émission  spontanée  à  la  surface  du  liquide,  à  des  tempé- 
ratures inférieures  à  lOO^».  Cela  tient  à  ce  que  les  liquides,  sans 
participer  à  toutes  les  propriétés  caractéristiques  des  fluides  élas- 
tiques, ont  leurs  particules  soumises  à  une  certaine  force  répulsive 
qui  tend  à  les  écarter  les  unes  des  autres,  mais  dont  l'action  est 
faible  et  se  trouve  équilibrée  par  la  pression  que  la  vapeur  déjà 
formée  exerce  à  la  surface,  dès  qu'elle  remplit  toute  la  partie  supé- 
rieure du  vase ,  si  c'est  dans  le  vide  qu'on  opère,  ou  dès  qu'elle 
sature  le  gaz  qui  remplit  le  vase  et  dans  lequel  elle  peut  se  dis- 
soudre dans  une  certaine  proportion.  Il  est  du  reste  inutile  d'in- 
sister sur  le  phénomène  de  l'évaporation ,  qui  ne  joue  aucun  rôle 
dans  les  machines  à  vapeur. 

^  Chaleur  latente.  —  La  fixité  de  la  température  pendant 
l'ébullition  a  dû  naturellement  appeler  l'attention  des  physiciens. 
On  a  reconnu  qu'elle  était  due  à  l'absorption  de  la  chaleur  par  la 
vapeur  qui  se  forme.  Cette  chaleur  est  nécessaire  pour  constituer 
le  nouvel  étal  sous  lequel  l'eau  se  présente  ;  elle  ne  se  révèle  par 
aucune  action  extérieure.  Toute  la  chaleur  transmise  par  le  com- 
bustible à  la  masse  d'eau  en  ébullition  est  appliquée  à  produire  le 


changement  d*étai  qpA  a  lieu  lui-même  lorsque. la  force  répulsive 
intérieure ,  s'acçfoisspnt  avec  la  température ,  JmA  à  dépasser  la 
pression  exercé^  à  lu  surface  par  le  milieu  da^fi-  lequel  le  liquide 
est  placé.  L'ébulliliûQ  a  lieu  à  100^  au  contact  de  l'air  atmosphé- 
rique ,  parce  que  o'e^t  à  cette  température  que  la  force  répulsive , 
qui  tend  à  écarter  1^  particules  de  Teau,  fait  équilibre  à  la  pression 
de  l'atmospbër^.  Si  Tébuilition  se  produit  4ai|^  un  milieu  qui 
détermine  sur  la  surface  du  liquide  une  pression  supérieure  à  celle 
de  Tatmosphère,  la  température  de  Teau  s'élève  au-dessus  de  100^, 
et  c'est  à  un  point  Mq|)érieur  4e  l'écbelte  tbennométrique  que  l'ébful- 
Hlion  8e  produit;  à  partlrde ce  point,  toute  la  dttleur  tmwniBQ 
an  liquide  est  appUqiée  à  produire  le  chanipenenl  d'éiat  et  en 
quelque  sorte  incorporée  aux  particules  dn  fluide  élastiqua  qui  se 
forme.  On  donne  à  la  ebaleur  ainsi  absorbée  p^idant  leettangeiAeal 
d'état ,  par  exposition  avec  la  ehtà^r  &Mible  qui  produit  félé^a^ 
tion  de  tempéf atwe  acoosée  par  le  thennoinètie ,  le  wm  de  ekth 
leur  latente. 

On  a  admis  pendant  longtemps  que  b  ehalour  latente  vaiîail 
avec  la  température  i  laqiMlle  se  produisait  L'ébuMition  »  de  tella 
sorte  que  la  chaleur  totale  absorbés  par  Xmià  à  l'élat  de  ebalaïut 
spéeilque  et  de  chaleur  latente  restât  oeo^tanie ,  quelles  ^le  dis- 
sent la  pression  et  la  teaapéffalvrQ  d'ébuUUiikD..  Mais  cette  M  n'élaîl 
que  grossièrement  approximative ,  ainsi  que  l'ont  déoMNitré  hM 
expériences  de  M.  Regnault ,  entreprises  au  collège  de  France , 
p«  ordre  de  radmlnlstratioii  des  travaux  piddicsi. 

La  table  suivante  indique ,  d'aprëa  ces  eipérîeaces»  les  quantitâs 
totales  de  cbalear  absorbées  depuis  la  température  de  0!^ ,  piMir 
rédam  en  vqiour  un  kUogramme  d'eau  aux  dtSérentis  lea^péta- 
tures  auxquelles  fébuIKtien  peut  avoir  lieu»  en  laisnn  de  k  ftes** 
sîoo  à  laquelle  est  sonouse  la  liquide.: 


O*..,., 606:5 

WJ^-...; «1.7 
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100» 637.0 

HO* 640.0     • 

^iOo 643.1 

130« 646.1 

140* 649.2 

180*> 652.2 

16fr> asK.s 

170» 6S8.2 

Lorsque  Ton  abaisse  an  contraire  la  température  de  la  vapeur  » 
par  exemple,  en  refroidissant  extérieurement  les  parois  du  vase  qui 
la  renferme ,  il  arrive  un  point  où  la  force  répulsive ,  qui  décroii 
avec  la  température ,  ne  suffit  pas  pour  la  maintenir  à  Tétat  de 
fluide  élastique  ;  elle  se  transforme  en  eau ,  en  abandonnant  Ja 
chaleur  latente  qu'elle  avait  absorbée.  C'est  là  le  phénomène  de  la 
candeMOtian.  Si  la  condensation  a  lieu  dans  Fatmosphère ,  par  un 
temps  humide;  tel  que  la  vapeur  ne  puisse  pas  se  dissoudre  dans 
Tair  qui  en  est  déjà  saturé,  elle  se  précipite  sous  forme  de  flocons 
blancs ,  cmnme  ceux  qu'on  voit  s'échapper  de  la  cheminée  d'une 
machine  locomotive  en  marche. 

La  glace,  en  fondant,  absoriie également  de  la  chaleur  latente 
lorsqu'elle  entre  en  fusion ,  on ,  inversement ,  l'eau  en  abandonne 
lorsqu'elle  se  congèle. 

3<>  Force  élastique  db  la  vapeur  d'eau.  —  Densité.  —  Lorsque 
la  vapeur  se  produit  dans  un  appareil  fermé,  elle  reste  en  contact 
avec  le  liquide  et  remplit  l'espace  libre  ou  réservoir  de  vapeur.  Si, 
par  une  cause  quelconque ,  une  portion  de  cette  vapeur  venait  à 
disparaître ,  la  partie  restante  tendrait  à  se  dilater  en  diminuant  de 
pression,  conformément  à  la  loi  de  Hariotte  ;  mais  le  liquide  n'étant 
plus  soumis  à  l'action  de  la  pression  qui  le  tenait  en  équilibre , 
entrerait  en  ébuUition ,  jusqu'à  ce  que  la  vapeur  fût  accumulée 
dans  le  réservoir  en  quantité  assez  grande  pour  déterminer  la  pres- 
sion qui  fait  équilibre  à  la  tension  propre  du  liquide.  Au  contraire, 
si  l'on  cherchait  à  comprimer  la  vapeur,  sa  force  élastique  cesserait 


—  ai- 
de faire  équilibre  à  la  force  répuhiTe  intérieure  des  parlieules ,  et 
il  y  aurait  cond^saUoii  ;  on  dit,  daBS  ce  cas,  que  la  vapeur  est  à 
faturatian,  La  température  de  la  vapeur  à  saturation ,  en  contact 
avec  le  liquide  qui  Ta  produite ,  est  nécessairement  égale  à  celle 
du  liquide,  car,  sans  cela,  il  y  aurait  ébullition  ou  condensation. 

On  s'est  appliqué  à  établir,  par  des  expériences  très^multipliées, 
le  rapport  qui  existe  entre  la  température  i  laquelle  a  Ueu  rébulli- 
tion  et  la  pression  exercée  sur  le  liquide  par  la  vapeur ,  ou ,  ce  qui 
revient  au  même ,  la  rdation  existante  entre  la  température  et  la 
force  élastique  de  la  vapeur  à  saturation ,  afin  de  pouvoir  déduire 
indistinctement  Tun  de  ces  éléments  de  Tautre.  On  ne  considère 
habituellement  que  la  vapeur  à  saturation ,  et  lorsqu'on  se  sert  de 
l'expression  :  farce  élastique  de  la  vapeur  ^  c'est  de  la  force  élas- 
tique à  saturation  que  l'on  veut  parier. 

Le  tableau  suivant,  dressé  par  M.  Regnault  au  moyen  des  résul- 
tats qu'il  a  obtenus  dans  les  expériences  qui  ont  déjà  été  citées,  donne 
les  forces  élastiques  de  la  vapeur  d'eau  de  5  en  5  degrés ,  à  partir 
de  iOO  degrés  jusqu'à  180  degrés,  limites  entre  lesquelles  sont 
comprises  toutes  les  données  qui  peuvent  être  nécessaires  dans  la 
pratique,  en  ce  qui  concerne  toutefois  les  machines  locomotives. 
(Les  pressions  sont  exprimées  en  millimètres  de  mercure  et  en 
atmospb^^.) 

FOftCB  ÉLASTfQCU 
nMVÉaATVKM; 


•n  k««tcw  de  atrcwt. 


400» 760.0    1.00 

408». 906.4    4.19 

110» 1076.4    1.41 

115» 1269.4 1.67 

120» 1491.3    1.96 

125» 1743.9    2.29 

130» 2030.3    2.67 

135» 2383.7    3.09 

140» 2717.6    3.87 

148» 3128.6    4.1! 

130» 3881.2    4.71 


l»»*.... .......  4088.6  ...   6.88 

180"» 46Ri.6 6.14 

leSo «874.8 6.M 

470^..... 8961.7  7.88 

178^..... 6717*4  8.84 

480? •..  7846.4  9.93 

Ces  résultats  sont  iiés  entre  eux  par  une  loi  continue ,  mais  dont 
^expression  ne  peut  être  donnée  que  par  une  formule  compliquée. 
Nous  renverrons  les  personnes  qui  auraient  besoin  de  renseigne- 
ments plus  détaillés  à  ee  sujet  à  la  relation  des  expériences ,  etc. , 
publiée  par  M.  Hegnanlt. 

La  connaissance  des  résultats  qui  précèdent  permet  d'évaluer,  au 
moyen  du  thermomètre ,  la  force  élastique  de  la  vapeur  d*eau  en 
contact  avec  le  liquide  qui  la  produit;  il  suffit  pour  cela  de  plonger 
dans  Peau  ou  dans  la  vapeur  le  réservoir  du  thermomètre ,  en 
Tentourant  d'une  enveloppe  mélallique  qui  le  préserve  des  effets  de 
la  pression ,  et  dinscrire  sur  sa  tige  les  pressions  qui  correspon* 
dent  aux  divers  degrés  de  température.  Cet  instrument ,  qui  a  été 
fréquemment  employé  sur  les  machines  locomotives ,  mais  que  sa 
fragilité  rend  peu  commode ,  porte  le  nom  de  thermotnanomêtre. 
Le  tableau  qui  précède  donne  la  concordance  des  températures 
observées  au  moyen  de  cet  instrument  avec  les  pressions  ou  les 
forces  élastigiiifede  la  vapeu£  raturée  ou  en  contact  avec  le  liquide 
qui  Ta  produite. 

La  denêUé  d'un  corps  est  le  poids  de  l'unité  de  volume.  Pour 
l'étude  de  la  machine  locomotive  y  il  est  nécessaire  de  ^somiaitre  la 
densité  de  la  vapeur  dux  dilTérentes  pressions  auxquelles  elle  peut 
être  employée.  Nous  ëonnens  ces  densités,  en  indiquant  le  poids 
d'un  mètre  cube  pour  la  vapeur  saturée ,  en  concordance  avec  la 
température  et  avec  les  autres  éléments  qu'il  peut  être  utile  de 
prendre  en  considération.  Il  est  à  regretter  que  les  expériences  de 
H.  Regn^ult,  auxquelles  i^ous  empruntons  là  plupart  des  éléments 
de  ce  tableau  général ,  n'aient  pas  encore  donné  la  mesure  exacte 
des  dénotés  de  la  vapeur.  Nous  les  avons  déterminées  par  la  calcul, 
avec  toote^  rapproximation  que  eoioportent  les  formule»  connues* 


TABIiEAV 

BBS  TIICBIOlf g  ,  DE  LA  TniP^BATDBB ,  D£S  VOLUMIS  ET  DBS  DBlfSIT^S 
DE  LA  VAPEirR  DE  0  A  40  ATMOSPHÈRES. 


TEKSIOH  DE  LA  VAPEUR 

niriuTiiiB 

VOLUMES 

POIDS     J 

alBAspkcrM. 

•n 

mininètrM 

4e 

heotear 

«t 
kOocreaiaei 

Dir 

eeDUnèlres 

«erréf* 

es 

defrée 

eewMgreJee 

eorropondant 

an 

dfrtéreatee 

d'va 

UIofraaBM 

Tapeur. 

tâkllatttla«U 

4« 

■être  cabe 

4e 

«i»ew. 

0,Î5 

190 

0,260 

« 

650  357 

6134,97 

0,163 

0,S0 

3SD 

0,518 

81«  707 

3205,13 

0,312 

0,75 

579 

0^776 

92*149 

9002,84 

0454 

1,00 

760 

li034 

100*000 

1680,19 

0,809 

4»«5 

980 

1,293 

106»  556 

137331 

0,728 

1»50 

1140 

1,581 

1110  739 

1161,44 

0,861 

IJ5 

4330 

M08 

118*  429 

«087,00 

0,995 

VO 

1520 

%fiN 

120O  868 

8914MI 

1,199 

S;i5 

17iO 

2,326 

1240  362 

799,36 

1,251 

vo 

1900 

2,584 

1270799 

726,21 

1,377 

f,75 

9000 

9,842 

130*988 

068,53 

1,505 

3,00 

2280 

5»100 

1330910 

814,90 

1,828 

3,25 

2470 

3,360 

1360  659 

570,45 

1,753 

S^SO 

9660 

3,618 

1390  243 

533,33 

1,875 

3,75 

9880 

3,878 

1^0  (i82 

805,55 

1,998 

4,00 

3040 

4,134 

1440000 

471,99 

^119 

4,i5 

3230 

4,394 

1460  194 

446,42 

2,240 

4,50 

3420 

4,682 

1480  290 

423,95 

2,359 

475 

8610 

4^910 

198*  296 

403,71 

2,477 

5^00 

3800 

5,168 

1580  210 

384,90 

2,588 

5,25 

3990 

^427 

1540  068 

368,18 

2,716 

5,50 

4180 

5,685 

1550  846 

352,86 

2334 

5^75 

4Ï70 

5,943 

1570  580 

339,09 

2,949 

^QO 

4860 

8^201 

1890  918 

326,18 

zfies 

6,25 

4750 

6,461 

14Ï00  821 

513,87 

3,188 

6^ 

4940 

6,719 

1620  574 

305,12 

3,299 

8^75 

5180 

«,977 

183»  882 

293,00 

3,413 

IM 

5390 

7,985 

1880  S44 

985.37 

3,898 

7^ 

5510 
8700 

7,494 

1860  768 

973,59 

3,858 

T^ 

7.752 

1680  151 

263,58 

3^756 

7»78 

8888 

8,010 

188*488 

988,46 

3,869 

«M 

«m 

éfim 

170*815 

981,19 

3^1 

9,00 

8840 

^309 

175*  767 

925,88 

\«l 

iQ/n 

taw 

i(V33$ 

iWZO^ 

905|9t 

4ft873 
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1«  Frottemeiït  des  corps  solides.  —  Lorsque  deux  corps  solides 
sont  en  contact  et  qu'on  veut  les  faire  glisser  Tun  sur  Taulre , 
on  éprouve  une  certaine  résistance  au  déplacement  initial  et  ensuite 
au  mouvement  ;  cette  résistance  est  le  frottement ,  ou  plus  spécia- 
lement le  frottement  de  glissemetit.  Lorsqu'un  corps  solide  de 
forme  cylindrique,  comme  un  rouleau,  une  roue,  est  placé  sur  un 
plan  et  qu'on  veut  le  faire  rouler ,  on  éprouve  encore  une  résis- 
tance au  mouvement  ;  c'est  le  frottement  de  roulement. 

Les  expériences  des  physiciens ,  et  spécialement  celles  de  Cou-» 
lomb  et  de  M.  Arthur  Morin,  ont  fait  reconnaître  que  le  frottement  de 
glissement  n'est  pas  le  même  pour  tous  les  corps;  que  son  inten- 
sité ou  la  force  nécessaire  pour  le  surmonter  est  indépendante  de 
la  vitesse  du  mouvement  de  déplacement  et  de  l'étendue  des  sur- 
(kces  suivant  lesquelles  le  contact  a  lieu  ;  mais  qu'elle  dépend  seu- 
ement  de  la  pression  totale  qui  s'exerce  au  contact,  et  qu'elle  varie 
proportionnellement  à  cette  pression.  Le  frottement  de  deux  corps 
diminue  lorsqu'on  donne  un  poli  aux  surfaces  de  contact;  il 
diminue  encore  lorsqu'on  interpose  entre  ces  surfaces  une  matière 
onctueuse,  comme  le  savon,  le  suif,  la  graisse,  l'huile.  Cette 
double  propriété  est  d'une  importance  capitale  dans  la  construction 
des  machines  locomotives ,  où  il  importe  de  réduire  autant  que 
possible  le  frottement  des  pièces  du  mécanisme.  Nous  ferons 
remarquer  toutefois  qu'il  ne  fout  accepter  qu'avec  une  certaine 
réserve  les  principes  qui  viennent  d'être  posés ,  lorsqu'il  s'agit  de 
pressions  très-considérables ,  qui  sont  de  nature  à  déformer  led 
pièces ,  qui  peuvent  même  rendre  tout  graissage  impossible. 

Le  frottement  de  roulement  est  proportionnel  à  la  pression 
exercée  par  la  roue  sur  la  surface  de  roulement,  et  en  raison 
inverse  du  rayon  de  la  roue.  H  semblerait  au  premier  abord  que 
le  frottement  de  roulement  doit  être  nul,  lorsqu'il  s'agit  de  roues 
en  fonte  portées  par  des  rafls  ;  mais  la  pression  détermine  toujours 
au  point  de  contact  une  légère  déformation  du  rail  et  de  la  roue,  et 
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le  mouvement  de  celle-ci  a  toujours  lieu  comme  si  elle  devait 
monter  sur  une  série  de  plans  inclinés  très-petits  ;  de  là ,  une 
résistance  à  vaincre. 

Les  tableaux  suivants  font  connaître  les  principaux  résultats 
obtenus  dans  les  expériences  qui  ont  eu  pour  objet  la  mesure  de 
rintensité  du  frottement;  ils  donnent  le  coefficient  du  frottementf 
ou  le  rapport  de  la  résistance  occasionnée  par  le  frottement  k  la 
pression  exercée  sur  la  surface  au  point  de  contact.  Le  frottement 
qui  a  lieu  au  départ ,  lorsque  les  surfaces  ont  été  quelque  temps 
en  contact,  est  toujours  sensiblement  plus  considérable  que  lorsque 
les  corps  frottants  sont  en  mouvement.  Nous  ne  donnerons  toute- 
fois la  valeur  du  coefficient  que  pour  le  dernier  de  ces  deux  cas ,  le 
premier  présentant  peu  d'intérêt  pour  Tétude  des  machines  loco- 
motives. 

rnorrEIIENT  des  surfaces  ET^  MOlJCVEMETn*  LES  tJT^.S  Sim  LES  AtTBËS« 

i^  Surfaces  planes. 

CicQicieit 
liliatin  Im  usUm  a  CMtacC  tUM.  4«  nrfMef.  4»  frottoMil 

Fer  sur  chêne  (fibres  parallèles) . .  sans  enduit 0.63 

—  —           ..  mouillées  d'eau. •• .  0.26 

—  —           ..  frottées  de  savon  sec  0.21 
Fonte  sur  chêne  (libres  paraUèles)  sans  enduit 0.49 

—  —  mouillées  d*eau. ...  0.22 

—  —  frottées  de  savon  sec  0.19 

Cuivre  jaune  sur  orme     —  sans  enduit •  •  0.62 

Fer  sur  orme  —  —       0.25 

Fonte  sur  orme  —  —       0.20 

Fer  sur  fer  (les  surfaces  se  rodent  lorsqu'il  n'y  a  pas 

d'enduit). 

Fer  sur  fonte  et  sur  bronze sans  enduit»  mais  un 

peu  onctueuses..      0.48 
Ftate  sur  ftnte  et  sur  bronze. . .  •  sans  enduit,  mais  un 

peu  onctueuses..     0.15 
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lifiatMi  des  urfaeei  ei  CHtaet.  ÉUt  in  iiificci.  k  fretteoieiL 

Bronze  sur  bronze sansenduit 0.20 

—  sur  fonte —       0.22 

—  sur  fer un  peu  onctueuses.  0.16 

graissées  à  la  manière 

^  .    ..         ^     j,^        .,       -  ordinaire,  avec  du 

Bois  divers  et  métaux  gltesantl         ..        .  , 

,,  ,,    .  J  suif,    saindoux, 

I  un  sur  l'autre  ou  sur  €ux-<  ,  ,,       ^^  n  at  x  n  imi 

1  huile,  etc 0.0ia0,(l8 

**"**'* légèrement  onctueu- 
ses au  toucher.  •      0.18 

1*  Surfaces  eytindritpies  oa  tourillons  sur  cottsslnetd. 

i  enduites   de  corps 
gras,  à  la  manière 
ordinaire 0J)7à0.08 
onctueuses 0.14 

-,     .„          *                  ,      f  enduites  de  corps 

Tourillons  en  fonte  sur  coussinets  \  a  a--  ^  a  ao 

.  {      gras 0,07à0.08 

6n  bronze ••• i  «.« 

V  onctueuses 0.16 

Tourillons  en  fer  sur  coussinets  )      -  •  ,  a  a-  i  a  aô 

.  {  end*"  de  corps  gras  0.0  i  a  0.08 

en  lonie •.•••••.•••.*•«•«•/ 

«M,  t  '    .  l      —  —       0.07à0.08 

Tounllons  en  fer  sur  coussinets  \       ^  ... 

,         ,  {  onctueuses  et  mouil^ 

enbronze.' |      ,.      .,  ^  .^ 

\      lées  deau 0.19 

Tourillons  en  brome  sur  ooussi-)      ^.    .  a  aa  •  a  ja 

[  end'"  decorps  gras  0.09  a  0.10 
netsen  bronze )  *^  ^ 

(Lorsque  le  graissage  a  lieu  d'une  manière  continue ,  le  coefli* 
cient  de  frottement  diminue  jusqu'à  0,05  à  0,06.) 


Ges  résultais  font  voir  rinfluence  marquée  qu'exerce  un  grais- 
sage soigné  sur  la  valeur  des  frottements,  indépendaniflieBt  de  mi 
importance  po«r  la  conservation  des  pièces  ;  il  semblerait  en  ré* 


miter  ^  en  oatre ,  ifUdlà  nature  âet  mfttièreB  en  contact  et  des  sub- 
stances emplc^ées  comme  moyen  de  graissage  a  peu  d'influence  sur 
le  frottement  ;  cependant ,  On  admet  dans  la  pratique  que  la 
qualité  des  huiles  ou  des  graisses  exerce  une  influence  marquée 
sur  te  frottement.  Qmi  qu'il  en  soit,  on  ne  saurait  apporter  trop 
de  soin  au  choix  des  matières  employées  «  qui  doivent  être  appro- 
priées à  TapplicatiOA  qu'on  veut  en  faire.  Pow  les  huiles  »  par 
exemple ,  une  première  condition  à  remplir,  c'est  qu'eSes  adhèrent 
fortement  après  les  pièces  métalliques  lorsque  celles--ci  sont  ani- 
mées d*uB  mouvement  rapide. 

On  manque  d'expériences  directes  faites  sur  le  frottement  de  rou- 
lement des  roues  en  fer  sur  les  rails  en  fer  secs  ou  hmnides.  D'à* 
près  quelques  expériences  faites  sur  des  matières  et  dans  des 
contftions  analogues,  on  peut  admettre  que  le  coefficient  de  roule* 
mast  sur  les  chemins  de  f«r  varie  de  0^002  à  0,003. 

^  kmttismB*  -^  Le  frottement  ne  joue  pas  seulement  un  rdle 
important,  dans  la  question  de  la  locomotion ,  par  les  résistances 
qu'il  développe  dsms  le  mouvem^t  des  pièces  de  mécanisme  ou  qu'il 
oppose  au  déplacement  des  véhicules^  il  se  rattache  encore  à 
run  des  éléments  essentiels  de  la  puissance  des  machines  locomo* 
tfvês ,  à  Vaibérenee.  Loraque  deux  corps  sont  en  contact  parihit^ 
on  ne  peut  les  séparer  qu'en  exerçant  un  certain  effort,  qui  est 
nécessaire  pour  surmonter  les  effets  de  l'attraction  moléculaire  sur 
les  particules  des  deux  corps  qui  sont  en  contact  immédiat;  c'est 
ee  qni  a  lieu  peur  les  mortiers  qui  adhèrent  aux  matériaux  de 
constructton ,  pour  l'eau  qui  reste  adhéreote  aux  corps  qu'elle 
mouille.  C'est  à  cette  propriété  que  les  physiciens  ont  donné  le  nom 
A' adhérence.  Si ,  au  lieu  de  séparer  les  corps  en  les  écartant,  on 
veut  les  faire  glisser  l'un  sur  Tautre,  on  n'a  pas  seulement  à  vaincre 
Tadhérence,  il  Aut  eocore  vaincre  le  frottement,  c*esMhdire  la 
résistance  qui  s'oppose  an  glissement. 

Lènqn'une  roue  repose  sur  un  rail ,  sur  lequel  elle  exerce  une 
iHntaine  pression  »  et  qu'on  veut  la  faire  tourner  sur  place,  il  (but^ 
«on  axe  étant  fixé  ^hme  manlèns  invariable ,  appliquer  à  sa  ciroon^ 
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férence  ou  à  un  point  quelconque  d'un  de  ses  rayons  un  effiMt 
suffisant  pour  Tatncre  la  résistance  due  à  l'adhérence  et  au  frotte- 
ment. Dans  la  pratique ,  on  a  donné  assez  improprement  le  nom 
i' adhérence  à  cette  résistance  au  glissemeot  sur  place,  qui  ne  peut 
être  surmontée  que  par  un  effort  d'autant  pius  considérable  que  la 
pression  de  la  roue  sur  le  rail  est  plus  considérable.  L adhérence  ^ 
comme  l'entendent  les  physiciens^  est  bien  en  jeu,  mais  pour  une 
part  très-petite.  C'est  en  réalité  le  frottement  qui  joue  le  rôle  impor- 
tant ,  et  à  proprement  parler ,  Y  adhérence  des  mécasÂciens  B*e$t 
autre  chose  que  le  frottement  au  départ  des  physiciens.  On  peut 
supposer  que  l'axe ,  au  lieu  d'être  fixé  invariablement ,  soit  seule- 
ment retenu  par  une  force  agissant  en  sens  contraire  de  la  force 
qui  sollicite  la  roue  ou  de  la  force  motrice.  Tant  que  la  première 
de  ces  deux  forces  ne  dépassera  pas  certaines  limites  d'intensité , 
elle  pourra  être  surmontée  par  la  seconde ,  et  la  roue ,  au  lieu  de 
rester  immobile  et  de  tourner  sur  place  »  suivant  le  rapport  existant 
entre  la  force  motiice  et  ï adhérence ,  pr^dra  un  mouvement  de 
déplacement  en  roulant  sur  le  rail.  Si  la  pr^nière  des  deux  forces 
ou  la  résistance  dépasse  au  contraire  certaines  limites,  on  o^nçoit 
que  la  force  motrice  pourra  devenir  impuissante  pour  produire 
le  mouvement  en  avant ,  et  suivant  le  rapport  qui  existera  entre 
cette  force  et  l'adhérence ,  la  roue  touniera  sur  place  ou  rest^a 
immdl)ile. 

La  notion  de  l'adhérence,  dans  les  machines  locomotives,  parait 
très-simple  au  prunier  abord;  mais  lorsqu'on  veut  s'en  rendre  un 
compte  exact,  les  considérations  dans  lesquelles  il  faut  entrer  sont 
très-délicates.  Nous  ne  chercherons,  quant  à  présent,  qu'à  donner 
une  définition  et  à  faire  entrevoir  le  tôle  que  joue  l'adhérence  dans 
la  théorie  de  la  machine  locomotive. 

3<>  ÉCOULEMENT  Iffi  L'EAtJ  ET  DE  LA  VAPEUR.*^  DaUS  ICS  «laChinCS 

locomotives ,  Teau ,  la  vapeur,  les  gaz  du  foyer  circulât  dans  des 
tuyaux  ou  à  travers  des  orifices  dont  la  forme-  et  la  dimen»on 
influent  sur  les  conditions  de  Técoulement.  Toute  résistance  à  l'écou- 
lement des  fluides ,  dans  le  système  de  la  machine,  nécessite  l'ap- 
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plication  d'une  force  correspondaBte  qui  est  dépensée  san^  profit , 
et  dont  on  doit  chercher,  autant  que  possible,  à  diminuer  Fimpor-* 
tance. 

La  résistance  à  l'écoulement  des  fluides ,  qui  est  due  au  frotte- 
ment de  ces  fluides  sur  eux-mêmes  et  sur  les  parois  des  conduits^ 
a  été  robjet  de  nombreuses  recherches  entreprises  par  plusieurs 
physiciens;  mais  ces  expériences  ne  se  rapportent  guère  aux  con- 
ditions de  la  pratique  des  locomotives  ;  entreprises  dans  un  but 
surtout  scientifique,  elles  ne  peuvent  fournir  pour  l'objet  qui  nous 
intéresse  que  des  préceptes  généraux.  —  En  effet,  Teau  circule 
dans  des  tuyaux  de  forme  très-variable  et  très-tourmentée ,  eUe 
passe  à  travers  des  étranglements  plus  ou  moins  contournés.  La 
vapeur  ne  peut  pas  être  assimilée  à  un  gaz ,  car  elle  est  toujours 
plus  ou  moins  chargée  d'eau  liquide,  dont  ia  présence  devient  une 
cause  trè&-importante  de  résistance  dans  les  conduites  ;  les  gaz  qui 
traversent  les  tubes  ont  une  composition  et  une  température  que 
Ton  ne  connaît  pas  encore  exactement.  Nous  nous  bornerons  donc 
à  quelques  indications  générales  qui  doivent  rester  elles-mêmes 
subordonnées  aux  nécessités  et  aux  convenances  de  la  construction, 
car  il  arrivera  souvent  que,  pour  rendre  le  montage  de  tdle  ou  telle 
partie  de  la  construction  plus  facile ,  on  devra  sacrifier  une  dispo- 
sition de  tuyaux  qui,  théoriquement,  devrait  être  préférable.  En 
outre,  nous  ferons  remarquer  que  rien  ne  démontre,  d'une  manière 
bien  positive ,  que  les  lois  établies  par  les  physiciens ,  dans  des 
conditions  de  vitesse  en  général  assez  faibles ,  soient  encore  vraies 
dans  les  circonstances  tout  à  fait  spéciales  de  la  circulation  des 
fluides  dans  les  organes  des  machines  locomotives. 

La  résistance  opposée  par  les  parois  de  la  conduite  au  mouve- 
ment de  l'eau  est  proportionnelle  à  la  longueur  de  la  conduite ,  en 
raison  inverse  de  son  diamètre,  et,  lorsqu'il  s'agit  de  grandes 
vitesses,  proportionnelle  au  carré  de  la  vitesse. 

La  résistance  due  aux  parois  est  la  principale,  si  la  conduite  est 
longue  ;  mais  si  elle  est  courte ,  la  résistance  due  au  passage  de 
l'eau  dans  des  coudes  ou  à  travers  des  étranglements  présentant 
une  moindre  section  que  le  tuyau  et  des  formes  irrégulières ,  peut 
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de?eoir  irès-imporumie.  De$  raileiiieiito  dtspoaés  mai  h  propos 
sur  l6  eours  d'une  oondiiitd  peuvent  détarminer  égalenaent  une 
augmentation  de  résistance  très-notable. 

Les  observations  qui  préoMeat  s'appliquent  spédaleinent  ^x 
appareils  d'aUineiilation,  soit  aux  pompes  et  aux  conduites  des  ma- 
chines fixes  qui  servent  à  élever  l'eau  dans  les  réservoirs,  soit  aux 
appareils  de  distribution ,  soit  aux  pompes  qui  sont  placées  sur  les 
machines  locomotives. —  On  devra  s'appliquer,  dans  la  oonstructioa 
de  ces  divers  appareils,  à  réduire  autant  que  possible  les  sinuosités 
des  tuyaux»  ou  au  moins  à  éviter  des  coudes  brusques,  à  maintenir 
partout,  aatant  que  possible,  une  section  uniforme  et  égale  à  celle 
des  tuyaux  de  conduite  au  passage  des  robinets  et  des  clapets  de 
retenue  ;  enfin  on  devra  éviter  l'emploi  de  tuyaux  d'un  trop  peUt 
diamètre ,  et  établir  une  juste  proportion  «  que  l'expérience  seule 
peut  indiquer»  entre  faugmentation  de  section  des  conduites»  au 
point  de  vue  de  l'amoindrissement  de  la  résistance,  et  la  diminution 
de  cette  même  sectien ,  au  pmnt  de  vue  de  récononûe  des  frais  de 
premier  établissement. 

L'écoulement  des  gax  et  des  vapeurs  est  soumis  aux  mêmes  lois 
que  réeonlement  des  liquides  ;  le&  mémei$  rèf  le»  sont  ^  observer 
dans  la  disposition  des  conduites* -«-Ainsi  qu'en  Ta  ùéjk  fait  remar- 
quer, la  présence  de  l'eau,  entraînée  à  l'état  liquide  dans  la  vapeur, 
ne  modifie  pas  les  lois  de  l'écoulement,  mais  elle  change  la  valeur 
des  coefBcients  qui  entrent  dans  les  fbrmides  eos^yées  pour  me- 
surer la  dépense  de  vapeur  qui  doit  avoir  lieu  par  des  orifices  et 
dans  des  conduites  de  dim«isions  déterminées;  la  résistance  que 
l'eau  éprouve  dans  son  mouvement  étant  beaucoup  plus  considé* 
rable  que  oelle  qu'éprouve  un  gaa  ou  une  vapeur  sèche,  il  en  résulte 
que ,  dans  la  pratique ,  la  résistance  à  l'écoulement  de  la  vapeur 
croit  trèsrrapidement  avec  la  proportion  d'eau  entraînée. 

L'influence  des  étranglementa  sur  la  résistance  au  mouvement 
des  fluides  est  mise  à  profit  dans  la  construction  des  régulateurs  y 
c'est^-4ire  des  robinets  ou  appareils  équivalents  qui  servent  à 
rêgler  l'écoulement  de  l'eau  et  de  la  vap^r  dans  les  madiines  loco* 
motives*  Les  pompes  alwentairfs»  dout  non^doimvons  ta  4^rip- 
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tion  plus  loin ,  ont  <Ie$  dimensions  fixes  ek  tendent  à  débiter  à 
dmque  coup  de  pi^n  une  quantité  d'eau  constante.  Lorsque  h 
conduite  de  ta  machine  exige  que  Talimentation  soit  moins  rapidç 
que  ne  le  comporte  la  dimension  des  pompes ,  on  crée  une  résis-> 
tance  additionnelle  au  mouvement  de  Teau  dans  les  tuyaux ,  en 
manœuvrant  un  robinet  ou  une  soupape  de  régulation  qui  déter-- 
mine  un  étranglement  ou  produit  une  résistance  au  mouvement  de 
l'eau,  et,  par  suite,  une  diminution  dfms  le  débit  de  la  conduite  et 
finalement  dans  le  produit  de  la  pompe.  Pour  régler  à.  volonté  la 
dépense  de  vapeur  dans  les  cyliudres  de  la  machine,  élément  qui 
constitue,  comme  on  le  verra  plus  loin ,  sa  puissance,  on  intercale 
dans  la  conduite  de  v^ur  un  robinet  ou  un  appareil  équivalent 
nommé  régulateur^  au  moyen  duquel  on  étrangle  plus  ou  moins 
le  passage  ;  l'augmentation  de  résistance  produit  une  diminution 
dans  la  dépense  de  vapeur. 

1°  Définitions.  —  On  donne  en  général  le  nom  de  farce  à  l^ 
cause  quelconque  qui  met  un  corps  en  mouvement ,  ou  seulement 
qui  tend  à  le  mouvoir,  lorsque  son  effet  est  suspendu  ou  empêché 
par  une  autre  cause,  h^  pesanteur ^  ou  Faction  exercée  par  la  masse 
de  la  terre  sur  les  corps  placés  à  sa  surface,  est  une  des  principales 
forces  naturelles;  la  force  élastique  des  gaz  et  des  vapeurs,  ou  Fac- 
tion qui  tend  à  écarter  les  particules  qui  la  composent,  est  égale- 
ment une  des  forces  dont  les  applications  sont  le  plus  multipliées. 
—  La  pression  de  la  vapeur  est  Feflet  ou  la  manifestation  de  la 
force  intérieure  qui  tend  à  lui  faire  occuper  un  volume  de  plus  en 
plus  grand;  la  résistance  des  parois  du  vase  qui  contient  une  vapeur 
ou  un  gaz  emprisonné ,  en  Fempéchant  de  se  dilater,  est  l'effet  de 
la  force  de  cohésion  qui  retient  les  particules  des  corps  solides 
agrégées  et  empêchent  la  déformation  ou  la  rupture  du  vase.  — 
La  cohésion  de  la  matière  qui  forme  le  vase  fait  équilibre  à  la  force 
élastique  de  la  vapeur  ou  du  gaz,  ou,  en  d'autres  termes,  la  résis* 
tance  du  vase  fait  équilibre  à  la  pression  des  fluides  élastiques. 
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Lorsqu'une  force  appliquée  à  un  corps  n'est  pas  équilibrée  par 
une  force  contraire ,  elle  met  ce  corps  en  mouvement  ;  l'efTet  ainsi 
produit  est  ce  qu'on  appelle  le  travail  de  la  force.  —  On  dislingue 
le  travail  moteur  et  le  travail  résistant  suivant  que  la  force  a^it 
sur  le  corps  pour  produire  son  déplacement  ou  pour  s'opposer  à  ce 
déplacement.  —  SI  l'on  suppose,  par  exemple,  un  vase  cylindrique 
séparé  par  un  diaphragme  mobile  en  deux  parties  remplies  chacune 
d*un  fluide  élastique,  celui  des  deux  fluides  qui  aura  la  force  élas- 
tique ou  la  tension  la  plus  forte  se  dilatera  en  poussant  le  dia- 
phragme ;  l'autre  fluide  élastique,  an  contraire,  se  comprhnera  en 
résistant  par  sa  tension  à  ce  déplacement ,  jusqu'à  ce  que  cette 
résistance  soit  suffisante  pour  faire  équilibre  à  la  pression  exercée 
sur  l'autre  face  du  diaphragme.  —  La  force  élastique  du  premier 
fluide  aura  effectué  un  certain  travail  moteur  y  celle  du  second  fluide 
aura  effectué  un  certain  travail  résistant. 

Pour  comparer  les  forces ,  on  est  convenu  d'adopter  pour  terme 
de  comparaison  l'action  de  la  pesanteur.  —  On  a  commencé  par 
prendre  pour  unité  de  ipesure  de  cette  force  l'action  exercée  par 
la  pesanteur  sur  un  corps  déterminé,  pris  sous  un  volume  déterminé; 
on  est  convenu  de  prendre  pour  unité  de  mesure  des  forces  en 
général  l'action  exercée  par  la  pesanteur  sur  un  centimètre  cube 
d'eau  distillée  à  0  degrés.  Onadonnéà  cetteunitéle  nomde^ramm^. 
La  mesure  de  l'action  de  la  pesanteur  sur  un  corps  quelconque  est 
exprimée  en  multiples  ou  sous-multiples  du  gramme;  cette  mesure 
est  le  poids  du  corps. 

Les  autres  forces  sont  comparées  à  la  pesanteur.  On  cherche  quel 
est  le  poids  qui  leur  ferait  équilibre ,  et  ce  poids  est  pris  pour  la 
mesure  de  la  force.  Si  l'on  exerce,  par  exemple,  un  effort  de  traction 
sur  une  corde  en  la  tirant  avec  les  mains  par  chaque  bout ,  on 
produira  un  eflet  qu'il  serait  facile  de  reproduire  au  moyen  d'un 
certain  poids;  ce  poids  sera  la  mesure  de  la  force  musculaire  déve- 
loppée. La  force  de  la  vapeur  est  également  mesurée  par  le  poids 
qui  produirait  une  même  pression  sur  la  même  surface,  ainsi  qu'on 
l'a  déjà  vu. 

Le  travail  d'une  force  se  mesure  par  le  produit  du  poids  qui  me* 
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sure  cette  force  par  la  distance  parcourue  par  le  corps  auquel  elle 
est  appliquée.  Dans  le  langage  ordinaire,  si  Ton  considère  un 
homnae  qui  porte  des  pavés,  par  exemple,  k  une  distance  constante 
de  100».,  lorsqu'il  aura  transporté  200,  300,  etc.,  pavés,  on  dira 
qu'il  a  fait  un  travail  double,  triple,  etc.,  de  celui  qu'il  avait  effectué 
en  transportant  le  premier  cent  ;  de  même,  s*il  ne  transporte  que 
100  pavés,  mais  qu'il  les  porte  à  20"",  30»,  etc.,  on  dira  encore 
qu'il  a  fait  un  travail  double,  triple,  etc.,  de  celui  qu'il  aurait  effec- 
tué en  ne  les  transportant  qu'à  lO*»;  en  un  mot,  on  mesurera  le 
travail  de  cet  homme  en  multipliant  le  poids  qu'il  a  transporté  par 
la  distance  à  laquelle  le  transport  a  été  effectué.  Le  travail  moteur 
ou  résistant  d'une  force,  se  mesure  exactement  de  la  même  manière. 
On  est  convenu  d'exprimer  la  force  en  kilogrammes  et  les  espaces 
parcourus  en  mètres;  on  donne  à  cette  mesure  le  nom  d'unité  dyna- 
mique y  de  dynamie  ou  de  dynamode,  et  on  la  représente  par  la 
notation  ^^  placée  en  exposant.  (100  ^"  représentent  :  10"'»  trans- 
portés à  10»,  ou  100^»  à  1»,  ou  enfin  1^»  à  100".) 

Dans  la  pratique ,  on  se  sert  fréquemment  de  l'expression  de 
force  de  cheval  et  cheval-vapeur;  c'est  une  unité  spéciale  que 
l'usage  a  introduite,  et  qui ,  lorsqu'on  attache  un  sens  trop  précis 
aux  mots  qui  l'expriment ,  pourrait  induire  en  erreur.  On  repré- 
sente ainsi  le  travail  qui  correspond  à  75^«  élevés  à  1™,  ou 
1^«  élevé  à  78™  dans  l'intervalle  d'une  seconde  de  temps  ;  elle  cor- 
respond, à  fort  peu  près,  à  Tunité  routinière  de  Watt,  [33,000  li- 
vres (avoir  du  poids)  élevées  à  1  pied  en  une  minute]  qui  correspon- 
dait elle-même  h  la  force  de  chevaux  de  choix,  capables  de  produire 
un  travail  de  celte  importance  ;  la  force  des  chevaux  français  n'est,  eu 
moyenne,  que  la  moitié  de  celle  qui  a  servi  de  terme  de  comparaison. 

On  exprime  habituellement  la  puissance  des  machines  en  che-' 
vaux-vapeur;  pour  cela  on  observe,  pendant,  un  certain  temps ,  le 
nombre  de  kilogrammes  qu'elles  sont  capables  d'élever  à  1  mètre , 
on  réduit  ce  nombre  à  l'intervalle  d'une  seconde  ;  en  divisant  le 
résultat  par  75,  on  a  le  nombre  de  chevaux-vapeur  ou  la  force  en 
chevaux  de  la  machine. 

Si  Ton  suppose,  par  exemple ,  qu*une  machine  à  vapeur  qui  fait 
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marcher  des  pompes  éiëve,  en  une  minute,  l"""^^  d'eau  à  SS"»  de 
hauteur,  c'est-à-dire  qu'elle  produise  25,000^°' ,  elle  ne  produira 

25,000''» 
par  seconde  que ^ —  ou  4,167^°^ ,  et  sa  force  en  che- 
vaux sera  de  5S  chevaux  et  demi. 

Le  nombre  obtenu  comme  résultat  du  calcul  qui  précède  corres- 
pond au  travail  utile  de  la  machine ,  c'est-à-dire  à  la  diiTérence 
entre  le  travail  moteur  de  la  vapeur  et  le  travail  résistant  dû  au 
frottement  et  à  toutes  les  causes  de  déperdition  de  force  qui  existent 
dans  une  machine,  quelque  parfaite  que  soit  sa  construction.  C'est 
le  nombre  de  chevaux-sapeurs  utiles  ou  effectifs ,  qui  représente 
la  puissance  de  la  machine. 

Lorsqu'on  veut  comparer  le  travail  que  peut  effectuer  une  ma* 
chine  h  vapeur,  à  celui  qu'on  peut  obtenir  par  l'emploi  des  chevaux, 
il  faut  tenir  compte  de  la  durée  limitée  du  travail  des  animaux 
qui  n'est  que  de  8  heures  environ  sur  ii  heures,  tandis  qu'une  ma* 
chine  à  vapeur  peut  fonctionner  d'une  manière  permanente  ;  dans  les 
24  heures,  une  machine  de  10  chevaux  effectifs  peut  donc  exécuter 
le  même  travail  que  60  chevaux  »  de  force  moyenne ,  qui  seraient 
divisés  en  3  relais  égaux. 

79  Mesure  du  travail  des  machines  locomotives. —  Le  travail 
moteur,  dans  une  machine  locomotive ,  est  celui  qu'effectue  la  va- 
peur sur  les  pistons  ;  le  travail  utile  est  celui  qui  reste  disponible 
au  point  d'attache  de  la  machine  avec  le  convoi  qu'elle  doit  remor- 
quer.—  Le  travail  moteur  peut  être  évalué,  d'une  manière  approxi- 
mative ,  dans  certaines  circonstances  ;  lorsque  la  pression  de  la 
vapeur  dans  la  chaudière  est  connue,  on  en  déduit ,  au  moyen  de 
données  expérimentales  que  nous  ferons  connaître  ultérieurement , 
la  pression  de  la  vapeur  sur  les  pistons  qu'elle  met  en  mouvement; 
en  multipliant  cette  pression  par  la  somme  des  espaces  parcourus 
par  le  piston  pendant  un  temps  donné ,  on  a  le  nombre  de  kilo- 
grammes à  un  mètre  ou  de  dynamies  qui  mesure  ce  travail  ;  et  en 
le  doublant  pour  tenir  compte  du  jeu  simultané  des  deux  pistons 
qui  travaillent  à  la  fois  dans  chaque  machine  locomotive ,  on  a  le 
travail  total. 
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Lorsqu'on  vent  arriver  à  une  approximation  pins  grande,  il  faut 
mesurer  directement  la  pression  dans  le  cylindre;  on  y  parvient  au 
moyen  d'expériences  assez  délicates  dont  nous  parlerons  plus  tard. 

Pour  mesurer  le  travail  disponible  de  la  machine ,  on  intercale 
dans  son  attelage,  au  point  d'attache  du  premier  wagon  du  convoi, 
nn  ressort  gradué  à  l'avance,  et  au  moyen  duquel  on  mesure  l'effort 
de  traction  moyen  que  la  machine  exerce  sur  le  convoi  qu'elle 
remorque  à  sa  suite;  le  produit  de  cet  effort,  évalué  en  kilogrammes, 
par  l'espace  parcouru  par  la  machine  et  par  le  convoi,  exprimé  en 
mètres,  fournit  la  mesure  du  travail  cherché.  Nous  ne  donnerons 
pas  la  description  de  l'appareil  employé  qui  porte  le  nom  de  dyna-* 
mamètre,  et  qui  est  connu  de  toutes  les  personnes  qui  peuvent 
être  dans  le  cas  de  se  livrer  à  des  expériences  de  cette  nature  ; 
nousDOus  contenterons  de  rapporter  dans  un  chapitre  spécial  les 
résultats  qui  ont  été  obtenus  par  différents  observateurs. 

Le  travail  résistant  se  compose  de  deux  éléments  distincts,  celui 
qui  est  dû  aux  résistances  propres  ou  passives  de  la  machine  et 
qui  doit  être  surmonté  avant  tout,  et  celui  qui  est  dû  à  la  résistance 
du  convoi  et  qui  est  précisément  égal  au  travail  utile ,  lorsque  le 
mouvement  de  translation  est  devenu  uniforme.  Le  travail  des 
résistances  passives  de  la  machine  est  égal  à  la  différence  entre  le 
travail  moteur  et  le  travail  utile. 

s  •.  ~  AppUeatUft  de  la  vmpenr  à  la  I<«c«Biattoft. 

l**  Théorie  de  la  machine  locomotive.  —  Une  machine  loco- 
moiwe  est  une  machine  à  vapeur  liée  à  sa  chaudière  et  portée  sur 
un  train  de  nmesy  qui  lui  sert  tout  à  la  fois  de  support  et  taip* 
pareil  de  propukUm, 

La  chaudière  se  compose  essentiellement  d'un  foyer  intérieur, 
fermé  à  la  partie  inférieure  par  une  grille  qui  porte  le  oombustibie, 
et  enveloppé  d'eau  sur  ses  autres  parois  ;  il  communique  avec  une 
série  de  tubes  horizontaux ,  également  enveloppés  d'eau ,  dans  les-* 
quek  passent  les  gaz  provenant  de  la  combustion  pour  se  r^dre  à 
b  cheminée;  le  tout  est  compris  sous  une  enveloppe  extérieure  for- 
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maot  la  chaudière  propreuient  dite,  qui  est  construite  de  manière 
à  résister  à  une  pression  élevée.  Le  combustible  est  renouvelé  dans 
le  foyer  par  le  chauffeur  qui  accompagne  la  machine;  Teau  puisée 
dans  le  tender  est  renouvelée  par  des  pompes  alimentaires  mises 
en  mouvement  par  le  jeu  même  des  pièces  de  la  machine.  La  pro- 
duction de  la  vapeur,  qui  doit  être  dépensée  dans  la  machiiie  à 
vapeur  proprement  dite ,  se  trouve  donc  assurée  d'une  manière 
régulière  et  continue. 

La  machine  à  vapeur  proprement  dite  se  compose  de  deux  cylin-^ 
dres  dans  chacun  desquels  se  meut  un  piston  qui  recueille  le  tra* 
vail  de  la  vapeur  et  le  transmet  sous  la  forme  appropriée  au  service 
que  doit  faire  l'appareil  entier.  Les  deux  cylindres  forment  deux 
machines  à  vapeur  distinctes ,  mais  exactement  semblables  et  ac- 
complissant des  fonctions  identiques.  Chaque  cylindre  est  fermé  à 
ses  deux  extiémités  par  deux  plateaux  dont  l'un  est  percé  pour 
laisser  passer  la  tige  du  piston  ;  il  oflre  latéralement ,  et  à  chaque 
extrémité,  une  ouverture  allongée  qui  forme  l'orifice  des  lumières 
ou  conduits  servant  à  l'introduction  de  la  vapeur;  les  lumièf^es 
d^ introduction  viennent  aboutir,  par  deux  orifices  rectangulaires, 
à  une  surface  plane  parfaitement  dressée  qui  porte  le  tiroir  de  dis- 
tribution. —  Ce  tiroir,  sorte  de  caisse  renversée  en  fonte,  est  lié  à 
une  tige  qui  sert  à  lui  imprimer  un  mouvement  de  va  et  vient  ;  il 
est  enveloppé  dans  une  botte  fixée  au  cylindre  qui  est  mise  à  vo- 
lonté en  communication  avec  la  chaudière.—  La  figure  de  la  planche  1 
indique  la  disposition  du  cylindre  et  des  différentes  pièces  qui  vien- 
nent d'être  énumérées. 

Sous  le  tiroir,  et  entre  les  deux  lumières  d'introduction ,  vient 
déboudier  une  troisième  lumière ,  de  même  longueur  que  les  deux 
autres,  mais  plus  large,  qui  aboutit  à  un  tuyau  de  dégagement  dont 
l'extrémité  vient  déboucher  dans  la  cheminée ,  et  qui ,  par  consé- 
quent ,  se  trouve  en  communication  avec  l'atmosphère  ;  elle  reste 
constamment  couverte  par  le  tiroir,  et  sert  à  Y  échappement  de  la 
vapeur  qui  a  fonctionné  dans  le  cylindre. 

Lorsque  les  éléments  de  la  machine  sont  dans  la  position  indi- 
quée par  la  figure  de  la  planche  1,  la  vapeur,  afRuant  constamment 
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dans  la  î)Oîle  du  liroir,  pénèire  dans  le  cylindre  par  la  lumière  ou- 
verte, et  exerce  sur  le  piston  une  pression  qui  met  celui-ci  en  mou- 
vement et  le  pousse  vers  le  fond  opposé  du  cylindre.  —  SI  Ton 
suppose  que,  par  une  combinaison  de  mécanisme  quelconque ,  au 
moment  où  le  piston  arrive  à  l'extrémité  de  sa  course,  le  tiroir  soit 
déplacé  et  vienne  occuper  la  deuxième  position  indiquée  par  la 
figure,  la  vapeur  cessera  d'affluer  sur  la  face  postérieure  du  piston; 
celle  qui  s'y  est  accumulée  sortira  par  la  lumière  qui  servait  tout  à 
l'heure  à  l'introduction  et  s'échappera  dans  l'atmosphère  en  par- 
courant la  lumière  et  le  tuyau  éC  échappement  ;  de  l'autre  côté,  au 
contraire ,  la  vapeur  affluera  sur  la  face  antérieure  du  piston ,  et  le 
fera  rétrograder,  en  déterminant  sur  la  surface  une  pression.  Un 
nouveau  déplacement  du  tiroir,  que  Ton  ramènera  à  sa  première 
position  au  moment  où  le  piston  arrive  à  la  fin  de  la  course ,  ren- 
versera le  jeu  de  la  vapeur,  et  le  piston,  pressé  de  nouveau  sur  sa 
face  postérieure ,  reprendra  son  mouvement  primitif.  Cette  simple 
analyse  fait  déjà  voir  comment  on  peut  recueillir  le  travail  em- 
prunté à  la  force  élastique  de  la  vapeur  et  l'appliquer  à  donner  au 
piston  de  la  machine  un  mouvement  de  va  et  vient  indéfini. 

Pour  produire  le  fiiouvement  du  tiroir  en  rapport  avec  celui  du 
piston,  et  arriver,  en  un  mot,  à  obtenir  une  machine  dont  le  mouve- 
ment se  perpétue  de  lui-même  une  fois  qu'elle  a  été  mise  en  train, 
il  suffirait  de  relier  l'extrémité  de  la  tige  qui  traverse  la  boite  du 
tiroir,  avec  celle  d'un  levier  dont  l'autre  extrémité  serait  frappée 
alternativement  par  des  tocs  placés  sur  la  tige  du  piston ,  et  ayant 
un  écartement  calculé  de  manière  à  faire  coïncider  le  déplacement 
du  tiroir  avec  l'arrivée  du  piston  à  l'extrémité  de  sa  course.  C'est 
ainsi  qu'étaient  disposées  les  premières  machines  fixes  el  que  le  sont 
encore  les  machines  d'épuisement,  et  beaucoup  d'autres  machines. 
—  Hais ,  dans  les  machines  locomotives ,  on  a  recours  «\  une  autre 
disposition  qui  constitue  le  mécanisme  de  distribution  de  îa 
vapeur. 

Le  mouvement  du  tiroir  est  pris  sur  Yessieu  qui  porte  les  roues 
motrices  ou  essieu  moteur,  La  tige  du  piston ,  par  l'intermédiaire 
de  la  bielle ,  agit  sur  la  manivelle  de  cet  essieu  moteur,  et  lui  im- 
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prime  un  .mouvement  de  rotation  autour  de  son  axe  de  figure  ;  il 
suffit  pour  cela  que  le  rayon  de  la  manivelle  soit  exactement  égal  à 
la  moitié  de  la  course  du  piston.  Lorsque  le  piston  est  à  bout  de 
course,  la  tige  du  piston,  la  bielle  et  la  manivelle  sont  sur  une  même 
ligne  droite  passant  par  Taxe  du  cylindre  ;  la  manivelle  est  au  point 
mort  et  peut  suivre  le  piston  dans  sa  course  rétrograde.—  Il  semble, 
au  premier  abord ,  que  la  manivelle  peut  indifféremment  continuer 
son  mouvement  de  rotation  ou  revenir  en  arrière  ;  cela  aurait  lieu  en 
effet  si  ressieu  ne  portait  pas  des  roues  dont  la  vitesse  acquise  ne 
peut  pas  être  instantanément  amortie ,  si  le  mouvement  de  transla- 
tion de  la  machine  elle-même ,  lancée  à  grande  vitesse ,  ne  forçait 
pas  les  roues  à  continuer  leur  mouvement  de  rotation ,  si  enfin 
Tessieu  n'était  pas  sollicité  par  les  pistons  des  deux  cylindres,  c'est- 
à-dire  par  deux  mach^)es  agissant  sur  deux  manivelles  placées  à 
angle  droit.  L'action  de  la  vapeur  transmise  à  l'essieu  moteur  a 
donc  pour  effet  de  lui  imprimer  un  mouvement  de  rotation  continu. 
La  figure  1 ,  planche  S,  indique  la  relation  exacte  qui  existe  entre 
le  mouvement  du  piston  et  de  la  manivelle,  pour  chacune  des  posi- 
tions de  celles-ci,  variant  de  30^  en  30°,  la  bielle  ayant  exactement 
cinq  fois  la  longueur  du  rayon  de  la  manivelle.  —  Les  positions 
que  prend  successivement  le  piston  dans  le  cylindre  ne  sont  pas 
exactement  symétriques  par  rapport  au  milieu  de  la  course  totale , 
cela  tient  au  i)eu  de  longueur  de  la  bielle  qui  ne  peut  pas  être  con- 
sidérée comme  restant  toiyours  parallèle  à  elle-même  dans  toutes 
ses  positions. 

L'essieu ,  ainsi  mis  en  mouvement  par  le  piston ,  commande  le 
tiroir  de  distribution  au  moyen  d'une  manivelle  secondaire ,  d'un 
petit  rayon,  qui  imprime,  par  l'intermédiaire  d'une  bielle,  un  mou- 
vement de  va  et  vient  à  la  tige  du  tiroir  et  au  tiroir  lui-même.  La 
manivelle  de  distribution  est  disposée  à  angle  droit  avec  la  manivelle 
du  piston,  de  telle  sorte  que  l'une  approche  de  la  position  hori- 
zontale lorsque  l'autre  approche  de  sa  position  verticale  ;  lors- 
que le  mouvement  de  translation  du  piston  se  ralentit  pour  s'arrê- 
ter et  changer  de  sens  à  l'extrémité  de  la  course,  la  vitesse  du  tiroir 
s'accélère  pour  atteiodre  son  maximum,  et  vice  versa.  On  con- 
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«oil  9  par  suite ,  que ,  si  le  tiroir  est  coastmit  de  telle  sorte  que  les 
deux  rebords  extrêmes  aient  une  épaisseur  exactement  égale  à  la 
largeur  des  lumières,  et  si  on  règle  la  longueur  de  la  tige  du  tiroir 
de  telle  sorte  que  les  rebords  du  tiroir  ferment  exactement  les 
lumières  au  moment  où  le  piston  arrive  à  l'extrémité  de  sa  course, 
dès  que  le  piston  commencera  sa  course  rétrograde,  le  tiroir  démas- 
quera la  lumière  qui  doit  livrer  passage  à  la  vapeur,  et,  de  plus,  il 
la  démasquera  très-rapidement ,  car  il  est  alors  dans  une  position 
très-voisine  de  celle  qui  correspond  au  maximum  de  vitesse  [il  serait 
i  son  maximum  de  vitesse ,  si  la  longueur  limitée  de  la  bielle  qui 
mène  le  tiroir,  n'occasionnait  pas  dans  la  position  de  celui-ci  un 
défaut  de  symétrie  semblable  à  celui  qui  se  produit  pour  le  piston]. 

La  longueur  de  la  manivelle  qui  commande  le  tiroir,  Tccarte- 
ment  des  lumières,  l'épaisseur  des  cloisons  qui  séparent  les  lumières 
d*introduction  de  la  lumière  d'échappement,  sont  calculées  de  telle 
sorte  que  le  tiroir,  dans  sa  marche,  ne  puisse  pas  démasquer  la 
himière  d'échappement ,  car  la  vapeur  de  la  chaudière  s'échappe* 
rait  directement  dans  l'atmosphère. 

Dans  la  pratique,  on  remplace  la  manivelle  de  distribution  par 
un  excentrique  (  fig.  2,  pi.  S)  ;  cette  pièce  consiste  en  un  disque  de 
métal  calé  sur  Tessieu  dans  une  position  excentrique,  et  enveloppé 
d'un  collier  qui  commande  la  bielle  de  distribution,  laquelle  prend 
alors  le  nom  de  barre  d'excentrique.  Le  centre  du  collier  coïnci- 
dant toujours  avec  celui  du  disque,  le  mouvement  de  la  barre 
d'excentrique  a  lieu,  comme  si  elle  était  commandée  par  une  ma- 
nivelle dont  le  rayon  serait  exactement  égal  à  la  distance  qui  existe 
entre  l'axe  de  l'essieu  et  le  centre  du  disque  excentrique.  On  adopte 
cette  disposition  pour  éviter  de  multiplier  les  coudes  de  l'essieu, 
dont  rexécution  est  fort  difficile,  et  qui  doit  avoir  une  grande  so- 
lidité. 

Dans  la  plupart  des  machines  que  l'on  construit  actuellement, 
les  tiroirs  sont  placés  verticalement,  sur  le  côté  des  cylindres,  et  la 
tige  de  chaque  tiroir  est  commandée  directement  par  l'excentrique. 
Lorsque  ces  tiroirs  sont  placés  horizontalement  et  au-<iessus  du 
cyliiidret  il  est  néoeasairQ  de  renvoyer  te  mouvement  de  l'exoentri- 
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que,  à  la  IiâiUeYir  de  la  lige  du  tiroir,  par  un  levier  mobile  autour  d*UA 
axe  de  rotation  ;  Tune  des  extrémités  de  ce  levier  est  commandée 
par  la  barre  d'excentrique ,  l'autre  commande  la  tige  du  tiroir.  On 
verra  plus  loin,  dans  la  description  détaillée  des  différentes  parties 
de  la  machine  locomotive,  comment  est  disposé  le  mécanisme  de 
la  distribution  dans  ces  différents  cas  ;  nous  nous  contentons  ici 
d'exposer  le  principe.  La  fig.  3,  pi.  2,  a  pour  objet  de  faire  voir 
clairement  quel  est  le  jeu  relatif  de  ces  différents  éléments  dans  le 
cas  où  le  mouvement  est  renvoyé  par  un  levier.  Les  proportions 
relatives  des  différentes  parties  ont  été  exagérées  à  dessein,  pour 
rendre  la  figure  plus  intelligible  ;  la  légende  suivante  en  donnera 
l'explication. 

•  —  Centre  de  la  projection  de  l'essieu  ; 

•a  --  Circonférence  décilte  par  la  manivelle  motrice  ; 

^f  —         — .        par  le  centre  de  l'excentrique  ; 

aa\  bV,  ce',  dd'y  ee!  —  Positions  successives  de  la  bielle  mo* 

trice  ; 

ff\  g^y  hh'  —  Positions  correspondantes  de  la  barre  d'excen- 
trique; 

rrS  j?y»  '^'A"  —  positions  correspondante  du  levier  de  dis- 
tribution ; 

r\  g'" y  h'"  —  Positions  correspondantes  de  l'extrémité  de  la 

tige  du  tiroir. 

a'  e'  représente  l'excursion  totale  de  la  tête  de  la  tige  du  piston 
et  par  suite  celle  du  piston  qui  lui  est  attaché,  /*"'  fc"'  la  moitié 
de  Fexcursion  de  la  tige  du  tiroir  et  du  tiroir  lui-même. 

Les  explications  qui  précèdent  font  voir  sur  quel  principe  est 
basé  le  jeu  relatif  du  piston  et  du  tiroir,  et  comment  le  mouve- 
ment indéfini  de  la  machine  est  assuré,  lorsque  la  vapeur  lui  est 
fournie  en  quantité  sufiisante  par  la  chaudière. 

Lorsque  le  tiroir  est  lié  au  piston  par  le  mécanisme  de  la  dis- 
tribution, le  sens  du  mouvement  de  rotation  de  l'essieu  est  fixé; 
il  ne  pourrait  être  changé  que  par  l'application  d'une  force  exté- 
rieure qui  remporterait  sur  l'action  de  la  vapeur  et  forcerait  le 


—  M  — 

piston  à  mardier  dans  le  sens  contraire  à  la  direcUoB  suivant  I»- 
ifuellc  la  pressiOQ  de  la  vapeur  le  sollicite.  Dans  la  pratique,  il  est 
nécessaire  de  faire  marcher  les  machines  tantôt  en  avant»  tantôt  en 
arrière.  Dans  les  premières  locomotives,  on  satisfaisait  à  cette  oon** 
ditlon  en  rendant  Fexcentrique  mobile  à  volonté  sur  Fessieu  et  en 
le  déplaçant  de  180»  ponr  lui  donner  la  position  correspondant  à 
la  marche  en  arrière;  cette  disposition  a  été  changée,  parce  qu'elle 
était  d*un  emploi  difDcile  pendant  la  marche,  et  pour  d'autres  motifis 
qui  ressortiront  plus  loui.  On  se  sert  maintenant  de  deux  excentri- 
ques distincts  pour  chaque  cylindre,  affectés  l'un  à  la  marche  en 
avant,  l'autre  à  la  marche  en  arrière,  et,  au  moyen  d'un  méca- 
nisme particulier,  ou  appareil  de  changement  de  marche^  on  em*- 
braie  à  volonté  la  tige  du  tiroir  avec  Tune  ou  l'autre  des  barres 
d'excentriques. 

Lorsque  Ui  transmission  du  mouvement  de  Texcentrique  au  tiroir 
a  lieu  directement  et  sans  Tintermédialre  d'un  levier,  chaque  ex- 
centrique doit  être  calé  de  telle  sorte  que  le  rayon  d'excentricité 
précède  le  rayon  de  la  manivelle  dans  le  mouvement  de  rotation 
commun  ;  le  contraire  a  lieu  lorsque  la  transmission  s'opère  par 
l'intermédiaire  d'un  levier  qui  renverse  le  mouvement.  Les  deux 
excentriques  de  la  marche  en  avant  et  de  la  marche  en  arrière  sont 
toujours  opposés  (1). 

Comme  on  Ta  vu  plus  haut,  la  vapeur  transmet  sa  pression  par 
rintermèdiaire  du  piston,  à  la  manivelle  de  l'essieu  moteur,  et 
tend  à  faire  tourner  celui-ci  d'une  manière  continue.  L'essieu  porte 
à  chaque  extrémité  une  roue  qui  s'appuie  sur  le  rail  et  supporte 
une  partie  du  poids  total  de  la  machine  ;  tes  deux  roues,  solidaires 
entre  elles,  sont  donc  sollicitées  par  l'action  combinée  des  deux 
pistons,  qui  équivaut  à  l'action  d'une  force  permanente  agissant  à 


(i)  Noos  avons  étilé  à  dessein  de  multiplier  les  figures;  les  personnes  qui 
oe  seront  pas  familières  avec  la  théorie  de  la  machine  à  vapear,  pourront  y 
suppléer  fjicilement  au  moyen  de  tracés  graphlcpics,  qui,  répétés  dans  un 
grand  nombre  de  positions  respectiyes  du  Uroir  et  du  piston,  les  habitueront 
à  se  rendre  nettement  compte  du  moufement  relatif  de  ces  organes  essentiels. 
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une  distance  constante  de  l'axe.  Les  roues  ne  pouvanl  glisser  sur 
les  rails,  à  cause  du  frottement  ou  de  Y  adhérence^  l'action  de  la  va- 
peur a  pour  effet  de  les  faire  rouler  et  d'imprimer  à  la  machine 
entière,  et  au  train  qu'elle  remorque,  un  mouvement  de  propul- 
sion. 

L'effort  exercé  sur  l'essieu,  résultant  de  l'action  de  la  vapeur 
sur  les  deux  pistons,  n'est  pas  constant  ;  mais  les  deux  manivelles 
étant  à  angle  droit,  l'une  d'dles  est  sollicitée  par  l'effort  maximum, 
lorsque  l'effort  qui  sollicite  l'autre  est  nul  ;  l'action  exercée  sur 
l'essieu  moteur  ne  varie  donc  pas  entre  des  limites  très-écartées. 
Le  mouvement  de  la  machine  n'en  est  pas  moins  régulier  ;  car  la 
masse  totale  mise  en  mouvement  est  considérable  et  animée  d'une 
grande  vitesse  ;  si  la  force  motrice  venait  à  cesser  d'agir  lorsque 
cette  masse  est  lancée,  son  mouvement  se  continuerait  encore  long- 
temps avant  que  la  vitesse  fût  entièrement  amortie  ;  la  masse  fait 
volant,  et  il  en  résulte  que  les  variations  dans  l'intensité  de  la  force 
motrice  ne  donnent  pas  lieu  à  des  variations  sensibles  de  vitesse. 

Si  l'on  désigne  par  P  la  pression  totale  de  la  vapeur  dur  l'un 
des  pistons ,  par  P'  la  pression  sur  l'autre  piston ,  par  p  l'incli- 
naison de  la  bielle  sur  l'axe  du  cylindre,  par  a  celle  de  la  manivelle 
sur  la  même  ligne  (  fig.  de  la  pi,  3  ) ,  il  est  facile  de  trouver  l'ex- 
pression de  l'effort  £,  exercé  tangenliellement  à  la  circonférence 
décrite  par  la  manivelle.  En  désignant  par  r  le  rayon  de  la  ma- 
nivelle et  par  L  la  longueur  de  la  bielle ,  on  a ,  d'après  les  princi- 
pes connus  de  la  trigonométrie  rectiligne  : 

Lsin.  p=r  sîn.  a 


ou 


sin.  p  =  y  sin  a,  cos.  p  =  y  V/  L"  — r»  sin.»  a. 

La  composante  de  la  pression  P  dans  le  sens  de  la  bielle  est 

p 
égale  à ^;  elle  se  décompose  tangentiellement  à  la  circonfé- 

resce  de  la  manivelle  en 

sin.  (a  -f  P)       n  (    -  r  sin.  g  cos.  « 


~pj  sin. 
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Pour  l'autre  piston  on  a  : 


P'  I  COS.  «  + 

ou  comme  P'  =  P, 


f  sin.  «  COS.  oc 

Vi'  —  r'  COS.'  a 


^  f  r  Sin.  a  COS.  a     ) 

(  V I'  —  r*  COS.»  a  ) 

L'eflbrt  total  exercé  sur  l'essieu  tangentiellement  à  la  cireon- 
férence  de  la  manivelle  est  donc  égal  à  : 

E =P  I  sio.  a-fC08.  flt-hf  sio.  a  C08.  «  f    ,  +     .  :zn)  | . 

La  valeur  de  E  atteint  son  minimum  lorsque  a  =  0^,  et  la  valeur 
maximum  lorsque  a  =  4S9; 

On  a  dans  le  premier  cas  ;  £  i=  P 

et  dans  le  second  :  £  —  pj  2  VT+  /^^  =  1.646  P. 

(  v25  — i  ) 

La  variation  de  l*eiTort  transmis  par  la  vapeur  à  Tessieu  moteur 
varie  donc  seulement  dans  le  rapport  de  1  à  1,616. 

Le  travail  moteur  de  la  vapeur  sur  chaque  piston  est  mesuré 
par  le  produit  de  la  pression  totale ,  exprimée  en  kilogrammes , 
par  Tespace  parcouru  par  le  piston  ;  pour  chaque  tour  de  roue ,  le 
piston  parcourt  deux  fois  la  longueur  du  cylindre ,  ou  un  espace 
égal  à  quatre  fois  le  rayon  de  la  manivelle  ;  le  travail  moteur  pour 
chaque  piston  est  donc  égal  à  4  Pr^  et  pour  Tensemble  des  deux 
cylindres  à  8  Pr. 

Ce  travail  moteur,  abstraction  faite  des  frottements  intérieurs 
dn  mécanisme,  est  transmis  en  entier  à  l'essieu  moteur.  Le  tra- 
vail résistant  est  le  produit  des  résistances  de  toute  espèce  qui 
s'opposent  au  mouvement  de  déplacement  de  la  machine  et  du 
train  qu'elle  remorque  (  résistances  que  l'on  peut  supposer  toutes 
ramenées  à  un  effort  résultant  T  parallèle  à  l'axe  de  la  machine), 
multipliées  par  l'espace  parcouru  par  la  machine  elle-même.  Si  l'on 
désigne  par  R  le  rayon  des  roues  motrices,  ce  travail  résistant  est 
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égal,  pour  une  révolution  complète  de6  roues  motrices,  à  TS  icA  ;  il 
est  égal  d*un  autre  côté  au  travail  moteur  de  la  vapeur  qu'il  absorbe 
eu  entier,  lorsque  le  mouvement  est  devenu  uniforme;  on  a  donc 

r  2  TU  B  =  8  Pr  d'où  p=zl^{^ 

Si  Ton  désigne  par  p  la  pression  elTeetive  de  la  vapeur  sur  un  cen- 
timètre carré,  par  d  le  diamètre  du  piston  en  centimètres,  par  D  le 
diamètre  des  roues  motrices,  par  { la  course  du  piston,  on  aura 

w  d*  d*  I 

P  =  — |!-p,  I  ==  2r,  Z> = 2r  et  r=p -~-. 

4  D 

Cette  dernière  expression  établit  la  relation  qui  existe  entre  la 
pression  de  la  vapeur  exprimée  en  kilogrammes  par  centimètre 
carré  et  la  résistance  totale  qu'elle  est  appelée  à  surmonter. 

Il  résulte,  en  outre,  des  formules  qui  précèdent  que  la  résistance 
totale  au  mouvement  peut  être  assimilée  à  une  force  agissant  tan- 
gentiellement  à  la  circonférence  des  roues  motrices. 

*»  Avance  et  recouvrement.  —  Nous  avons  dit  plus  haut  que 
l'épaisseur  des  bords  du  tiroir  devait  être  égale  à  la  largeur  des 
lumières,  de  manière  à  ce  qu'elles  fussent  fermées  exactement  toutes 
les  deux,  lorsque  le  tiroir  était  au  milieu  de  sa  course,  c'est-à-dire 
au  moment  où  le  piston,  arrivant  à  l'extrémité  de  la  course,  s*ar* 
rétait  pour  reprendre  son  mouvement  en  sens  contraire  ;  c'est,  en 
efîet,  comme  cela  que  les  premiers  tiroirs  ont  été  établis;  mais 
Texpérience  a  conduit  «\  faire  subir  h  cette  disposition  une  modifica- 
tion très-simple,  qui  a  exercé  une  influence  très-importante  sur 
la  marche  des  machines.  Quelle  que  soit  la  précision  qui  ait  pré- 
sidé au  montage  de  la  distribution,  il  y  a  toujours  un  peu  de  jeu 
dans  les  pièces,  surtout  lorsqu'elles  sont  fatiguées  par  un  certain 
temps  de  service  ;  le  tiroir,  soumis  à  une  pression  très-forte,  exerce 
un  frottement  considérable  sur  la  table  qui  le  supporte  ;  les  pièces 
qui  le  tirent  et  le  poussent  alternativement,  prises  dans  leur  en- 
semble, s'allongent  ou  se  raccourcissent  sous  l'action  de  la  résis- 
tance due  au  frottement.  Il  en  résulte,  dès  que  le  jeu  des  pièces  est 
un  peu  notable,  que  le  tiroir  est  eflectivement  en  retard  sur  la  po- 
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sition  qu'il  devrait  oecuper  théoriquement  ;  d'un  côté»  il  ne  dénias* 
que  pas  assez  tAi  la  lumière  qui  doit  donner  accès  à  la  vapeur,  et 
le  piston,  entrainé  par  la  manivelle ,  s'avance  en  faisant  le  vide  ; 
de  l'autre  côté,  la  lumière  reste  ouverte,  en  communication  avec  la 
boite  du  tiroir,  au  lieu  d*étre  en  communication  avec  le  tuyau  d*é- 
chappenient ,  et  la  vapeur  continue  à  affluer  sur  le  piston  qui  la 
refoule  dans  la  chaudière.  Pendant  tout  le  temps  que  le  tiroir  reste 
en  arrière  de  sa  position  normale,  il  en  résulte  un  travail  réâstant 
au  lieu  du  travail  moteur  que  devrait  développer  la  vapeur.  Le  re- 
tard du  tiroir  peut  aller  jusqu'à  4  à  5  millimètres;  on  remédie  à  cet 
inconvénient,  en  donnant  dans  le  montage  une  avance  correspon- 
dante au  tiroir  ;  il  suffit  pour  cela  de  décaler  Texcentrique  d'un  cer- 
tain noDibre  de  degrés,  de  lui  donner  une  avance  angulaire,  cal* 
culée  de  manière  à  produire  dans  la  position  du  tiroir  sur  sa  table 
une  avance  linéaire  de  4  à  5  millimètres.  Cette  simple  modiiica* 
tion  dans  le  calage  de  Texcentrique  suffit  pour  augmenter  d'une 
manière  très-remarquable  la  puissance  des  machines  et  la  vitesse 
qu'elles  sont  susceptibles  de  prendre. 

L'expérience  a  fait  voir  qu'il  ne  suffisait  pas  d'apporter  cette 
modification  aux  machines,  pour  en  obtenir  les  meilleurs  résultats 
possibles;  la  vapeur,  qui  remplit  le  cylindre  au  moment  où  le  piston 
arrivé  à  la  fin  de  sa  course  prend  son  mouvement  rétrograde,  ne 
peut  pas  s'échapper  instantanément  dans  l'atmosphère  ;  la  lumière 
ne  s'ouvre  que  graduellement  et  ne  laisse  passer  que  successive- 
ment la  vapeur  dont  le  volume  augmente  par  suite  de  la  diminution 
de  pression.  Cet  écoulement  est  d'autant  plus  difficile  que  la  vitesse 
du  piston  est  plus  considérable  ;  il  en  résulte  une  cmtre-pression 
qui  absorbe  en  pure  perte  une  partie  du  travail  moteur,  et  qu'il 
importe  de  réduire  autant  que  possible.  On  a  été  conduit,  pour 
remédier  à  cet  inconvénient,  à  augmenter  encore  l'avance  du  tiroir 
en  décalant  l'excentrique  d'une  plus  grande  quantité,  de  manière 
à  faire  commencer  le  dégagement  de  la  vapeur  un  peu  avant  la 
fin  de  la  course  du  piston  ;  de  telle  sorte  que,  lorsqu'il  commence 
sa  course  rétrograde,  une  grande  partie  de  la  vapeur  soit  déjà  sor- 
tie du  cylindre.  Cette  pratique  a  eu  encore  pour  avantage  de  don- 
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ner  une  certaine  avance  k  Tadmission ,  Ae  telle  sorte  que  la  ya- 
peur,  qui  subit  une  condensation  plus  on  moins  considérable,  lors- 
qu'elle commence  k  pénétrer  dans  le  cylindre,  ait  pu  atteindre  toute 
sa  pression  au  moment  où  le  piston  reprend  sa  course.  L'avance  à 
l'admission  doit  être  très-faible,  tandis  que  l'avance  à  l'échappe- 
ment doit  être  assez  considérable.  Pour  satisfaire  à  cette  double 
condition,  on  décale  l'excentrique  de  toute  la  quantité  qui  est  né- 
cessaire pour  produire  l'avance  linéaire  h  l'échappement,  et  on  ré- 
duit à  la  limite  convenable  Tavance  à  l'admission  en  élargissant 
ntérieurement  les  bords  du  tiroir,  leur  donnant  ainsi  un  certain 
recouvrement  sur  les  lumières. 

Telle  est  l'origine  des  dispositions  essentielles  qui  ont  constitué 
l'un  des  perfectionnements  les  plus  importants  de  la  machine  à  va- 
peur en  général,  et  particulièrement  de  la  machine  locomotive.  Ce 
résultat  n'a  pas  été  obtenu  d'une  manière  aussi  simple  que  peuvent 
le  faire  supposer  les  explications  qui  précèdent  :  ce  ne  sont  pas  pré- 
cisément les  considérations  dans  lesquelles  nous  sommes  entrés 
pour  rendre  l'explication  du  fait  plus  simple  qui  ont  guidé  les  pra- 
ticiens; tout  le  monde  n'est  peut-être  même  pas  d'accord  avec  nous 
sur  le  but  véritable  de  l'avance  et  du  recouvrement.  Quelques  per- 
sonnes ont  pensé,  par  exemple,  qu'il  ne  fallait  donner  qu'une  fiaible 
avance  à  l'échappement,  et  ont  donné  du  recouvrement  intérieur  ; 
il  n'en  est  pas  moins  constant  que  lorsqu'on  cherche  à  se  rendre 
compte  de  ce  qui  se  passe,  c'est  à  l'explication  que  nous  venons  de 
donner  qu'il  faut  s'arrêter. 

On  ne  s'est  pas  contenté,  dans  l'application  de  l'avance  et  du  re- 
couvrement, de  s'en  tenir  aux  limites  nécessaires  pour  obtenir  les 
effets  dont  nous  avons  signalé  l'importance  ;  on  l'a  poussée  plus 
loin,  mais  dans  un  but  distinct  que  nous  allons  faire  connaître 
dans  le  paragraphe  suivant. 

3°  Détente  fixe  et  variable.  —Nous  avons  supposé,  dans  ce 
qui  précède,  que  la  vapeur  entrait  dans  le  cylindre  pendant  toute 
la  course  du  piston  ;  de  telle  sorte  que  le  volume  de  vapeur  dépensé 
fût  égal  au  volume  engendré  par  le  piston  ;  mais  pour  tirer  de  la 
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vapeur  le  plus  grand  parti  possible,  il  convient  de  la  faire  travailler 
par  détente  ou  par  expansion.  —  Si  l'on  suppose  giie,  par  une  dis- 
position quelconque,  Tintroduction  de  la  vapeur  soit  interceptée, 
lorsque  le  piston  a  déjà  effectué  une  partie  de  sa  course  :  lorsqu'il 
est  à  moitié,  par  exemple  :  pendant  le  reste  de  la  course,  la  quan- 
tité de  vapeur  restant  constante,  elle  se  dilatera  en  augmentant  de 
volume  jusqu'au  momentoii,  le  piston  arrivant  à  l'extrémité  du  cy- 
lindre, elle  commencera  à  s'échapper  dans  Tatmosphère.  Si  la  pres- 
sion initiale  de  la  vapeur  est  suflisamment  élevée,  elle  conservera, 
pendant  toute  la  période  de  la  détente,  une  pression  supérieure  à 
la  pression  atmosphérique,  et  produira  encore,  par  Texcès  de  sa  pro- 
pre pression,  un  certain  travail  utile,  qui  s*ajou(era  à  celui  qu'elle 
a  produit  pendant  la  première  partie  de  la  course. 

Pour  calculer  le  travail  de  la  vapeur  pendant  la  détente,  on  sup- 
pose ordinairement  que  la  dilatation  de  la  vapeur  dans  le  cylindre 
a  Ken  suivant  la  loi  de  Mariette  ;  cette  hypothèse  n'est  pas  rigou- 
reusement exacte  ;  car  il  faudrait  tenir  compte  de  la  variation  de 
température  que  la  vapeur  éprouve;  il  faudrait  de  plus  démontrer 
l'exactitude  de  la  loi  de  Mariotte  elle-même  appliquée  à  la  vapeur 
d'eau,  et  tout  semble  indiquer,  au  contraire,  qu'elle  n'est  qu'ap- 
proximative. Quoi  qu'il  en  soit,  l'expérience  démontre,  qu'en  fait, 
la  décroissance  de  la  pression  pendant  la  détente  ne  s*écarte  pas 
beaucoup  de  celle  que  donnerait  la  loi  de  Mariotte  ;  nous  nous  en 
tiendrons  donc  à  cette  hypothèse,  qui  est  suffisamment  approchée, 
surtont  pour  les  machines  locomotives. 

Gela  posé,  si  l'on  désigne  par  p  la  tension  de  la  vapeur,  expri- 
mée en  kilog.  par  centimètre  carré,  pendant  qu'elle  afHue  dans  le 
cylindre  (l'expérience  a  démontré  que  cette  pression  restait  sen- 
siblement constante  pendant  toute  l'admission  ) ,  par  p'  la  valeur 
moyenne  de  la  pression  résistante  absolue  qui  s*exerce  derrière  le 
piston,  par  { la  course  totale  du  piston,  par  d  son  diamètre  en  cen- 
timètres, par  l'  la  portion  de  la  course  pendant  laquelle  la  détente 
a  lieu ,  on  a  pour  l'expression  du  travail  moteur  de  la  vapeur 
pendant  l'oscillation  simple  du  piston  ou  pendant  une  demi-révo- 
lution des  roues  motrices  : 


\ 
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l±p(l-V)  I  1+2,303  log.jl^j. 

On  a  d'un  autre  autre  côté,  pour  le  travail  résistant  :  — j—  p'  l 
Le  travail  utile  de  la  vapeur  est  donc  égal  à  : 

Pour  apprécier  les  effets  de  la  détente ,  nous  ferons  momenta- 
nément abstraction  de  la  résistance  derrière  le  piston.  Si  Ton 
suppose  que  la  vapeur  soit  dépensée  à  une  pression  constante  et 
que  le  poids  de  la  vapeur  dépensée  reste  lui-même  constant, 
quelque  soit  le  degré  de  détente ,  ce  qui  revient  à  considérer  un 
cylindre  de  course  constante  dont  le  diamètre  augmente,  au  fur  et 
à  mesure  que  la  longueur  de  Tadmission  diminue,  le  facteur 

commun  —r^p  (/— i'),  qui  est  proportionnel  au  poids  de  va- 

peur  dépensée ,  restera  également  constant  ;  le  seul  élément  va- 

l 
riable  sera  le  rapport-?— p-  qui  deviendra  d'autant  plus  grand  que 

le  terme  l  —  l'  sera  plus  petit ,  c'est-à-dire  que  la  détente  aura 
lieu  pendit  une  plus  grande  fraction  de  la  course.  Le  tableau 
suivant  montre  comment  varie  la  quantité  de  travail  moteur  qu'un 
poids  constant  de  vapeur  est  susceptible  de  produire ,  à  pression 


(I)  Si  Too  désigne  |»ar  X  la  distance  du  piston  à  l'origine  de  la  course,  à 
on  point  quelconque  de  la  période  de  détente ,  par  9  la  tension  correspon- 
dante de  la  vapeur ,  le  travaU  moteur  élémentaire  pendant  la  détente  sera 

^  dx  et  le  travail  total  pendant  la  détente /     q  dx,  or  comme 


,=f  <'-'') 


X 

le  trayail  total  de  la  vapeur  sera  donc  égal  à 


^P  (^-'0  [  i +  2,305  I0g.-J3j7j. 
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constante,  lorsque  l'expansion  de  la  vapeur  devient  de  plus  en  plus 
considérable  : 


l 

/ 

^l  +  2.303l0g.y— ) 

l^V 

0 

1 

1.00 

0.1 

10 
9 
10 
8 

1.105 

0.3 

1.233 

0.3 

10 

7 

1.557 

0.4 

10 
6 
10 
5 

1.511 

1 

0.3 

1.693 

0.6 

10 

4 

1.916 

0.7 

10 

3.904 

0.8 

o 

10 

2 

2.609 

0.9 

10 

3.305 

Les  résultats  numériques  compris  dans  ce  tableau  font  voir  tout 
le  parti  que  Ton  peut  obtenir  de  la  détente ,  soit  pour  économiser 
la  dépense  de  vapeur  et  de  combustible  dans  une  machine  donnée, 
soit  pour  augmenter  sa  puissance  sans  modifier  les  conditions  de 
la  vaporisation. 

L'application  de  la  détente  aux  machines  locomotives  a  en  outre 
pour  résultat  d'amoindrir  la  résistance  derrière  le  piston,  en  dimi« 
nuant  la  quantité  de  vapeur  qui  doit  s'écouler  dans  un  temps  donné 
par  des  orifices  et  par  des  conduits  d'une  section  déterminée. 

On  a  vu  précédemment  que,  pour  faciliter  Tintroduction  de  la 
vapeur  dans  les  cylindres  et  son  émission,  il  convenait  de  donner  de 
l'avance  au  tiroir,  en  proportion  plus  Torte  pour  l'échappement  que 
pour  l'admission ,  ce  qui  conduisait  à  donner  au  tiroir  du  recou- 


vrement  extérieur.  -  Si  Ton  cherche  à  se  rendre  compte  du  moih 

vement  du  tiroir,  en  construisant  une  épure  (fig.  de  la  pi  i)  mi 
laisse  la  traee  de  ses  positions  successives  ea  rapport  avec  la  posi- 
tion et  la  dimension  des  lumières  et  avec  le  mouvement  du  piston 
on  reconnaît  facilement  que  l'application  du  recouvrement  extérieur 
a  pour  résultat  de  produire  la  détente  de  la  vapeur  pendant  une 
petite  partie  de  la  course  ;  en  augmentant  l'avance  et  le  recouvre- 
ment, on  arrive  à  détendre  pendant  une  partie  très-notable  de  la 
course.  Cette  figure  représente  le  règlement  adopté  pour  la  distri- 
bution  des  machines  à  voyageurs  du  chemin  de  fer  du  Nord. 
Les  éléments  de  la  distribution  sont  les  suivants  : 

Course  du  piston . 

Course  du  Uroir "'"    J    vv! 

Ecartementdes  bords  extérieurs  dès'  liimièii*  di 
mission 

0     jgg 

Ecartement  des  bords  intérieurs  des  lumières  d'ad- 
mission  

0       |4f! 

Avance  angulaire _!" 

Recouvrement  extérieur  de  chaque  «ilé. . . .  » . .  .*  '  .*    o    024 
■—  intérieur         d»  0    001 

Avance  linéaire  à  l'admission a    t^^ 

.  „ ,  .  u    Wo 

—       —     a  I  échappement o    028 

Jiu  r"*r  '^"'  ''P'^'"'  ^''"^'^  »°»"'^'*  ^  '«"éaire  sont 
élabhs  dan    la  supposition  que  les  pièces  de  la  distribution  son 
ng,des  et  n'ont  pas  de  jeu;  en  réalité  il  y  a  jeu  et  flexibilité,  JZ 
modifie  les  resultaLs  fournis  par  la  discussion  de  l'épure    no„s 

irr^;sr  '"^  '^  ''-"^  ^  ^^^^  ^-^^  ^^ 

La  figure  donne  : 

JJ  Le  tracé  de  la  circonférence  décrite  par  la  manivelle  de 
1  essieu  moteur  (une  flèche  indique  le  sens  du  mouvement)- 

2°  La  division  de  cette  circonférence  de  m»  en  IS»  et  les  uosi 
Uons  correspondantes  du  piston ,  le  mouvement  de  celui-ci  étant 
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t 

supposé  symétrique,  ou,  ce  qui  revient  au  même ,  la  bielle  motrice 
étant  supposée  d'une  longueur  infinie; 

3*>  La  position  du  rayon  d'excentricité  avancé  de  30*>  sur  sa  posi- 
tion normale; 

¥  La  circonférence  décrite  par  le  rayon  d'excentricité ,  divisée 
de  15®  en  VSP  en  concordance  avec  la  division  de  la  circonférence 
décrite  par  la  manivelle  motrice; 

S''  Le  plan  des  lumières  d'admission  et  d'échappement  ; 

6®  Le  profil  du  tiroir  et  sa  position  sur  les  lumières  aux  deux 
extrémités  de  la  course  du  piston; 

7®  Une  série  de  courbes  indiquant  la  marche  du  tiroir  en  con- 
cordance avec  celle  du  piston.  (Ces  courbes  ont  pour  abscisses  les 
distances  parcourues  par  le  piston  à  partir  de  l'origine  de  sa  course, 
et  pour  ordonnées  les  distances  parcourues  par  les  bords  intérieurs 
et  extérieurs  du  tiroir  à  partir  de  leur  position  initiale.) 

Les  courbes  qui  indiquent  la  marche  des  bords  du  tiroir  étant 
tracées  à  partir  de  la  position  initiale  du  tiroir,  les  points  où  elles 
viennent  rencontrer  la  trace  des  bords  des  lumières  sont  précisément 
les  points  de  la  course  du  piston  où  elles  viennent  démasquer  ou 
fermer  les  lumières;  ces  courbes  indiquent  en  outre  de  quelle  quan- 
tité les  lumières  d'admission  sont  ouvertes  pour  chaque  position 
du  tiroir  pendant  l'admission. 

Ce  tracé  graphique  montre  : 

1*  Que  l'introduction  de  la  vapeur  commence  un  instant  avant 
que  le  piston  soit  arrivé  à  l'extrémité  de  la  course  pour  reprendre 
son  mouvement  rétrograde; 

2<>  Que  la  vapeur  est  introduite  sur  une  portion  de 
la  course  du  piston,  à  partinde  son  origine,  égale  à. .    0>°  438 

3^  Que  la  détente  a  lieu  sur  une  longueur  mesurée 
jusqu'à  la  fin  de  la  course  du  piston ,  égale  à 0    122 

¥  Que  l'échappement  commence  lorsque  le  piston 
a  encore  à  parcourir 0    034 

»>  Que  l'échappement  est  fermé  et  que  la  vapeur  se 
eemprime,  derrière  le  piston,  sur  une  longueur  de. . .    0    042 
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122 
La  détente  a  donc  lieu  pendant-^ ,  ou  environ  i/B^  de  la  course. 

La  compression  qui  a  lieu  par  suite  de  Tinterruption  de  Téchap^ 
pement,  avant  la  fin  de  la  course,  est  favorable  à  l'économie  de  va- 
peur lorsqu'elle  n'est  pas  exagérée,  car  le  piston  ne  vient  pas  s'ap- 
pliquer exactement  contre  les  fonds  du  cylindre ,  il  reste  toujours 
un  certain  espace  nuisible,  qui  s'augmente  du  volume  de  la  lumière 
d'introduction  ;  cet  espace  nuisible  doit  être  avant  tout  rempli  de 
vapeur  à  la  pression  de  la  chaudière ,  et  cette  vapeur  est  perdue 
sans  rendre  de  service  ;  en  remplissant  l'espace  nuisible  par  la 
compression  de  la  vapeur  qui  reste  dans  le  cylindre  au  moment  ou 
l'échappement  est  fermé,  on  réduit  d'une  quantité  correspondante 
la  dépense  de  vapeur,  sans  produire  une  résistance  sensible  au 
Doouvement  du  piston. 

La  détente  ainsi  produite  par  avance  et  recouvrement  est  la 
détente  fixe  des  machines  locomotives.  —  On  la  pousse  générale- 
ment au  tiers ,  et  quelquefois  même  jusqu'à  moitié ,  mais  alors  on 
créé  une  difficulté  de  service  en  rendant  le  démarrage  plus  difficile; 
en  effet ,  les  tiroirs  prennent  des  dimensions  très-grandes  et  sont 
soumis  au  départ  à  une  pression  considérable  qui  peut  gêner  le 
mouvement  de  la  machine ,  mais  on  est  exposé  surtout  à  ce  que 
l'un  des  cylindres  soit  fermé  à  l'accès  de  la  vapeur,  lorsque  dans 
l'autre  cylindre  le  piston  est  près  de  l'extrémité  de  la  course  et 
n'exerce  plus  sur  la  manivelle  qu'un  effort  très-réduit,  par  suite  du 
peu  d'amplitude  de  l'angle  que  fait  la  bielle  motrice  avec  la  mani*- 
velle.  —  Lorsque  la  détente  fixe  est  réglée  à  moitié,  il  faut  presque 
toujours  aider  à  la  mise  en  train ,  en  agissant  avec  une  pince  sur 
les  roues  de  la  machine  ou  du  tender. 

La  détente  variable  se  produit  au  moyen  d'appareils  de  distri- 
bution qui  permettent  de  faire  varier,  pendant  la  marche  de  la  ma- 
chine, la  portion  de  la  course  pendant  laquelle  la  vapeur  est  adaûse. 
On  a  cherché  dans  les  machines  locomotives,  comme  dans  les  ma- 
chines fixes ,  à  rendre  la  détente  variable  à  volonté  au  moyeu  de 
deux  et  même  de  trois  tiroirs  superposés  dont  on  fait  varier  la 
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WHjrse  relative.  Nous  aurons  l'occasion  de  revenir  sur  ce  sujet  ; 
mais  nous  devons  dire  dès  à  présent  qu'aucun  des  systèmes  pro- 
posés n'est  devenu  d'un  emploi  général;  ce  résultat,  qui  peut  paraître 
étonnant  au  premier  abord,  doit  être  attribué  à  ce  fait  que  les  frot- 
tements des  tiroirs  à  détente  variable,  comparés  aux  tiroirs  simples, 
absorbent  une  portion  plus  notable  de  la  puissance  motrice ,  en 
même  temps  que  la  complication  plus  grande  du  mécanisme  occa- 
sionne des  réparations  plus  fréquentes  et  plus  dispendieuses ,  de 
telle  sorte  que  les  avantages  théoriques  incontestables  de  la  détente 
variable  semblent  disparaître  en  présence  des  inconvénients  prati- 
ques de  son  application.  Nous  nous  abstiendrons  du  reste  d'émettre 
une  opinion  formelle  h  ce  sujet,  attendu  que  nous  manquons  d'expé- 
riences  comparatives  faites  dans  des  conditions  assez  sûres  pour 
arrêter  un  jugement  déflnitif. 

On  produit  encore  la  variation  de  la  détente ,  avec  moins  de 
régularité  et  avec  moins  d'étendue ,  à  la  vérité ,  qq'en  employant 
deux  tiroirs,  en  appliquant  à  la  distribution  ordinaire  à  deux  excen- 
triques et  à  un  seul  tiroir  une  disposition  simple ,  qui  a  en  outre 
l'avantage  d'être  une  amélioration  du  mécanisme  destiné  à  opérer 
le  changement  de  marche.  Nous  voulons  parler  de  la  coulisse  de 
Stéphenson  dont  l'usage  est  devenu  très-général.  —  C'est  une  dé- 
tente variable  assez  imparfaite  au  point  de  vue  théorique ,  mais 
très-convenable  pour  l'application  ;  cette  disposition  sera  l'objet 
d'uoe  description  détaillée  ;  nous  n'insistons  donc  pas  en  ce  mo- 
ment sur  ce  sujet. 

Le  but  de  la  détente  variable,  lorsqu'on  l'applique  aux  machines 
locomotives ,  est  de  faire  varier  le  volume  et  le  poids  de  vapeur 
dépensée  en  raison  du  travail  moteur  à  développer,  suivantla  charge 
des  convois,  leur  vitesse,  le  profil  du  chemin,  l'état  de  l'atmos- 
phère, etc.,  circonstances  qui  varient  d'un  instant  à  l'autre  pendant 
la  marche,  de  telle  sorte  que  la  vapeur  ne  soit  jamais  employée 
qu'à  haute  pression  pendant  toute  la  période  d'admission. 

^  Vaporisation  bt  tirage. — Nous  n'avons  pas  insisté  jusqu'ici 
sur  la  production  de  la  vapeur;  tout  le  monde  sait  en  quoi  con* 
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si3te  une  chaudière  ;  nous  donneroos  plus  loin  la  description  é^ 
taillée  de  celles  qu'on  emploie  dans  la  construction  des  machines 
locomotives.  Nous  signalons  seulement  la  disposition  adoptée  pour 
activer  la  combustion  du  foyer,  et  obtenir  d'une  chaudière  de  pro- 
portions relativement  trèsHrestreintes  une  production  considérable 
de  vapeur.  —  Pour  cela  on  fait  échapper  k  vapeur  qui  a  travaillé 
dans  les  cylindres,  à  la  base  de  la  cheminée  en  tôle  qui  surmonte 
la  botte  à  fumée  et  fait  suite  aux  tubes  à  air  chaud.  Chaque  fois 
que  le  mouvement  de  Tun  des  deux  tiroirs  vient  naettre  la  capacité 
du  cylindre ,  pleine  de  vapeur,  en  communication  avec  le  tuyau 
d'échappement ,  la  vapeur  s'échappe  dans  la  chemmée  avec  une 
vitesse  qui  décroît  au  fur  et  à  mesure  que  le  cylindre  se  vide  et 
que  la  tension  de  la  vapeur  dilatée  diminue.  —  Le  tuyau  d'échap- 
pement, à  partir  d'un  point  plus  ou  moins  voisin  de  son  orifice,  est 
commun  aux  deux  cylindres ,  de  telle  sorte  que ,  pour  chaque  tour 
des  roues  motrices,  quatre  échappements  successifs  de  vapeur  ont 
lieu  dans  ce  tuyau  et  par  suite  dans  la  cheminée,  avec  une  très-grande 
vitesse  au  commencement  et  avec  une  vitesse  décroissante  pendant 
le  reste  du  temps;  il  sort  donc  par  l'orifice  du  tuyau  d'échsqppement 
un  jet  continu  de  vapeur  qui,  à  quatre  instants  distincts,  également 
espacés  si  ia  machine  est  bien  réglée,  acquiert  brusquement.et  mo- 
mentanément une  très-grande  vitesse.  La  vapeur,  s'édiappant  ainsi 
•dans  la  cheminée ,  détermine,  dans  la  boite  à  fumée  et ,  par  suite, 
dans  les  tubes  et  dans  le  foyer,  une  trèsHforte  aspiration  qui  fait 
passer  à  travers  la  masse  de  combustible  placé  sur  la  grille  la  (lua»- 
tité  d'air  nécessaire  à  une  active  combustion. 

L'action  exercée  sur  le  tirage  par  l'échappement  de  la  vapeur  est 
évidente  ;  mais  on  ne  s^est  pas  toujours  mis  d'accord  sur  la  cause 
de  cette  action  ;  quelques  personnes  ont  vu  là  un  effet  analogue  à 
celui  qu'on  obtient  dans  les  machines  fixos  en  lâchant  un  jet  <!0ii- 
tinu  et  uniforme  de  vapeur  dans  la  cheminée,  ou,  sous  la  grille,  dans 
un  tube  par  lequel  on  fait  passer  l'air  qui  alimente  la  combustion , 
le  courant  rapide  de  vapeur  n'ayant  d'autre  effet  que  d'entraîner, 
par  voie  de  frottement,  les  gaz  chauds  ott  l'air  ^u  milieu  desquels 
<»lte  vapeur  s'écoule  avec  wne  très^grande  vitesse,  —  D'autre  per- 
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sonses  oot  pencé  que  ki  vapeur  s'échappant,  d'ime  manière  discon- 
tinue et  par  bouffées,  poussait  devant  elle  l'air  en  mouvement  dans 
la  cbeoûnée»  et  remplissait  en  quelque  sorte  l'office  d'un  piston  qui 
fiusait  le  vide  par  aspiration.  Il  est  certain  que  ces  deux  causes 
concourent  à  produire  le  même  effet;  on  sait  en  effet  qu'un  jet  con- 
tinu de  vapeur»  dans  la  cheminée  d'une  machine  fixe ,  active  le 
tûrage ,  et  »  d'un  autre  côté ,  on  a  remarqué  que  tout  ce  qui  avait 
pour  résultat  de  rendre  récbappement  plus  saccadé  »  ce  que  l'on 
reconnaît  facil^nent  au  bruit  sec  que  £sdt  la  vapeur  en  s'échappant 
dans  la  chaninée ,  augmentait  l'activité  de  la  vaporisation  et  par 
suite  du  tirage,  dans  les  machines  locomotives. 

Un  des  grands  perfectionnem^ts  apportés ,  dans  ces  derniers 
tttiips ,  à  la  construction  des  machines  locomotives  a  consisté  à 
rendre  variable  à  volonté  l'orifice  du  tuyau  d'échappement;  en  rédui- 
sant la  vitesse  d'écoulement  de  la  vapeur  on  diminue  le  tirage  ;  cela 
permet  de  le  proportionner  à  l'état  de  la  combustion  et  à  la  dé- 
pense  de  vapeur  dans  les  cylindres,  la  contre-pression  derrière  les 
pistons  diminue  également,  et  l'effet  utile  de  la  vapeur  augm^te. 

On  doit  apporter  dans  la  construction  des  machines  locomotives 
une  attention  toute  spéciale  à  rempl'u*  toutes  les  conditions  proiN*es 
à  rendre  la  production  de  vapeur  énergique,  et  à  la  mettre  en  rap- 
port avec  la  dép^ise  qui  doit  être  faite  dans  les  cylindres.  On  doit 
avant  tout  donner  à  la  chaudière  des  dimensions  et  une  surface  de 
chauffe  en  rapport  avec  le  travail  qu'elle  doit  effectuer,  et  avec  la 
nature  du  combustible  qu'elle  doit  brûler  ;  on  doit,  en  outre,  s'ap- 
pliquer à  combiner  l'échappement,  de  manière  à  obtenir,  avec  la 
contre-pression  la  plus  faible  possible,  le  tirage  le  plus  actif.  Une 
machine  construite  étant  donnée,  le  mécanicien  qui  la  couduit  doit 
apporter  le  plus  grand  soin  à  maintenir  la  vaporisation  au  degré 
d'activité  convenable,  et  à  maintenir  la  vapeur  produite  dans  la 
chaudière  à  une  tension  aussi  élevée  que  possible.  C'est  de  l'en- 
semble de  ces  précautions  que  dépend  le  bon  service  de  la  machine. 
Si  le  mécanicien  a  laissé  tomber  la  tension  de  la  vapeur,  au  mo- 
ment où  la  machine  doit  exercer  un  effort  de  traction  considéra- 
ble» il  ne  peut  pas  obtenir  sur  les  pistons  la  pression  nécessaire, 
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et  de  plus,  la  vapeur  qui  s'échappe,  n'ayant  cpi'une  faible  tension, 
ne  produit  pas  un  tirage  suffisant  ;  par  cela  même  que  l'activité  de 
la  vai)orisation  est  insuffisante,  cette  activité  ne  peut  pas  être  aug- 
mentée, et  souvent  elle  diminue.  Un  mécanicien,  qui  part  avec  un 
feu  mal  allumé,  avec  une  tension  insuffisante,  ou  qui  néglige  en 
route  la  conduite  du  feu  et  laisse  baisser  la  pression,  se  trouve,  en 
quelque  sorte,  enfermé  dans  un  cercle  vicieux,  dont  il  ne  peut  que 
difficilement  sortir.  Le  même  effet  se  produit  lorsque  les  dimen- 
sions de  la  chaudière  sont  trop  faibles  pour  la  capacité  des  cylin- 
dres, lorsque  l'échappement  est  mal  disposé  ou  lorsque  le  combus- 
tible est  de  mauvaise  qualité. 

Indépendamment  des  difficultés  que  présente  la  conduite  de  la 
machine,  lorsque  la  tension  de  la  vapeur  ne  peut  pas  être  msûnte- 
nue  à  un  degré  assez  élevé,  il  y  a  tout  avantage,  dans  les  machines 
sans  condensation,  à  dépenser  la  vapeur  à  haute  pression  ;  car 
l'effet  utile  d'un  même  poids  de  vapeur  est  d'autant  plus  considé- 
rable que  la  tension  est  plus  élevée.  Cela  résulte  de  ce  «qu'il  faut, 
de  la  pression  absolue  de  la  vapeur  qui  varie,  retrancher  une  quan- 
tité constante  qui  représente  la  pression  de  l'atmosphère,  et  qui 
exerce  une  influence  d'autant  plus  nuisible  que  la  vapeur  a  une 
tension  plus  voisine  de  la  pression  atmosphérique.  C'est  ce  qui  ré- 
sulte du  tableau  suivant  dans  lequel  nous  avons  indiqué  le  travail 
qui  peut  être  obtenu  d'un  kilogramme  de  vapeur,  pour  diverses 
pressions  eflectives,  en  recherchant  quelle  course  peut  efTectuer  un 
piston  de  diamètre  constant  sous  l'action  d'un  poids  constant  de 
vapeur,  et,  par  suite,  le  travail  utile  de  la  vapeur. 
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TABIiEAIJ 

)>IJ  TRAVAa  UTILE  DE  LA  VAPEUR,  A  POIDS  ÉGAL  ET  SOCS  DIFFlâtENTES  TBIfSIÛTfS. 


TENSION 

en 

alttosphèrM. 

PRRA8I0N 

•irecllTe. 

VOLUME 

engeadré 

par 

an  kilogramme 

de  TBpeor. 

COORSS 

dtt    piston 

de   diamètre 

ootttltnt. 
(  Rapport,  ) 

TRAVAIL 

ntUe 

de  la  Tapenr. 

{Kapport.) 

•th. 

1b. 

1 

0 

1689,19 

1,805 

0 

k 

1 

891,96 

1,000 

1,000 

3 

2 

8144» 

0,689 

1,278 

4 

5 

471,92 

0,529 

1,578 

5 

4 

381,90 

0,451 

1,724 

6 

5 

326,15 

0,367 

1,835 

7 

6 

283,37 

0,318 

1,908 

8 

9 

251,19 

0,281 

1,967 

L'expérience  a  conduit  à  augmenter  de  plus  en  plus  la  tension 
de  la  vapeur  dans  les  chaudières  des  machines  locomotives  ;  on  est 
passé  successivement  de  4"^**  et  4***»  1/2  à  8, 6,  7  et  8*»^  ;  en  Angle- 
terrre,  quelques  ingénieurs  paraissent  même  disposés  à  aller  au  delà. 

5^  Calcul  db  l'effet  des  machines  locomotives.— Nous  avons 
indiqué  plus  haut  comment  se  calculait  le  travail  utile  de  la  vapeur 
dans  les  machines  locomotives,  lorsque  ta  pression  sur  les  deux 
faces  du  piston  et  le  règlement  de  la  distribution  étaient  connus.— 
Lorsque  la  machine  travaille  à  pleine  pression ,  c'est-à-dire  lors- 
qu'on ne  fait  pas  manœuvrer  le  régulateur,  de  manière  à  gêner  le 
passage  de  la  vapeur  à  sa  sortie  de  la  chaudière,  afin  de  réduire  la 
pression  effective  dans  les  cylindres,  il  existe  encore  une  certaine  dif- 
férence entre  la  tension  de  la  vapeur  dans  la  chaudière  et  sa  tension 
dans  les  cylindres.  Cette  différence  dépend  uniquement  de  la  ré- 
sistance due  à  l'écoulemoit  du  fluide  à  travers  la  condnite  qu'il 
parcourt  ;  elle  varie  avec  la  dimension  et  la  forme  des  tuyaux  de 
prise  de  vapeur  et  des  lumières,  et  des  diftérents  orifices  intercalés 
sur  le  passage  de  la  vapeur  ;  elle  varie  également  avec  la  quantilé 
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d'eau  entraînée  par  la  vapeur.  Cette  diflérence  de  pression  ne  peut 
éti'e  évaluée  que  par  des  expériences,  qui  malheureusement  sont 
trop  peu  nombreuses  pour  que  la  question  soit  résolue  au  point 
de  vue  pratique.  —  On  a  cherché  à  établir  un  rapport  entre  la 
charge  remorquée,  la  vitesse  et  la  tension  de  la  vapeur  dans  les 
cylindres  ;  le  seul  rapport  à  établir  est  celui  que  nous  avons  indi- 
qué entre  la  tension  dans  la  chaudière,  ou  mieux  dans  la  boite  du 
tiroir,  et  la  tension  dans  le  cylindre.  Il  y  a  une  certaine  réduction 
opérée  par  le  passage  de  la  vapeur  dans  une  conduite  sinueuse 
et  de  forme  tourmentée,  qui  peut  varier  avec  la  quantité  de  fluide  à 
écouler  dans  un  temps  donné ,  mais  qui  varie  surtout  avec  sa  na- 
ture et  sa  densité.  —  Si  la  tension  de  la  vapeur  dans  le  cylindre 
est  plus  forte  que  ne  le  comporte  la  charge,  la  vitesse  s'accélère 
jusqu'à  ce  que  le  travail,  dû  aux  résistances  de  toute  nature  qui 
croissent  très-rapidement  avec  la  vitesse,  soit  égal  au  travail  moteur 
de  la  vapeur.  La  théorie  est  extrêmement  simple;  il  ne  manque  que 
des  fkits  bien  constatés  pour  déterminer  les  coefficients  pratiques 
qui  doivent  entrer  dans  les  calculs  numériques. 

La  résistance  derrière  le  piston  résulte  de  la  contre-pression  de 
la  vapeur,  qui  ne  peut  pas  s'échapper  instantanément,  dont  la  ten- 
sion conserve,  dès  que  la  vitesse  est  un  peu  grande,  une  valeur 
supérieure  à  la  pression  de  l'atmosphère,  et  qui  dans  aucun  cas  ne 
peut  être  inférieure  à  cette  pression.  Cet  excès  de  tension  de  la  va- 
peur qui  s'échappe  est  dû  au  firottement  de  la  vapeur  dans  les  lumiè- 
res et  dans  le  tuyau  d'échappement,  et  à  la  résistancedes  gax  chauds 
qu'elle  entraine  ;  elle  e^  d'autant  phis  grande  qu'il  y  a  nécessaire- 
ment condensation  de  vapeur  dans  les  cylindres,  et,  par  suite,  mé- 
lange d'eau  et  de  vapeur,  ce  qui  augiaente  les  résîstanoes  à  l'écou- 
lement. La  résistance  de  la  vs4)eur  derrière  le  piston  ne  peut  être 
mesurée  que  par  des  recherches  expérime&talesé 

Il  Ciut  tenir  compte  également  des  résiatmees  créées  par  les 
frottements  du  mécanisme,  par  le  rovlement  des  roues  sur  les  rails, 
par  la  résistance  de  l'air  ;  ces  éléments  ne  peuvent  être  àév&nomt» 
que  par  l'expérience.  Nous  indiiqueroiis  dans  un  diapitre  ^^al 
eequiaétéAdtàoeau|ot;iiou3noitt  «ontentons  ici  de  poser  des 
gtiacipesv 


LIVRE  II. 

DESCRIPTION  DE  LA   MACHINE  LOCOMOTIVt 


CHAPITRE  I. 
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r  Noos  avons,  à  la  in  ihi  Hvre  précédent,  indiqué  les  principes 
SOT  lesquels  repose  h  construction  de  la  machine  locomotive; 
avant  d'arriver  à  la  description  et  à  Texamen  pratique  de  chacune 
des  pièces,  il  nous  reste  à  faire  faine  un  pas  de  plus  à  ceux  de  nos 
lecteurs  qui  ne  sont  pas  déjà  familiers  avec  le  sujet  que  nous 
traitons*  Nous  avons  à  faire  connaître  plus  en  détail  la  disposition 
et  la  fonction  des  organes  essentiels  de  la  machine,  à  définir  les 
éléments  qui  la  coofipofiBit ,  i  tracer  en  quelque  sorte  un  pro- 
gramme dans  lequel  viendront  s*encadrer  tous  les  faits  dont  la 
description  fom&  Tobjet  du  prés^t  livre  ;  nous  avons  en  outre  i 
jeter  un  coup  d'œil  sur  les  différents  systèmes  de  machines  en 
«sage,  sur  les  diqKMûtions  qui  les  caractérisent,  sur  l'usage  auquel 
on  les  applique. 

En  procédant  ainsi  nous  nous  exposons  à  des  redites  inévi- 
tables ,  mais  BOUS  avons  pensé  que  le  meilleur  moyen  de  faciliter 
l'élude  d*une  question  de  celte  nature  consistait  à  ne  présenter 
que  s«ccessivemeat  les  difficultés,  plutôt  que  de  les  aborder  immé- 
^tement  et  dans  leur  ensemble. 

Une  madrine  locomotive  se  4^ompose  de  trois  parties  bien  4i&- 
tinetes,  rappareU  de  vofomation  m  la  tMuiiêre^  VappareA 
fmtmrvfileifnécgniMe^keMeuie  ou  leeMxMeiln  mfpêtt»^ 
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1^  Appareil  de  vaporisation.  —  La  chaudière  se  compose 
essentiellement  d*uD  foyer  intérieur ,  de  tubes  à  air  chaud ,  d^une 
enveloppe  extérieure  ou  chaudière  proprement  dite  y  d'une  botte 
à  fumée  et  de  la  cheminée  ;  elle  comprend  en  outre  des  pièces 
accessoires  qui  en  font  partie  intégrante. 

Le  foyer  (fig.  i,  3  ^^  3,  pi.  5, 6, 1  et  S)  se  compose  d'une  caisse 
renversée,  de  forme  parallélipipédique,  formée  par  l'assemblage  de 
feuilles  de  cuivre;  à  la  partie  inférieure,  il  reçoit  la  grille  qui  sup- 
porte le  combustible  ;  Tune  des  parois,  celle  qui  se  trouve  placée 
vers  l'arrière  de  la  machine,  est  percée  d'une  ouverture,  fermée 
par  une  porte^  qui  sert  à  l'introduction  du  combustible  ;  la  paroi 
opposée,  qui  reçoit  le  nom  de  plaque  tubulaire^  est  percée  de  trous 
dans  lesquels  s'engagent  les  tubes  à  air  chaud,  qu'on  y  fixe  au 
moyen  de  bagues  ou  de  viroles.  Le  ciel  ou  le  plafond  du  foyer  est 
soutenu  par  des  armatures  en  fer  qui  l'empêchent  de  céder  sous 
l'effet  de  l'énorme  pression  qu'il  supporte.  Les  parois  latérales  sont 
reliées  par  une  série  û'entretoises  avec  l'enveloppe  extérieure,  et, 
par  suite,  mises  en  état  de  résister  à  la  pression  de  la  vapeur.  — 
Le  foyer  intérieur  reçoit  encore  le  nom  de  botte  à  feu. 

L'enveloppe'  extérieure,  ou  la  chaudière  proprement  dite,  com- 
prend la  botte  à  feu  extérieure  ou  l'enveloppe  extérieure  du  foyer  ; 
le  corps  cylindrique,  ou .  l'enveloppe  extérieure  des  tubes  ;  et  le 
dlhne  de  prise  de  vapeur  (pL  8, 6,  7  et  8). 

L'enveloppe  extérieure  du  foyer  épouse  les  formes  de  celui-ci 
dans  sa  partie  moyenne^t  inférieure,  et  les  parois  correspondantes 
de  l'une  et  de  l'autre  sont  reliées  par  des  entretoises  ;  la  partie  su- 
périeure se  termine  par  une  portion  de  cylindre  qui  se  raccorde 
tangentiellement  avec  les  deux  parois  latérales  ;  souvent  ce  cylin- 
dre vient  rencontrer,  à  angle  droit,  la  face  postérieure  de  l'enve- 
loppe  qui  forme  sa  base  géométrique,  et  se  raccorde  du  côté  opposé 
avec  le  corps  cylindrique  au  moyen  d'une  pièce  intermédiaire  ; 
souvent  aussi  les  quatre  parois  latérales  s'élèvent  à  une  certaine 
hauteur  au-dessus  du  plafond  de  la  botte  à  feu,  et  se  raccordent  deux 
à  deux  avec  des  cylindres  qui  se  pénètrent,  suivant  la  forme  géomé- 
trique dite  en  arc  de  cloître  ;  dans  ce  dernier  cas,  le  corps  cylindri- 
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qae  pénètre  la  face  antérieure  de  l'enveloppe  extérieure,  au-dessous 
du  d6me  à  quatre  pans  formé  par  cette  construction,  et  qui  sert 
alors  de  récipient  et  de  prise  pour  la  vapeur  ou  de  dûme  de  pma 
de  vapeur  (fig.  1,  pi.  S). 

L'enveloppe  extérieure  des  tubes  est  un  cylindre  généralement  à 
base  circulaire ,  quelquefois  à  base  elliptique  ;  elle  est  fermée,  vers 
l'avant  de  la  machine,  par  une  seconde  plaque  tubulaire  qui  reçoit 
l'extrémité  des  tubes  à  air  chaud  opposée  au  foyer,  et  qui  forme  en 
même  temps  l'une  des  parois  de  la  boite  à  fumée.  La  plaque  tubu-^ 
laire  de  la  botte  à  fumée,  et  celle  du  foyer,  sont  reliées  par  les  tubes 
qui  forment  entretoises  ;  à  la  partie  supérieure,  la  plaque  tubulaire 
de  la  boite  à  fumée  est  entretoisée,  par  des  tirante  en  fer,  avec  la 
face  postérieure  de  la  boite  à  feu  extérieure.  Toutes  les  parties  de 
la  chaudière  sont  donc  combinées  pour  résister  à  la  pression  de  la^ 
vapeur  ,  soit  parc^  qu'elles  ont  des  formes  cylindriques  à  base  cir- 
culaire, soit  parce  qu'elles  sont  soutenues  par  des  armatures  et  par 
des  entretoises  ou  tirants. 

Le  dôme  de  prise  de  vapeur,  lorsqu'il  n'a  pas  la  forme  que  nous 
avons  indiquée  plus  haut,  se  compose  d'un  tronc  de  cylindre 
surmonté  d'une  calotte  sphérique  ;  il  est  placé  sur  le  corps  cylin- 
drique ou  sur  la  portion  de  cylindre  qui  recouvre  le  foyer  {fig.  i^ 
pL  6,  fig.  1,  pi.  7,  fig.  3  et  4,  pi.  15,  fig.  l  et  2,  pi  16).  Quet 
ques  constructeurs  placent  à  la  fois  deux  d6mes  de  prise  de  va- 
peur. 

L'enveloppe  extérieure  est  elle-même  entourée  d'une  enveloppe 
en  bois ,  recouverte  de  tAle,  destinée  à  la  préserver  du  refroidis- 
sement. 

La  boite  à  fumée  reçoit  les  gaz  chauds  produits  par  la  combus- 
tion et  sert  de  raccordement  entre  les  tubes,  qu'ils  traversent,  et  la 
cheminée  par  laquelle  ils  s'échappent  ;  la  boite  à  fumée  sert  en 
outre  à  loger  diverses  pièces  dont  nous  parlerons  plus  tard.  Elle 
est  garnie  d'une  porte  qui  sert  pour  le  nettoyage  des  tubes ,  pour 
la  pose  et  la  réparation  des  tubes  et  de  diverses  autres  pièces.  Les 
règlements  de  police  prescrivent  d'intercaler  sur  le  parcours  des 
gaz  chauds  un  treillis  métallique  qui  arrête  les  fragments  de  coke 
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iseandesMit,  qui  peuvent  dire  entraînés  k  rextérienr  et  occasionner 
des  incendies,  soit  sur  le  convoi  lui-même,  soit  sur  les  talus  et  aux 
abords  du  chemin  de  fer  ;  la  disposition  la  moins  mii^ble  au  tirage 
consiste  à  placer  dans  la  boite  à  fumée,  immédiatement  au-dessus 
des  tubes,  une  grille  qui  arrête  les  escaAilles.  On  pratique  généra- 
lement sur  le  côté  de  la  botte  à  ftamée  une  ouverture  fermée  par 
un  registre,  que  le  mécanicien  manœuvre  pendant  la  marche  pour 
régler  le  tirage.  On  pratique  aussi ,  lorsque  la  disposition  de  la 
machine  le  permet,  à  la  partie  inférieure  de  la  boite  à  fkimée,  une 
petite  ouverture  fermée  par  une  porte^  pour  feire  sortir  les  cendres 
et  les  escaitilles  qui  ne  tardent  pas  à  s'y  accumuler  après  un  cer« 
tain  temps  de  service. 

La  cheminée  se  compose  d'un  cylindre  en  Me  (^lg.^^9et  3, 
pi.  9),  qui  surmonte  la  boite  à  Aunée.  On  dispose  généralement 
un  clapet  ou  capuchon  au  moyen  duquel  on  peut  fermer  la  che^ 
minée  pour  détruire  le  tirage  pendant  que  la  machine  est  en  sta- 
tionnement. Souvent  on  a  placé,  soit  à  la  base,  soit  à  la  partie 
supérieure  de  la  cheminée,  le  treillis  métallique  destiné  à  empêcher 
la  projection  des  escarbilles. 

Parmi  les  pièces  accessoires  qui  dépendent  de  la  chaudière,  on 
doit  distinguer  le  tuyau  de  prise  de  vapeur^  qui  conduit  la  vapeur 
aux  cylindres;  le  régulateur^  qui  est  placé  à  l'origine  du  tuyau 
de  prise  de  vapeur  ou  sur  son  parcours  et  qui  sert  à  r^er  Fin-^ 
troduction  de  la  vapeur  dans  les  cylindres  ;  le  cendrier^  botte  en 
têle  placée  au-dessous  du  foyer  pour  retenir  les  escarbilles  qui 
tombent  à  travers  la  grille,  et  souvent  garnie  sur  le  devant  d'une 
porte  à  charnière  ou  d'un  clapet ,  qui  sert  comme  moyen  supplé- 
mentaire pour  régler  le  th'age  ;  les  soupapes  de  sûreté^  que  l'on 
dispose  au  nombre  de  deux,  pour  donner  issue  à  la  vapeur  lors- 
qu'elle est  produite  en  quantité  trop  considérable,  et  qui  sont 
chargées  par  l'intermédiaire  d'un*  levier^  au  moyen  de  ressorts 
ou  balances  dont  la  tension  est  réglée  à  volonté  ;  le  tube  indica- 
teur de  niveau  d'eau  et  les  robinets  d'épreuve  qui  servent  à  véri- 
fier le  niveau  de  l'eau  dans  la  chaudière  ;  le  manomètre j  qui  sert 
à  mesurer  la  tension  de  la  vapeur;  le  sifflet  d^ alarme,  dont 
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donner  des  signaux  ;  le  trou  ff  homme  ^  ouverture  garnie  d'une 
iriaque  en  fonte  à  fermeture  auloclave ,  et  servant  à  la  visite  du 
régulateur  ou  des  parties  intérieures  de  la  chaudi^e;  les  robinetâ 
Téchauff(wr$y  qui  servent  à  renvoyer  dans  le  tender  l'excès  de 
vapeur  formé  pendant  le  stationnement;  les  robinets  de  vidange^ 
plaeés  à  la  partie  inférieure  de  la  botte  à  feu  extérieure  pour  vider 
la  cbaudiëre;  les  tampons  de  lavage,  placés  comme  les  robi* 
nets  de  vidange ,  mais  sur  les  angles  de  la  boite  à  feu  extérieure, 
quelqœfcHs  sous  la  partie  antârieure  du  corps  cylindrique ,  pour 
Fenlèvement  des  dép(A»  sédimentaiies  et  des  incrustations. 

Entre  la  chaudière  et  le  mécanisme ,  on  doit  classer  l'appareil 
éPaUmentatton ,  qui  se  compose  de  deux  pompes  alimentâmes 
6orreqK)ndant  chacune  à  Tun  des  deux  cylindres.  Les  pompes 
alimentaires  se  composent  essentiellement  d'un  corps  de  pompe  en 
fonte  ou  en  bronze,  dans  lequel  se  meut  un  plongeur  cyUndrique 
commandé  par  la  tête  de  la  tige  du  piston  Ifig.  1,  pi.  li,  et  fig.  1, 
iy  3  et  4,  pi.  12)  ou  par  l'un  des  deux  excentriques  (fig.  A  et  8, 
pL  11,  et  fig.  6,  pL  19).  IjO  plongeur  passe  à  travers  un  presse- 
éUmpe  ou  stuffing^x  qui  ferme  hermétiquement  toute  Issue  k 
l'eau«  Au  corps  de  pompe  est  attaché  une  botte  à  clapets,  qui  com* 
prend  un  clapet  d'aspiration  et  un  clapet  de  refoulement  dans  la 
duiudière  ;  l'eau  est  amenée  par  un  tuyau  qui  part  du  tender,  elle 
passe  par  la  soupape  d'aspiration,  en  soulevant  le  clapet  qui  la 
ferme,  elle  remplit  le  corps  de  pompe  à  la  suite  du  plongeur;  elle 
est  ensuite  refoulée  par  celui-ci ,  passe  à  travers  la  soupape  de 
refoulement j  en  soulevant  son  clapet,  et  est  injectée  dans  la  chau» 
dière.  Pour  arrêter  l'alimentation  ou  la  régler  à  volonté,  la  pompe 
fonctionnant  constamment  tai^  que  la  machine  est  en  mouvement, 
on  place  à  l'origine  du  tuyau  d'aspiration ,  dans  le  tender  ou  sur 
un  point  quelconque  de  son  parcours ,  une  soupape  d'introduction 
ou  un  robinet  que  le  mécanicien  peut  manœuvrer  de  sa  place  ;  pour 
empêcher  Teau  de  la  chaudière  de  s'échapper  en  cas  de  rupture 
de  la  pompe ,  on  place  sur  le  tuyau  de  refoulement ,  le  plus  près 
possible  du  point  d'iniedioii  dans  la  chaudière,  une  saupqpe  et  un 
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clapet^  ou  un  robiinet  de  retenue.  Sur  la  boite  à  clapets ,  on  dis- 
pose un  petit  robinet  d'essai  qui  sert  à  vérifier  si  la  pompe  fono- 
tionne  utilement,  ce  que  Ton  reconnaît  à  l'émission  saccadée  d'un 
jet  d*eau  froide  ou  à  la  température  du  réservoir  placé  sur  le 
tender  :  ce  robinet  sert  encore  à  amorcer  les  pompes  en  donnant 
issue  à  l'air  qui  peut  s'être  accumulé  dans  les  diverses  parties  de 
l'appareil.  Les  pompes  alimentaires  sont  attachées  invariablement 
au  châssis  qui  supporte  la  chaudière  et  les  pièces  du  mécanisme, 
ou  à  la  chaudière  elle-même. 

2^  ÂPPAREU.  MOTEUR  OU  MÉCANiSMB.  —  Les  cylludrcs  sont  en 
fonte,  fermés  à  l'avant  (1)  par  on  couverte  ou  plateau  mobile , 
assujetti  au  moyen  de  boulons  pris  dans  la  masse  et  d'écrous, 
fermés  à  l'arrière  par  un  fond  fixe,  et  percé  à  son  centre  d'un  trou 
qui  livre  passage  à  la  tige  du  piston.  Chaque  cylindre  est  percé  de 
deux  lumières  pour  l'introduction  et  l'échappement  alternatifs  de 
la  vapeur  ;  les  orifices  extérieurs  de  ces  lumières  viennent  débou- 
cher dans  une  capacité  fermée  qui  est  la  botte  du  tiroir^  leurs 
orifices  intérieurs  sont  placés  aux  deux  extrémités  du  cylindre. 
Entre  les  deux  lumières  d'admission  est  placée  la  lumière  d'échap- 
pement^ qui  se  trouve,  conune  nous  l'avons  déjà  dit,  constamment 
recouverte  par  le  tiroir  et  qui  communique  avec  le  tuyau  d^échap^ 
pement.  Le  piston  se  compose  essentiellement  de  deux  plateaux 
enfilés  sur  l'extrémité  de  la  tige  et  comprenant  entre  eux  la  garni- 
ture  qui  empêche  la  vapeur  de  passer  dans  le  cylindre  d'un  côté 
à  l'autre  et  qui  assure  par  conséquent  le  jeu  de  la  machine.  Cette 
garniture  se  compose  d'anneaux  en  fonte  ou  en  bronze ,  entiers  ou 
formés  de  plusieurs  fragments,  mais  coupés  au  moins  sur  un  point 
de  leur  circonférence  ;  ces  pièces,  auxquelles  on  donne  le  nom  de 
segmentSy  sont  au  nombre  de  deux  au  moins,  dont  les  joints  se  recou- 
vrent; leur  élasticité  propre' ou  l'action  de  ressorts  intérieurs  les 
maintient  constamment  s^pliqués  contre  les  parois  du  cylindre. 


(1)  Les  expressions  avant ,  arrière ,  antérieur ,  postérieur  ,  se  rapportent 
tot^onrs  an  sens  habituel  de  la  marche  de  la  machine  ;  Pavant  d*ttne  pièce  es 
la  partie  qui  est  da  cOtè  de  Tavant  de  la  machine. 
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lesquelles  sont  alésées  avec  le  plus  grand  soin  (  fig.  3,  4, 5,  ii, 

La  tige  du  piston  traverse  le  fond  du  cylindre  et  passe  à  travers 
un  presse-^toupe  ou  stuffing-box  qui  ferme  toute  issue  à  la  vapeur, 
sans  faire  sensiblement  obstacle  au  mouvement  alternatif  de  la 
tige  du  piston.  La  tête  de  la  tige  du  piston,  que  Ton  nomme  aussi 
crosse  ou  coquille ,  se  compose  d*un  bloc  de  métal  armé  de  deux 
patins  qui  portent  sur  les  glissières  y  pièces  reliées  fortement  au 
cbàssis  et  qui  servent  à  guider  la  tige  du  piston  ;  elle  reçoit  la 
petite  tête  de  la  bielle  motrice,  pièce  en  fer  forgé  qui  transmet  le 
mouvement  rectiligne  alternatif  du  piston  à  la  manivelle  de  Yessieu 
moteur  ;  dans  les  machines  où  les  pompes  alimentaires  sont  com- 
mandées directement  par  le  piston ,  elle  reçoit  également  l'extré^ 
mité  du  plongeur  qu'elle  entraîne  avec  elle. 

La  bielle  motrice  agit  dans  certaines  machines  sur  une  mani- 
velle formée  par  un  coude  de  l'essieu  des  roues  motrices,  dans 
d'autres  machines  sur  un  bouton  de  manivelle  fixé  sur  un  renfle- 
ment du  moyeu  de  chacune  des  roues  motrices.  Le  premier  cas  a 
lieu  pour  les  machines  dont  les  cylindres  sont  compris  à  l'intérieur 
des  roues,  le  second  pour  les  machines  dont  les  cylindres  sont  pla- 
cés extérieurement.  Le  mouvement  du  piston,  ainsi  que  nous  l'a- 
vons déjà  expliqué,  imprime  à  l'essieu  moteur  un  mouvement  de 
rotation  continu  ;  lorsque  Tadhérence  est  suffisante,  l'essieu  étant 
emprisonné  par  ses  extrémités  dans  des  colliers  attachés  au  châssis 
qui  supporte  toute  la  machine,  les  roues,  en  se  développant  sur  le 
rail,  déplacent  leur  essieu,  et  celui-ci  entraine  le  châssis,  la  ma- 
chine qu'il  porte  et  le  convoi  accroché  à  la  machine. 

L'essieu  moteur  porte,  pour  chaque  cylindre,  deux  excentriques^ 
dont  la  fonction  et  la  disposition  a  déjà  été  indiquée  ;  les  colliers 
^excentriques  qui  les  enveloppent  portent  les  barres  d'excentri^ 
ques  qui  transmettent  le  mouvement  de  Tessieu  aux  tiroirs,  en  le 
transformanten  mouvement  alternatif.  Dans  les  anciennes  machmes, 
chaque  barre  d'excentrique  recevait  à  son  extrémité  un  V  ou  pied 
de  biche,  assez  ouvert  pour  embrasser,  dans  toutes  les  positions 
possibles,  le  bouton  placé  à  l'extrémité  inférieure  du  levier  de  dis- 
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tribution  ;  les  deux  barres  d'excentriques  étaient  liées  entre  elles 
par  une  entretoise  articulée,  et  pouvaient  être  abaissées  ou  .relevées 
au  moyen  de  YappareU  de  changement  de  marche^  de  telle  sorte 
que  le  mécanicien  pouvait,  à  volonté  et  à  coup  sûr,  embrayer 
pendant  la  marche  le  levier  de  distribution  avec  Fun  ou  Tautre 
des  excentriques  et  faire  marcher  la  machine  en  avant  ou  en 
arrière  ;  l'une  des  deux  branches  du  pied  de  biche  venait  s'appuyer 
sur  le  bouton  du  levier  de  distribution  et  déplaçait  le  tiroir  jusqu'à  ce 
qu'il  occupât  la  position  correspondant  à  celle  de  l'excentrique  em« 
brayé  ;  le  bouton  était  alors  logé  au  fond  du  Y  qui  entraînait  les 
pièces  de  la  distribution  dans  son  mouvement  alternatif.  Dans  la 
plupart  des  machines  que  l'on  construit  actuellement,  on  réunit  les 
extrémités  des  deux  barres  d'excentriques  par  une  coulisse  disposée 
en  arc  de  cercle,  dans  laquelle  se  trouve  engagée  à  frottement  doux 
la  tête  de  la  tige  du  tiroir  ;  cette  coulisse,  que  le  levier  de  change- 
ment de  marche  fait  monter  ou  descendre,  par  rapport  au  bouton  de 
la  tige  du  tiroir,  sert  à  changer  la  marche,  et  est  en  outre  appliquée 
à  produire  la  détente  variable  ;  elle  porte  le  nom  du  célèbre  ingénieur 
Stephenson,  qui  le  premier  l'a  introduite  dans  la  construction  des 
machines  locomotives. 

Dans  les  anciennes  machines,  le  levier  de  distribution  qui  ramène 
le  mouvement  de  l'excentrique  à  la  hauteur  du  tiroir  superposé  au 
Q'iindre,  commande  une  petite  bielle,  dont  l'extrémité  agit  à  soh 
tour  sur  la  tige  du  tiroir ,  celle-ci  pénétrant,  dans  tous  les  cas  pos^ 
sibles,  dans  la  boite  à  tiroir  au  moyen  d'un  presse-étoupe  ou  stuf^ 
fing  box^  qui  intercepte  le  passage  de  la  vapeur  ;  la  tige  du  tiroir 
se  termine  généralement  par  un  cadre  qui  embrasse  exactement  le 
tiroir  et  lui  communique  le  mouvement  de  va  et  vient  du  système. 

L'appareil  de  changement  de  marche  se  compose  essentiellement 
d'un  kvier  placé  à  la  main  du  mécanicien,  d'une  barre  qui  renvoie 
l'action  des  leviers  vers  la  région  du  mécanisme,  d'un  arbre  de 
changement  de  marche  qui  porte  trois  leviers,  l'un  attaché  à  l'ex* 
trémité  de  la  barre  du  levier  du  mécanicien,  les  deux  autres  reliés 
chacun  par  une  bielle  articulée  à  ses  deux  extrémités,  avec  le  sys* 
tème  des  deux  pieds  de  biche  de  chaque  tiroir,  ou  avec  la  coulisse 
qui  le  remplace. 
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,  Les  différentes  pièces  du  mécanisme  sont  pourvues  de  godet»^ 
de  trousy  de  rainures,  di^o^és  pour  faciliter  le  graissage  ;  ces 
dispositions  sont  combinées  de  telle  sorte  que  l'huile  n'arrive  que 
successivement  sur  les  parties  en  contact  et  soumises  au  frottement, 
de  telle  sorte  qu'il  ne  soit  nécessaire  de  renouveler  l'huiie  ou  de 
graisser  qu'à  des  intervalles  de  temps  assez  éloignés,  correspondant 
à  des  parcours  de  30  à  50  kilomètres.  On  s'est  servi  de  bottes  i 
f  huile  pourvues  d'un  jeu  de  petits  tuyaux  et  de  robinets  qui  distri*- 
buaient  Thnile  goutte  à  goûte  sur  chacune  des  pièces  à  lubréfier; 
cette  disposition  ne  s'est  pas  généralisée,  et  on  se  sert  le  plus  sour 
vent  de  godets  rapportés  sur  les  pièces  ou  venus  de  m&sse,  dans 
Taxe  desquels  un  petit  tube  cylindrique,  formant  réservoir  annu- 
laire, reçoit  une  mèche  de  coton  dont  l'extrémité  plonge  dans  i'buile 
et  qui  fait  siphon.  t 

Nous  avons  eu  l'occasion  de  parler  du  tuyau  d'édiappement  sans 
nous  y  arrêter  spécialement  ;  cet  organe  essentiel  se  rattache  à  la 
fois  au  mouvement  et  à  la  vaporisation,  car  il  sert,  d'une  part,  à  évar 
cner  la  vapeur  qui  a  fonctionné  dans  les  cylindres  ;  de  l'autre,  il  est 
l'élément  principal  du  tirage  et  de  la  production  de  vapeur.  Le  cy<r 
findre  porte  une  tubulure  qui  forme  l'orifice  extérieur  de  la  lumière 
d'échappement;  c'est  sur  cette  tubulure  que  s'attache  la  base  du 
tuyau  d'échappement.  Certains  constructeurs  réunissent,  immédia- 
tement après  la  sortie  des  cylindres,  les  deux  tuyaux  d'échappement 
en  un  seul  tuyau  qui  monte  au  milieu  de  la  boite  à  fumée,  jusqu'à  la 
base  de  la  cheminée  ;  d'antres  préfèrent  laisser  les  deux  échappements 
distincts  jusque  vers  l'origine  de  la  cheminée,  où  ils  se  réunissent 
pour  n'avoir  plus  qu'un  orificecommun.  Maintenanton  rend  presque 
toujours  réchappement  variable,  en  disposant  Torifice  de  manière 
à  faire  varier  à  volonté  sa  section  ;  la  vitesse  d'écoulement  de  la  va- 
peur dans  la  cheminée  étant  d'autant  moins  considérable  que  l'or^- 
Uce  d'échappement  est  plus  grand,  le  tirage  peut  varier  à  volonté 
dans  certaines  limites.  C'est  là  un  des  éléments  les  plus  importants 
de  la  conduite  de  la  machine.  En  élargissant  l'orifice  du  tuyau  d'é- 
chappement, lorsque  la  vaporisation  est  suffisamment  active,  on  di- 
minue la  résistance  à  l'écoul^nent  de  la  vapeur,  par  suite  on  ré- 
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duit  la  contre-pression  et  on  augmente  reflet  utile  de  la  vapeur, 
la  puissance  et  la  vitesse  de  la  machine. 

3<^  Châssis  et  supports.  —  Le  châuis  ou  Mti  de  la  madiine  est 
un  cadre  composé  de  deux  brancards  ou  Umgerans  et  de  deux  tra- 
verses. Les  longerons  sont  en  fer  plat  posé  de  champ  ou  en  bois  ar- 
mé de  tôle  ;  la  chaudière  s'y  trouve  fixée,  sa  boite  à  feu  extérieure 
par  des  boulons  ou  des  rivets,  son  corps  cylindrique  par  des  sujh 
ports  qui  rachètent  Técartement  existant  entre  ces  deux  parties,  la 
boite  à  fumée  et  les  cylindres  par  des  boulons.  La  traverse  d'avant 
et  la  traverse  d'arrière  sont  en  bois,  elles  relient  les  extrémités  des 
longerons  et  complètent  le  cadre,  ea  même  temps  qu'elles  servent 
d'attache,  l'une  au  crochet  de  traction  placé  à  l'avant,  l'autre  à  la 
barre  d'aitelage  et  au;^  chaînes  de  sûreté  qui  relient  le  tender  à  la 
machine.  Le  châssis  porte  une  plate-forme  qui  règne  tout  autour 
de  la  machine,  ou  seulement  à  l'arrière,  à  l'endroit  où  se  tient  le 
mécanicien  pour  manœuvrer  le  régulateur,  le  levier  de  changement 
de  marche,  les  robinets  d'épreuve,  etc.  ;  à  l'arrière,  la  plate-forme 
est  surmontée  d'une  rampe  ou  garde-corps  pour  la  sûreté  du  mé- 
canicien et  du  chauffeur,  et  des  personnes  ^ui  se  placent  acciden* 
tellement  à  leurs  côtés. 

Le  châssis  et  tonte  la  machine  à  laquelle  il  sert  de  base,  est  porté 
par  les  roues  dont  le  nombre  varie,  par  paires  de  quatre  à  huit. 
Les  roues  sont  montées  deux  à  deux  sur  un  essieu  en  fer  forgé  avec 
lequel  elles  sont  solidaires;  l'essieu  porte  extérieurement  si  le 
châssis  est  extérieur,  intérieurement  s'il  est  intérieur,  des  collets 
ou  fusées  parfaitement  tournés  et  cintrés,  sur  lesquels  reposent  des 
coussinets  en  bronze  ou  autre  alliage  équivalent,  enfermés  eux- 
mêmes  dans  une  sorte  de  palier  indépendant  qui  porte  le  nom  de 
botte  à  graisse;  pendant  le  mouvement  Ja  fusée  tourne  sur  le  cous- 
«net  et  est  constamment  lubréfiée  par  Thuile  ou  par  la  graisse  appro- 
visionnée dans  une  cavité  disposée  à  cet  effet  à  la  partie  supérieure 
de  la  boite  à  graisse.  Celle-ci  supporte  le  poids  de  la  partie  corres- 
pondante de  la  machine,  par  l'intermédiaire  d'un  ressort  en  acier 
attaché  au  longeron  ;  elle  est  du  reste  encastrée  entre  des  plaques 
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de  garâe^  appendices  en  tôle»  ûxées  invariablement  au  longeron, 
qui  la  rendent  solidaire  avec  l'ensemble  de  la  machine,  tout  en  per- 
mettant le  mouvement  vertical,  correspondant  au  jeu  des  ressorts 
qui  oscillent  sous  le  poids  de  la  machine  et  sous  Faction  des  chocs 
résultant  des  inégalités  de  la  voie. — Les  fusées  de  Tessieu  moteur 
réagissent,  par  Tintermédiaire  des  boites  à  graisses,  sur  les  plaques 
de  garde,  pour  entraîner  la  machine  ;  celles  des  autres  roues  sont 
au  contraire  entraînées  par  le  châssis  et  roulent  pour  obéir  au  mou- 
vement de  translation  de  la  machine  qu*elles  supportent. 

Une  roue  se  compose  d'un  moyeu  en  fonte,  quelquefois  en  fer 
foi^é,  de  rah  en  fer,  d'une  janie  ou  cercle  intérieur,  quelquefois 
rapporté,  souvent  formé  par  la  réunion,  par  voie  de  soudure,  des 
appendices  fixés  à  Textrémité  des  rais  en  forme  de  T,  et  enfin  d'un 
bandage  ou  cercle  en  fer  garni  d*un  meiitomiet  ou  boudin  dont  la 
saillie  a  pour  objet  d*empécher  la  machine  de  dévier  de  la  direction 
de  la  voie  pendant  la  marche. 

Lorsque  Tadhérence  résultant  du  frottement  dû  au  poids  total  des 
roues  motrices  et  de  la  charge  qu'elles  supportent,  n'est  pas  suffi- 
sante pour  empêcher  les  roues  de  tourner  sur  place  ou  de  path^er^ 
on  accouple,  avec  les  roues  motrices,  les  roues  d'avant  ou  celles 
d'arrière,  et  souvent  même  les  unes  et  les  autres.  Les  ron^s  accou-- 
fiées  doivent  avoir  un  diamètre  exactement  égal  &  celui  des  roues 
motrices  ;  elles  portent  au  moyeu  un  renflement  qui  reçoit  un  bou- 
ton  de  manivelle,  également  distant  du  centre  de  l'essieu  sur  cha- 
que roue  ;  les  boutons  de  manivelle  reçoivent  chacun  la  tète  d'un» 
barre  ou  bielle  ff accouplement.  Lorsque  les  machines  sont  à  cylin- 
dres extérieurs,  les  bielles  d'accouplement  sont  fixées  sur  les  roues 
motrices  au  bouton  qui  reçoit  déjà  la  bielle  motrice,  et  qu'on  al* 
longe  à  cet  elTet. 

La  machine  porte  sur  la  traverse  d'avant  des  tampùM  de  ehoe, 
composés  de  matières  élastiques,  sur  la  traverse  d'arrière  des  tam- 
pons en  bois  qui  maintiennent  Yécartement  du  tender. 

Les  détails  contenus  dans  cette  première  section  donnent  le  nom 
et  la  définition,  et  indiquent  la  fonction  des  différentes  pièces  qui 
entrent  dans  la  construction  d'une  machine  locomotive;  ils  forment 
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en  quelque  sorte  le  programme  des  chapitres  suivants,  dans  les- 
quels nous  indiquerons  la  forme,  les  dimensions,  la  nature,  le  mode 
de  construction  de  chacune  de  ces  pièces,  en  exposant,  d'une  ma- 
nière plus  complète,  les  services  qu'elles  rendent  dans  l'ensemble 
du  mécanisme.  Nous  avons  pris  pour  point  de  départ  plusieurs  ty* 
pes  de  machines  différents  ;  lorsque  les  pièces  présentent  des  diiïé^ 
rences  notables  de  Tun  à  Tautre,  nous  en  donnons  la  description 
et  la  figure  pour  chacun  de  ces  types,  en  discutant  les  avantages 
et  les  inconvénients  de  chaque  système  ;  nous  aurons  soin  du  reste 
de  signaler  toutes  les  dispositions  qui,  en  dehors  de  ces  types,  mé- 
ritent de  fixer  l'attention. 

1*>  Classification  basée  sur  la  nature  du  service.  —  Les 
machines  à  voyageurs^  sont  celles  que  l'on  aiïecte  exclusivement 
âu  transport  des  voyageurs  et  de  tous  les  accessoires  du  service  de 
Ja  grande  vitesse;  elles  marchent  à  une  vitesse  d'au  moins  40  kilo- 
mètres à  l'heure,  et  sur  certains  chemins  elles  atteignent,  dans  les 
circonstances  régulières  du  service,  une  vitesse  de  80  à  100  kilo- 
mètres. Elles  ont  des  roues  motrices  d'un  diamètre  d'autant 
plus  grand  que  le  service  qu'elles  doivent  eflectuer  exige  une  plus 
.grande  célérité  ;  la  course  du  piston  est  restreinte  relativement  au 
.diamètre  des  roues,  de  telle  sorte  que^  pour  un  mouvement  de  trans- 
ilation  très-rapide,  les  oscillations  des  pièces  du  mécanisme  ne 
jsoient  pas  répétées  un  trop  grand  nombre  de  fois  dans  l'unité  de 
temps,  et  n'aient  pas  Heu  avec  une  vitesse  trop  considérable  qui 
jdeviendrait  nuisible  à  leur  conservation.  Dans  ces  machines  les 
roues  motrices  sont  indépendantes  des  autres  roues,  leur  diamètre 
varie  de  l»"  68à2^  10,  et  va  même  quelquefois  au  delà.  Lachargedoit 
varier  avec  la  vitesse  qui  fait  croître  les  résistances  de  toute  nature 
suivant  une  progression  très-rapide.  Si  l'on  augmente  le  diamètre  des 
JTOues  suivant  la  vitesse  de  translation  que  Ton  veut  obtenir,  de  ma- 
nière à  n'augmenter  ni  la  course  du  piston,  ni  la  fréquence  de  ses  os- 
cillations, ni  la  suriàce  de  chaufle  qui  est  en  rapport  intime  avec  ces 
derniers  éléments,  il  est  évident  que,  le  ti*avail  moteur  de  la  vapeur 
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sur  les  piston^  restant  constamment  le  même,  il  faudra,  pour  rester 
dans  les  mêmes  conditions  de  travail  résistant,  diminuer  le  poids 
total  à  remorquer  proportionnellement  à  raccroissement  des  coef^ 
ficients  de  résistance.  La  charge  ordinaire  des  machines  à  voya- 
geurs actuelles,  sur  un  chemin  à  rampes  de  B  "'/'^  par  mètre, 
doit  être  limitée  à  14  ou  15  voitures  de  voyageurs  et  v^agons  de  ser- 
vice à  quatre  roues,  de  dimension  ordinaire,  lorsque  la  vitesse  de 
marche  varie  entre  40  à  BO  kilomètres  à  Theure.  Lorsqu'on  atteint 
des  vitesses  de  80  à  100  kilomètres  à  Theure,  avec  les  machines 
spéciales  que  Ton  construit  à  cet  effet,  le  nombre  des  véhicules 
remorqués  sur  le  même  chemin  doit  être  limité  à  6  ou  7  si  Ton 
veut  obtenir  une  marche  régulière. 

Les  machvM9  à  marchandises  sont  disposées  pour  remorquer  de 
très-fortes  charges  à  petite  vitesse  ;  elles  ont  des  roues  d'un  petit 
diamètre,  variant  de  l""  20  à  1»  BO,  des  cylindres  d^une  longue 
course  ;  les  roues  motrices  sont  accouplées  avec  nne  ou  deux  autres 
paires  de  roues.  —  Ces  machines,  pour  rester  dans  de  bonnes  con- 
ditions, doivent  marcher  à  des  vitesses  comprises  entre  20  et  30 
kilomètres  à  l'heure  ;  elles  ne  doivent  dépasser  la  limite  supérieure 
qu'accidentellement  et  lorsque  les  roues  ont  le  diamètre  maximum 
de  i*"  BO.  Dans  les  conditions  de  tracé  et  de  vitesse  que  nous  ve- 
nons d'indiquer,  ces  machines  remorquent,  suivant  le  poids  total 
des  véhicules,  trente  à  quarante  vragons  de  marchandises  chargés. 

Les  machines  mixtes  sont  devenues  d'un  usage  assez  fréquent 
dans  ces  derniers  temps.  Elles  sont,  comme  dimension  relative  de 
leurs  organes  et  éomme  condition  de  service,  dans  une  situation 
intermédiaire  entre  les  deux  autres  catégories.  Elles  ont  une  paire 
de  roues  accouplées  avec  les  roues  motrices,  des  courses  de  piston 
assez  grandes,  des  roues  motrices  de  l"*  50  à  1"*  60  de  diamètre  ; 
elles  travaillent  à  des  vitesses  de  marche  qui  doivent  rester  com- 
prises entre  35  et  4B  kilomètres,  avec  écart  accidentel  jusqu'à  50 
kilomètres  à  l'heure  ;  elles  remorquent  facilement  sur  un  profil  à 
-rampes  de  B  ">/'"  des  trains  de  20  véhicules,  viragons  de  marchan*- 
dises  et  voitures  de  voyageurs.  Ces  machines  doivent  être  em- 
ployées d'une  manière  h  peu  près  exclusive,  pour  le  service  des 
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voyageurs,  sur  les  chemins  ou  sur  les  sections  de  chemins  de  Ter, 
dont  le  profil  normal  com^rte  des  rampes  d'une  inclinaison  supé- 
rieure à  5  »/«>  par  mètre. 

On  construit  encore,  dans  quelques  cas  spéciaux,  des  machines 
qui  portent  leur  eau  et  leur  coke,  et  qui  par  suite  n'ont  pas  de 
tender  ;  on  les  applique  à  la  composition  et  à  la  décomposition  des 
trains  dans  les  gares  de  marchandises  ;  on  les  appliquerait  avec 
succès  comnic  machines  de  renfort  sur  les  plans  inclinés  à  forte 
pente  ;  dans  ces  deux  cas  elles  doivent  avoir  6  roues  accou|riées, 
d'un  petit  diamètre,  et  une  grande  course  de  piston,  pour  démarrer 
et  traîner  des  charges  considérables  ou  gravir  de  fortes  rampes  ; 
on  les  applique  avec  succès,  en  conservant  les  roues  motrices  in« 
d^endantes,  à  des  services  de  voyageurs  à  petit  parcours,  dans  la 
banlieue  des  grandes  villes,  par  exemple,  toutes  les  fois  que  le  tr^yet 
peut  être  effectué  avec  une  faible  provision  d*eau  et  de  coke  ;  il  y  a 
même  lieu  de  croire  que  dans  beaucoup  de  cas  on  pourra  utilement 
en  généraliser  Tusage.  On  a  construit  en  Angleterre,  pour  le  service 
de  quelques  embranchements,  des  voitures  à  voyageurs  qui  portent 
leur  machine  et  qui  circulent  isolément. 

2°  CUSSIFIGÀTION  BASÉE  SUR  LA  DISPOSITION  DES  CYLINDHES.  — * 

Les  machines  à  qflifidres  intérieurs  ont  leurs  cylindres  compris 
entre  les  deux  roues  d*uu  mémo  essieu,  et  par  conséquent  entre 
les  rails  de  la  voie  ;  Fessieu  des  roues  motrices  est  deux  fois  coudé 
en  forme  de  manivelle.  Les  machines  de  cette  catégorie  ont  natu- 
rellement plus  de  stabilité,  un  mouvement  plus  régulier  et  plus 
tranquille  que  celles  de  la  catégorie  suivante. 

Les  machines  à  cylindres  extérieurs  ont  leurs  cylindres  placés 
en  dehors  du  bâti  et  en  surplomb  à  Textérieur  de  la  voie.  Elles 
sont  avantageuses  par  la  simplicité  de  leur  construction  et  par 
la  suppression  de  Tessieu  coudé,  mais  elles  sont  assujetties  à  cer- 
taines conditions  d'instabilité  que  nous  examinerons  plus  loin.  Si 
la  stabilité  ne  pouvait  pas  être  obtenue  par  rappiication  d'un  cor- 
rectif simple  et  eflScace,  elles  auraient  à  ce  point  de  vue  une  infé^ 
riorité  marquée  à  l'égard  des  machines  à  cylindres  intérieurs.  Dans 
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rétdt  actuel  des  choses,  les  avantages  et  les  ioconvénienls  de  na** 
ture  diverse  se  balancent  sensiblement  dans  c^  deux  systèmes  de 
machines. 

Ou  a  construit  exceptionnellement  des  machines  ayant  plus  de 
deux  cylindres  ;  Stepbenson  a  imaginé  et  réalisé  la  construction 
d'une  machine  à  trois  cylindres  dont  un  intérieur  et  deux  exté- 
rieurs, ces  deux  derniers  ayant  leurs  manivelles  parallèles  et  tour- 
nées dans  un  même  sens  perpendiculaire  à  la  manivelle  du  premier , 
celui-ci  étant  équivalent,  pour  le  travail  développé  sur  le  piston,  à  la 
somme  des  deux  autres. 

M.  Verpilleux,  de  Rive-de-Gier,  a  construit,  pour  le  service  spécial 
de  la  remonte  des  wagons  à  houille  sur  le  chemin  de  fer  de  Saint- 
Etienne  à  Lyon,  des  machines  à  quatre  cylindres,  portant  deux 
cylindres  supplémentaires  sur  le  tender,  pour  utiliser,  au  point  de 
vue  de  l'adhérence,  le  poids  de  ce  véhicule. 

On  peut  encore  distinguer  les  machines,  en  machines  à  cylindres 
horizontaux  et  à  cylindres  inclinéSj  suivant  la  position  que  les 
convenances  de  la  construction  conduisent  à  donner  à  ces  organes. 

3**  Clas^pication  basée  sur  le  nombre  des  roues. — Les  pre- 
mières machines  n'avaient  que  quatre  roues  comprises  entre  la 
boite  à  feu  et  la  boite  à  fumée.  Â  la  suite  de  plusieurs  accidents  et 
notamment  de  l'accident  du  8  mai  1S42  (rive  gauche),  on  s'est  ef- 
frayé des  dangers  que  présentaient  les  machines  à  quatre  roues^ 
et  l'usage  des  machines  à  six  roues,  que  plusieurs  constructeurs 
avaient  déjà  adoptées,  dans  le  but  de  pouvoir  proportionner  les  di- 
mensions de  l'appareil  à  la  puissance  de  plus  en  plus  grande  qu'il 
fallait  obtenir,  est  devenu  général.  Cette  disposition  a  permis  d'aug- 
menter le  poids  des  machmes,  sans  augmenter  la  fatigue  des  rails. 
Maintenant  que  le  poids  des  rails  a  été  augmenté  et  que  la  fabri- 
cation des  essieux  a  été  perfectionnée,  en  même  temps  que  l'ex- 
périence a  conduit  les  constnicteurs  à  leur  donner  des  dimensions 
plus  fortes,  on  reviendra  peut-être  dans  quelques  cas  à  l'usage  des 
machines  à  quatre  roues;  sur  plusieurs  chemins,  du  reste,  les 
machines  n'ont  une  troisième  paire  de  roues  que  pour  la  forme. 


toute  la  cbarge  étant  exclusivement  portée  sur  les  roues  motrices 
et  sur  les  roues  d'avant. 

En  Amérique,  Tavant  des  machines  est  supporté  par  un  train  de 
quatre  roues  de  petit  diamètre,  mobile  autour  d'une  cheville  ou- 
vrière pour  faciliter  le  passage  dans  les  courbes  de  petit  rayon  ; 
lorsqu'elles  sont  destinées  au  transport  des  marchandises,  on  leur 
applique  une  seconde  paire  de  roues  motrices  que  Ton  accouple  avec 
celles  qui  reçoivent Taction  du  piston.  Ces  machines  deviennent  des 
machines  à  huit  roues.  Dans  quelques  circonstances  exception-* 
nelles,  on  a  ajouté  une  quatrième  paire  de  roues  aux  machines  or- 
dinaires à  six  roues,  en  maintenant  le  parallélisme  des  essieux. 

CHAPITRE  IL 

Appareil  de  ¥apori8atlos. 


On  a  vu  dans  l'introduction  qu'en  i8S9,  à  Tépoque  du  con- 
cours ouvert  sur  le  chemin  de  fer  de  Liverpool  à  Manchester,  les 
conditions  de  vaporisation  avaient  été  améliorées  d'une  manière 
fondamentale  par  l'emploi  des  tubes  de  petit  diamètre ,  et  par  l'in* 
jection  de  la  vapeur  dans  la  cheminée.  Les  efTorts  des  construc- 
teurs ont  eu  pour  but  unique ,  depuis  cette  époque,  d'obtenir  de 
ces  dispositions  le  maximum  d'effet  utile.  En  1833^  R.  Stephenson 
portait  déjà  le  nombre  des  tubes  k  82 ,  en  réduisant  leur  diamètre 
À  0'"  038;  plus  tard  il  faisait  reposer  la  machine  sur  6  roues ,  dont 
deux  étaient  placées  en  arrière  du  foyer  ;  en  augmentant  le  nombre 
4es  points  d'appui,  il  augmentait  les  dimensions  de  la  chaudière,  y 
plaçait  111  tubes  et  portait  la  surface  de  chauffe  totale  de  22  ""^i  1/2 
à  52  »^. 

Sharp  et  Roberts  suivent  R.  Stephenson  et  deviennent  prompte- 
ment  ses  émules  ;  ils  adoptent  également  un  type  spécial  de  m»- 
ehioes  à  6  roues  «  portent  le  nombre  de  tubes  k  168  et  obtiemeiH 
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me  surface  de  cbauSé  totale  de  58  »q.  Les  nécessités  toujours 
croissantes  du  trafic  qui  réclame  une  augmentation  de  vitesse  et 
de  puissance ,  la  lutte  qui  s'engage  entre  la  large  voie  et  la  petite 
voie  y  entre  Brune!  et  Stepliensoo ,  conduit  ce  dernier,  en  1842,  à 
faire  un  nouveau  pas  dans  la  voie  d'accroissement  des  surfaces  de 
chauffe;  tout  en  maintenant  le  même  écartement  pour  les  essieux 
extrêmes,  ce  que  rend  nécessaire  la  dimension  des  plaques  tour- 
nantes, il  reporte  le  foyer  au  delà  du  troisième  essieu  et  augmenta 
d'une  quantité  correspondante  la  longueur  de  la  chaudière  ;  les  tubes 
atteignent  ime  longueur  totale  de  3<"9  80,  et  la  surface  de  cbauife 
devient  égale  à  66'°i  ;  ce  dernier  élément  arrive  successivement  à 
la  limite  de  l(fi^  et  même  95°"^  lorsque  la  dimension  des  plaques 
tournantes  le  permet. 

Sharp  et  Roberts ,  qui  persistent  toujours  dans  le  même  type , 
augmentent  la  surface  de  chauffe  en  s'attachant  surtout  à  augmen* 
ter  le  diamètre  de  la  chaudière  et  le  nombre  des  tubes  ;  ils  attei- 
gnent, pour  les  plus  grands  écartements  d'essieux  extrêmes  que 
comportent  les  plaques  tournantes ,  la  limite  de  96°''i. 

En  1846,  un  pas  nouveau  dans  l'augmentation  des  surfaces  de 
chauffe  est  fait  par  M.  Crampton,  qui  porte  l'écartement  des  essieux 
extrêmes  à  4"»  86,  en  plaçant  l'essieu  extrême  en  arrière  du  foyer; 
il  augmente  dans  une  proportion  considérable  la  surface  de  chauffe 
directe  dans  le  foyer,  qui  est  la  plus  utile  ,  en  même  temps  qu'il 
porte  le  nombre  des  tubes  à  178,  et  arrive  ainsi  à  obtenir  une  sur- 
face de  chauffe  totale  de  102"^.  On  a  cherché  également  à  aug- 
menter la  surface  de  chauffe  du  foyer  en  y  plaçant  un  bouilleur 
qui  est  enveloppé  par  le  combustible  ;  mais  cette  disposition  exige 
déjà  des  foyers  très-grands  par  eux-mêmes. 

Les  constructeurs  et  les  ingénieurs  préposés  à  l'entretien  du 
matériel  des  chemins  de  fer  se  sont  également  préoccupés  des 
moyens  d'améliorer  les  conditions  du  tirage ,  en  cherchant  en 
même  temps  à  décharger,  autant  que  possible ,  les  pistons  de  là 
contrepression  de  la  vapeur  ;  on  s'est  attaché  à  rendre  aussi  direct 
que  possible  le  trajet  à  effectuer  par  la  vapeur,  depuis  la  lumière 
jusqu^à  rorifice  d'échappement  ;  mais  le  seul  progrès  essentiel  qui 


ait  été  accompli  dans  cette  direction  est  l'adoption  de  Y  échappe^ 
ment  variable,  La  première  idée  de  ce  perfectionnement  doit  être 
attribuée  à  M.  de  Pambour,  qui  la  fit  appliquer  en  1836  sur  le 
chemin  de  fer  de  Liverpool  à  Manchester,  dans  le  but  de  mesurer 
rinfluence  du  tuyau  d'échappement  sur  la  résistance  de  la  vapeur 
derrière  le  piston,  et  qui  en  conseilla  remploi  dans  le  service  régu- 
lier des  machines.  Cette  disposition  ne  fut  appliquée  que  vers  Tan- 
née 4842 ,  sur  le  chemin  de  fer  d*Âlsace,  où  elle  fut  perfectionnée, 
et  d*où  son  usage  s'est  répandu  promptement  sur  la  plupart  des 
autres  chemins  de  fer  français  ;  elle  a  été  importée  en  Allemagne 
par  des  machines  de  construction  française ,  mais  il  ne  semble 
pas  qu'elle  se  soit  propagée  en  Angleterre  où  la  bonne  qualité  du 
combustible  la  rend  moins  utile. 

Les  pompes  alimentaires  n'ont  reçu  que  des  perfectionnements 
de  détail  ;  vers  1843,  Stephenson  Imagina  de  les  mettre  en  mouve- 
ment au  moyen  de  l'excentrique  de  la  marche  en  arrière  ;  mais 
cette  disposition  n'a  pas  prévalu  d'une  manière  générale  ;  beaucoup 
de  constructeurs  continuent  à  prendre  le  mouvement  sur  la  tête 
de  la  tige  du  piston.  Dans  les  machines  de  Crampton ,  la  tige  de 
la  pompe  alimentaire  n'est  autre  chose  que  le  prolongement  de 
la  tige  du  piston. 

s  i".  —  Foyer. 

1°  Boite  a  fku.  —  La  partie  du  foyer  qui  reçoit  le  combustible 
et  à  laquelle  nous  aflecterons  spécialement  le  nom  de  hoUe  à  feu^ 
a  la  forme  d'une  caisse  pnrallélipipédique  renversée,  ou  présen- 
tant son  ouverture  par  le  bas  ;  elle  est  construite  le  plus  générale* 
ment  en  cuivre  rouge  de  première  qualité  ;  quelques  constructeurs 
ont  employé  le  fer,  mais  ce  métal  s'altère  trop  facilement  au  con- 
tact d'une  masse  de  combustible  brûlant  à  une  température  très- 
élevée,  et  surtout  par  l'action  de  l'eau  dont  les  suintements  déter- 
minent une  prompte  oxidation.  Le  cuivre  rouge,  au  contraire,  ne 
s'use  que  lentement  et  saus  perdre  sa  ductilité  et  sa  ténacité  ;  il 
est,  en  un  mot,  d'un  emploi  plus  sûr  et  peut-être  moins  coûteux 
au  point  de  vue  des  réparations ,  si  l'on  tient  compte  de  la  valeur 
intrinsèque  des  vieilles  matières. 
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Quelques  constructeurs  ont  employé  la  forme  demi-cylindrique 
pour  les  foyers ,  mais  leur  système  n*a  pas  prévalu  et  il  est  surtout 
tnappUcable  depuis  que  l'expérience  a  démontré  la  nécessité  d*ob^ 
tenir  des  surfaces  de  chauffe  très-considérables. 

La  figure  1,  pi.  8,  représente  la  boite  à  feu  des  machines  du 
chemin  de  fer  du  Nord,  établies  en  1846  d*après  les  plans  de  Ste- 
pbenson.  Une  seule  feuille  de  cuivre  de  0»  010  à  0»  012  d'épais- 
seur forme  le  ciel  ou  plafond  et  les  parais  latéi^ales  ;  deux  autres 
feuilles ,  de  même  épaisseur,  dont  les  rebords  sont  plies  en  forme 
de  cornière,  forment  Tune  la  paroi  antérieure  ou  la  plaque  tubu- 
laire  qui  reçoit  les  tubes,  Vautre  la  paroi  postérieure  dans  laquelle 
est  percée  la  porte  du  foyer.  Ces  trois  plaques  doivent  être  assem- 
blées entre  elles  au  moyen  de  rivets  en  cuivre  ou  en  fer. 

La  plaque  tubulaire  est  renflée  à  l'endroit  où  elle  reçoit  les  tubes 
et  son  épaisseur  atteint  0^  0â5  ;  cette  disposition  est  nécessaire 
pour  donner  à  l'assemblage  des  tubes ,  qui  est  fait  par  pression  et 
frottement,  une  base  suflisante. 

Les  parois  verticales  de  la  boîte  à  feu  sont  percées  de  trous 
taraudés,  distribués  symétriquement  sur  toute  leur  surface,  la 
partie  qui  reçoit  les  tubes  exceptée  ;  ces  trous  reçoivent  l'extrémité 
des  entretoises  destinées  à  relier  les  parois  du  foyer  avec  l'enve- 
loppe extérieure.  Ces  entretoises  sont  filetées  sur  toute  leur  lon- 
gueur et  par  conséquent  assemblées  h  \is  avec  la  boite  à  feu  et 
avec  son  enveloppe  extérieure,  qui  reçoit,  par  analogie  de  position, 
le  nom  de  boîte  à  feu  extérieure;  elles  sont,  en  outre,  rivées  à 
l'intérieur  et  à  l'extérieur  pour  compléter  la  résistance  à  la  pression 
de  la  vapeur.  Elles  doivent  ^tre  en  cuivre  rouge  ;  lorsqu'elles  sont 
en  fer,  elles  peuvent  se  détruire  avec  une  grande  rapidité ,  sans 
qu'il  soit  possible  de  s'en  assurer  autrement  qu'en  démontant  le 
foyer.  Le  matage  des  entretoises  doit  se  faire  avec  un  grand  soin 
pour  ne  pas  ébranler  celles  qui  sont  déjà  placées,  pour  ne  pas 
altérer  les  filets  et  ne  pas  produire  un  écrouissage  qui  pourrait 
faire  sauter  les  têtes  sous  l'effort  d'une  pression  élevée. 

Le  plafond  est  soutenu  par  de  Fortes  armatures  en  fer  forgé , 
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disposées  dans  le  sens  de  la  longueur  de  ta  machine  y  qui  viennent 
s'appuyer  sur  la  tranche  des  parois  verticales  ;  de  forts  boulons  en 
cuivre  y  vissés  comme  les  entretoises  dans  la  feuille  de  cuivre  qu'ils 
traversent ,  rattachent  le  ciel  du  foyer  à  ces  armatures ,  qui  sup* 
portent ,  en  définitive ,  TefTort  dû  à  la  pression  de  la  vapeur.  — 
Dans  les  anciennes  machines,  qui  n'étaient  pas  destinées,  du  reste, 
à  fonctionner  à  des  pressions  considérables,  on  a  souvent  négligé 
de  donner  aux  armatures  une  longueur  suffisante  et  il  en  est  résulté 
des  explosions.— Les  armatures  sont  disposées  de  manière  à  laisser 
circuler  Teau  entre  leur  surface  inférieure  et  le  ciel  de  la  boite  à 
feu  ;  les  trous  qui  laissent  passer  les  boulons  dans  le  corps  de 
Tarmature,  correspondent  à  des  renflements  calculés  de  manière  à 
donner  au  métal  une  épaisseur  constante,  et  à  ne  pas  raflaiblir 
dans  les  points  mêmes  où  Teffort  dû  à  la  pression  s'exerce.—  Les 
armatures  doivent  affecter  la  figure  d'un  solide  qui  repose  sur  deux 
appuis  et  qui  doit  présenter,  en  tous  ses  points,  une  égale  résis- 
tance à  la  rupture,  car  les  boulons  qui  viennent  s'y  rattacher  doi-* 
vent  supporter  chacun  une  part  égale  de  la  pression  totale  exercée 
sur  le  ciel  de  la  botte  à  feu. 

Les  armatures  étant  espacées,  d'axe  en  axe,  deO°  10,  et  leurs 
boulons  étant  à  la  même  distance  entre  eux,  chaque  boulon  doit, 
pour  une  tension  de  7»***  ou  une  pression  effective  de  6***»,  sup- 
porter un  eflbrt  de  6^^^^  et  chaque  armature  un  effort  total  de 
6,200^».  On  peut  déterminer,  par  le  calcul,  la  dimension  qu'il 
convient  de  donner  aux  armatures  et  aux  boulons  ;  mais  il  convient, 
dans  la  pratique,  de  se  maintenir  beaucoup  au-dessus  des  limites 
indiquée»  par  le  calcul,  surtout  pour  des  pièces  de  forge  assez  dif- 
ficiles à  travailler  qui  peuvent  présenter  des  défauts  de  soudure  ou 
de  résistance.  Comme  exemple,  nous  citerons  les  armatures  de  la 
boîte  à  feu  du  chemin  de  fer  du  Nord  qui  ont,  au  sommet,  0°»  105 
de  hauteur  et  0™  034  d'épaisseur. 

A  la  porte  du  foyer,  la  jonction  entre  la  paroi  de  la  boite  à  feu 
et  l'enveloppe  extérieure  s'opère  au  moyen  d'un  anneau  en  fonte, 
fixé  au  moyen  d'entretoises  en  fer  fortement  rivées  à  l'intérieur 
et  à  l'extérieur.  A  la  partie  inférieure ,  un  cadre  en  bronze ,  en 
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fer  forgé  ou  en  tôle  emboutie ,  complète  la  fermeture  de  Tespace 
réservé  à  Fe^iu  et  à  la  vapeur. 

Les  dispositions  de  détail  varient  quelquefois  d'un  constructeur 
à  l'autre,  mais  les  différences  ne  sont  jamais  essentielles,  ainsi 
qu'on  pourra  en  juger  par  l'examen  des  figures  ci-jointes  : 

'  Machines  du  ehemn  de  fer  de  Paris  à  Rouen  et  d'Orléans 
à  Bordeaux,  constructeur  Buddicom  ;  fig.  i,  pi.  56,  coupe  longi- 
tudinale ;  fig.  1,  pi.  7,  et  fig.  2,  pi.  56,  coupe  transversale. 

Machines  de  Cramptoii^  constructeur  Cail,  fig,  i ,  pi.  8,  coupe 
transversale;  fig.  2,  pi.  8,  coupe  longitudinale. 

Machines  mixtes  à  cylindres  intérieurs  du  chemin  de  fei*  de 
Lyon,  constructeur  E.  Gouin,  fig.  2  et  3,  pi.  5,  coupe  transver- 
sale et  longitudinale  du  foyer  ;  fig.  i,  pi.  64,  coupe  longitudinale. 

Machines  à  marchandises  du  chemin  de  fer  d'Orléans,  con- 
structeur C.  Polonceau  ;  fig.  2,  pi.  7,  coupe  transversale ,  fig.  3, 
pi.  7,  coupe  longitudinale. 

On  remarquera  que  dans  les  machmes  mixtes  du  cbemin  de  fer 
de  Lyon,  construites  par  M.  £.  Gouin,  sur  les  modèles  de  Sharp 
frères,  on  a  complété  la  consolidation  du  ciel  de  la  boite  à  feu , 
au  moyen  de  tirants  qui  réunissent  deux  des  armatures  à  la  partie 
supérieure  de  la  chaudière  ;  on  peut  remarquer  également  qujB 
quelques  constructeurs  ont  substitué,  aux  armatures  en  fer  forgé 
d'une  seule  pièce,  des  moises  en  tôle  formées  de  deux  feuilles  pla- 
cées de  champ  et  assemblées  au  moyen  de  rivets  enveloppés  d'an- 
neaux destinés  à  empêcher  le  rapprochement.  Les  armatures  des 
machines  Crampton,  dont  la  longueur  est  de  1°^  35,  sont  formées 
de  deux  feuilles  de  0""  010  d'épaisseur  sur  0°^  180  de  hauteur  au 
sommet. 

Les  entretoises  qui  rattachent  la  boite  à  feu  à  son  enveloppe  sont 
généralement  en  cuivre  et  rivées  ;  certains  constructeurs,  pour 
rendre  plus  facile  le  démontage  et  la  réparation  de  la  boite  à  feu, 
ont  ajusté,  sur  les  extrémités  des  entretoises,  des  écrous  qui  rem- 
placent la  rivure. 

Les  différences  les  plus  saillantes  dans  la  construction  du  foyer, 
se  remarquent  dans  la  disposition  de  la  pièce  qui  raccorde  le 
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bord  inférieur  de  la  boite  à  feu  avec  Tenveioppe.  On  a  d*abord 
réuni  directement  les  deux  surfaces  en  étirant  sous  Faction  du 
marteau  les  feuilles  de  cuivre  qui  composent  la  botte  à  feu,  et  en 
rivant  leur  bord  sur  celui  de  Tenveloppe  extérieure  ;  mais  cette 
disposition  a  Tinconvénient  de  rendre  le  nettoyage  plus  difficile  et 
de  réduire  la  profondeur  du  foyer.  On  s'est  également  servi  de 
deux  cornières  en  fer  rivées  ensemble  de  manière  à  former  une 
double  cornière  en  forme  de  Z.  On  a  fait  fréquemment  usage  de 
cornières  en  bronze  ou  en  cuivre  coulées  d'une  seule  pièce,  qui, 
bien  que  coûteuses  de  matière,  sont  avantageuses  pour  la  pose  et 
la  conservation  ;  mais  elles  se  brisent  facilement  dans  les  angles  ; 
dles  ont  la  forme  d'un  Z,  comme  dans  les  machines  du  Nord  et  de 
Lyon,  fig.  1, 2  et  3,  pi.  6,  ou  d'une  gouttière  rectangulaire,  comme 
dans  les  machines  de  Buddicom,  fig.  1,  pi.  7.  Maintenant  on  fait 
usage  d'un  cadre  en  fer  forgé,  fig.  2  et  3,  pi.  7,  analogue  à  celui 
qui  forme  le  joint  à  la  porte  du  foyer  ;  on  le  fixe  entre  les  deux 
parois  au  moyen  de  deux  lignes  de  rivets  étagées  en  diagonales. 
Nous  signalerons  enfin  une  dernière  disposition,  d'application 
récente,  et  qui  paraît  destinée  à  remplacer  les  autres ,  elle  con- 
siste à  remplacer  la  double  cornière  en  fer  ou  le  cadre  en  bronze, 
par  une  tôle  emboutie. 

Nous  ajouterons  que,  pour  arriver  à  donner  à  la  surface  de 
chauffe  la  plus  grande  dimension  possible,  soit  en  augmentant  le 
développement  des  surfaces  en  rapport  direct  avec  le  combustible, 
soit  en  augmentant  le  nombre  des  tubes,  on  a  été  souvent  conduit 
à  évaser  la  partie  supérieure  de  la  boite  à  feu,  autant  que  le  per- 
mettait la  largeur  de  l'enveloppe  extérieure,  fig.  2,  pi.  8.  Quelques 
constructeurs  ont  disposé,  soit  en  travers  de  la  boite  à  feu,  soit 
dans  le  sens  longitudinal,  un  bouilleur  en  forme  de  tuyau  aplati, 
de  0*°  10  de  largeur  sur  0^  40  de  hauteur  moyenne,  montant  jus- 
qu'à la  hauteur  de  la  porte.  La  partie  du  foyer  qui  reçoit  le  com- 
bustible se  trouve  donc  partagée  en  deux  parties,  séparées  par  une 
cloison  pleine  d'eau.  On  obtient  ainsi  environ  1"^  de  surface  de 
chaufle  directe,  mais  la  conduite  du  feu  devient  plus  difficile,  les 
parois  du  bouilleur  et  celles  de  la  boite  à  feu  elle-même,  aux  points 


-  97  — 

de  raccordement  se  suréchaufTent  et,  en  somme,  éprouvent  des  dé- 
gradations qui  rendent  Fentretien  difficile.  L'utilité  de  ces  bouil- 
leurs serait  incontestable,  si  leur  construction  pouvait  être  mise  à 
l'abri  des  inconvénients  qui  viennent  d'être  signalés. 

2o  Grille.  —  La  grille  est  destinée  à  soutenir  le  combustible» 
tout  en  ménageant  l'accès  à  l'air  nécessaire  à  la  combustion.  Elle 
se  compose  de  barreaux  et  d'un  cadre  ou  support.  La  surface  de 
la  grille,  qui  répond  à  la  section  horizontale  de  la  boite  à  feu,  le 
rapport  existant  entre  le  plein  et  le  vidCy  qui  dépend  du  nombre  et 
de  l'épaisseur  des  barreaux,  sont  des  éléments  d'une  grande  im- 
portance dans  la  construction  d'une  machine.— Il  faut,  en  général, 
donner  au  passage  de  l'air  la  plus  grande  section  possible,  autant 
que  le  comporte  la  résistance  des  barreaux  ;  comme  il  faut,  en 
général,  que  l'écartement  des  barreaux  soit  faible  pour  que  le  coke 
ne  passe  pas  à  travers  la  grille.  On  y  arrive  en  multipliant  le  nom- 
bre de  barreaux  et  en  ne  leur  donnant  qu'une  faible  épaisseur.  — 
L'écartement  ne  doit  guère  dépasser  la  limite  de  0»  020  à  0»02S  ; 
cependant  il  faut  augmenter  cet  écartement,  lorsque  le  coke  est 
impur  et  produit  du  mâchefer,  pour  que  le  passage  de  l'air  ne  s'ob- 
strue pas  et  pour  qu'il  soit  possible  de  piquer  le  feu  et  de  net- 
toyer la  grille. 

Les  barreaux  sont  en  fer  forgé  ou  en  fer  laminé  ;  dans  le  premier 
cas,  ils  sont  renflés  vers  le  milieu ,  à  leur  partie  inférieure  {fig.  1, 
pL  5),  dans  le  second  cas  {fig,  1,  2, 3,  pL  6),  ils  sont  rectilignes; 
les  extrémités  sont  façonnées  en  forme  de  T  pour  s'appliquer  sur  le 
cadre  qui  les  supporte  et  pour  maintenir  l'écartement.  Les  barreaux 
en  fer  laminé  sont  chanfrinés  aux  deux  bouts,  pour  faciliter  la  mise 
en  place  ;  pour  le  même  motif,  et  à  cause  de  la  dilatation,  les  uns  et 
les  autres  ont  une  longueur  d'environ  O*"  01  inférieure  à  celle  du 
foyer  ;  on  a  même  soin  d'abattre,  à  chaque  bout,  l'angle  supérieur, 
pour  que  la  dilatation  ne  les  fasse  pas  courber,  lorsque  les  extré- 
mités sont  calées  par  des  cendres  tassées  ou  du  mâchefer  ;  ces 
obstacles,  ne  formant  plus  qu'un  coin  obtus,  se  déplacent  lorsque 
le  barreau  s'allonge.  Les  barreaux  en  fer  forgé  sont  fabriqués  dans 
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des  étampes,  au  marteau  à  main  ;  ils  sont  préférables  pour  la  con- 
servation au  feu,  mais  ils  sont  trop  coûteux  et  on  leur  préfère 
généralement  les  barreaux  en  fer  laminé  ;  ceux-ci  viennent  de 
la  forge  coupés  à  la  longueur  exacte,  et  les  extrémités  sont  façon- 
nées par  refoulement  ou  par  l'application  de  deux  petites  mises.— 
Les  barreaux  ont  liabituellement  0""  100  de  hauteur  au  milieu, 
0^  020  à  0^  025  de  largeur  à  la  partie  supérieure,  et  0«  010  k 
0»  015  à  la  partie  inférieure  que  Ton  amincit  pour  faciliter  le 
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passage  deTair. 

Les  barreaux  sont  habituellement  portés  par  un  cadre  en  fer 
carré  de  O'''  04  de  côté ,  supporté  lui-même  par  huit  consoles  ou 
pattes  eâ  fer  forgé,  vissées  et  boulonnées  sur  la  pièce,  qui  établit  la 
jonction  entre  les  boites  à  feu  intérieure  et  extérieure  {fig.  1,  2  er 
3,  pi.  6)  ;  il  porte  des  goujons,  qui  entrent  dans  des  trous  corres- 
pondants ménagés  sur  les  consoles.  11  est  nécessaire  que  les  côtés 
du  cadre  qui  portent  l'extrémité  des  barreaux  soient  en  contre-bas 
des  deux  autres  côtés,  de  toute  l'épaisseur  des  oreilles,  afin  que  la 
grille  forme  une  table  bien  plane.  On  peut,  avec  avantage,  suppri- 
mer les  côtés  latéraux  du  cadre,  en  disposant  les  barreaux  jus- 
qu'au contact  des  parois  du  foyer.  La  surface  de  la  grille  doit  être 
placée  à  0°"  03  ou  0°"  04  en  contre-baut  du  fond  de  la  chaudière, 
afin  que  les  dépôts  d'incrustations  qui  s'acciunulent  et  se  solidifient 
dans  cette  partie,  pendant  le  temps  que  la  machine  reste  en  service, 
ne  s*élèvent  pas  plus  haut  que  le  point  où  le  combustible  incande^ 
cent  est  en  contact  avec  les  parois. 

Les  barfeaux  doivent  toujours  être  placés  dans  le  sens  de  la 
longueur  de  la  machine,  pour  que  le  mécanicien  puisse,  en  cas 
d'accident,  les  arracher  et  jeter  bas  le  feu,  en  passant  un  rinaard 
par  la  porte,  et  pour  que  le  chauffeur  puisse  nettoyer  ou  piquer  le 
feu  par-dessous. 

Autrefois,  on  se  servait  de  grilles  à  bascule,  afin  de  pouvoir  jeter 
le  feu  rapidement  ;  le  cadre  était  en  fonte,  mobile  autour  d'un  de 
ses  côtés  et  soutenu,  de  l'autre  côté,  par  des  crochets  reliés  à  une 
tige  que  le  mécanicien  pouvait  manoduvrer  de  sa  plate-forme.  Ge 
système,  depuis  longtemps  abandonné,  vient  d'être  appliqué  de 


Mttfeni  pour  les  nachineâ  à  très-grand  fejer,  dtns  Ms^lielles  il 
ett  néeessaire  de  mettre  des  barreaux  ai  deux  lonfiieiirs,  p^ur  les 
rendre  eipd^les  de  aupimier  le  poids  du  combusiyile;  on  l'a  esh 
ployé  sealemiint  pour  la  partM  poMrieure  de  là  |tiile  que  le  mè* 
eanidcn  m  peut  paa  atteiodrA  avec  ta  lanoe  il  jeter  le  feu* 

a^  ToBse.  Les  tiAea  de  ftunéeou  à  air  ebaud  seal  gédéraleafieat 
en  kâloB  ;  «  en  a  Mnriqué  en  fër  et  trèsvnuremebt  ek  euivre  rduge. 
Bb  priMipei  le  diamètre  des  tubes  doit  être  aussi  petit  que  pos^ 
sible,  peuf  que  bi  surfaee  de  duniflé  ipi'ils  produisent  ait  le  plus 
grand  dévri^ppement  possible,  leur  nombre  tariant  iaveirseiBent  à 
leur  diamètre  ;  maia^  dans  la  pratique»  des  tubes  trop  étroits  gêne- 
raient le  tir^[e,  et  semient  fiicilement  obstrués  par  les  petits  frag- 
ments de  coke,  par  la  cendre  et  par  le  mâcbefer  que  la  rapidité  du 
cMirant  de  gai  chauds  entraîne.  Leur  diamètre  extérieur  Tarie  de 
9-043  à  0»OSO,  etrépaisseur  de  leur  paroi  deO"  002  èO>*OOÎB. 
Les  tubes  sont  asses  promptement  usés  par  l'action  du  feu,  sur- 
tout lorsqu'ils  se  chargent  d'incrustation  à  l'intérieur  de  la  chau-* 
dière  par  le  frottement  des  fragments  de  coke,  et  par  les  tiraille- 
ments auxquels  ils  sont  soumis  par  les  alternatives  de  dilatatimt 
9i  de  oontraotion  ;  lorsqu'on  les  remplace,  on  trouve  queiquefois 
leur  poids  total  réduit  de  plus  de  moitié,  ce  qui  permet  d'apprécier 
quelle  diminution  subit  leur  épaisseur. 

Les  tubes  sont  fixés  dans  la  botte  à  feu  et  dans  la  boite  i 
fumée,  au  m^en  de  bagues  ou  de  MrokB  en  acier,  cylindriques  à 
l'intérieur,  légèrement  coniques  à  Textérieur,  et  légèrement  amin- 
cies au  bout  qui  pénètre  dans  le  tube  ;  leur  épaisseur  ne  doit  pas 
excéder  O*"  002.  Lee  tubes  sont  cylindriques  et  sont  enfilés  dans 
les  deux  trous  correspondants  des  plaques  tuèutaires,  par  la  porta 
de  la  boite  à  fumée  ;  lorsqu'ils  s<mt  tous  placés,  on  procède  è  la 
pose  des  viroles,  d'abord  dans  le  foyer,  ensuite  dans  la  botte  à 
fittiée.  On  chasse  fortement  les  viroles  avec  un  marteau,  ai  ayaut 
soin  d'enfoncer  des  mandrins  dans  les  tubes  voisins ,  lorsqu'ils  ne 
sont  pas  encore  garnis  de  leur  virole,  pour  empêcher  la  déforma- 
tion des  Irons  percés  duis  la  plaque  tubulaire.  Les  viroles  doivent 
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entrer  de  force  et  serrer  fortement  le  bord  des  tubes  contre  les 
trous  qu'ils  remplissent  ;  elles  doivent  rester  seulement  d'un  ou 
deux  millimètres  en  saillie  sur  la  plaque  tubulaire.  On  matte  sur  les 
viroles  l'extrânité  des  tubes  pour  achever  de  former  le  joint. 

Quelques  constructeurs  anglais  ont  complètement  supprimé  les 
viroles  dans  là  botte  à  fumée,  et  se  contentent  de  mandriner  forte- 
ment le  tube  pour  l'appliquer  exactement  sur  la  tranche  de  la  plaque 
tubulaire  ;  les  bords,  qui  font  une  très-légère  saillie,  sont  rabattus 
et  mandrinés.  Cette  disposition,  qui  exige  une  pose  très-soignée, 
permet  aux  fragments  de  coke  entraînés  dans  les  tubes  de  s'édiap- 
per  plus  Cacilement,  et  rend  le  nettoyage  plus  commode.  Dans  les 
machines  où  l'on  brûle  du  bois,  on  supprime  les  viroles  de  la  boite 
à  feu,  en  soudant,  à  l'extrémité  du  tube,  un  bout  en  cuivre  rouge, 
un  peu  plus  épais  que  le  reste,  que  Ton  mandrine  fortement  et  que 
l'on  refoule  à  l'intérieur,  en  même  temps  qu'on  le  matte  avec  soin 
à  l'extérieur.  On  laisse  vide  un  des  trous  inférieurs,  et  on  le  ferme 
par  un  bouchon  taraudé  qu'on  enlève  pour  nettoyer  le  corps  cy* 
lindrique. 

L'écartement  des  tubes  ne  doit  pas  diminuer  au-dessous  de  cer- 
taines limites;  un  vide  de  0^  013,  ménagé  entre  deux  tubes  de  la 
même  rangée,  est  la  plus  petite  dimension  que  Ton  ait  appliquée 
sans  inconvénient  ;  c'est  même  faible  lorsque  les  tubes  se  recou- 
vrent d'incrustations.  Un  écartement  plus  petit  ne  laisserait  pas 
un  passage  suffisant  à  la  vapeur  ;  il  pourrait  se  former  ce  que  l'on 
appelle  des  chambres^  et  les  tubes  recevraient  des  coups  de  feu. 
En  outre,  si  l'écartement  des  tubes  était  trop  faible,  la  plaque 
tubulaire  du  foyer  serait  trop  affaiblie  et,  en  cas  de  réparation,  il 
ne  resterait  plus  de  marge  pour  la  réparation  des  trous  ovalisés,  et 
même  pour  l'agrandissement  forcé  qu'occasionnent  toujours  le  re- 
nouvellement et  la  pose  des  tubes.  On  donne,  en  construisant,  aux 
trous  de  la  plaque  du  foyer,  un  diamètre  de  0""  002  inférieur  à 
celui  des  trous  de  la  plaque  opposée,  et,  après  trois  ou  quatre 
changements  de  tube,  les  premiers  se  sont  agrandis,  par  le  refou- 
lement du  métal,  au  diamètre  des  derniers.  Par  tous  ces  motifs, 
il  nous  semble  que  l'écartement  le  plus  convenable  à  adopter  est 
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0»  017,  de  teHe  sorte  que,  pour  des  tubes  de  G»  050  de  diamètre 
extérieur,  la  distance  de  centre  en  centre  soit  de  0»  067. 

Les  tubes  sont  disposés  par  rangées,  en  forme  de  quinconce. 
Quand  ils  sont  trè&4ongs,  on  les  supporte  dans  leur  milieu  par 
une  feuille  de  tôle  (fig.  1,  pi  88  ;  fig.  1,  pi.  U;  fig.i,  pi.  67  ; 
fig.  3,p{.  71),  attachée  au  corps  cylindrique  et  percée  de  trous  cor- 
respondant à  ceux  des  plaques  tabulaires,  mais  laissant  aux  tubes 
un  jeu  de  0»  005.  La  longueur  des  tubes  aurait  pour  limite  théo- 
rique eelle  qui  ne  laisserait  phis  aux  gaz  chauds  qu'une  faible  tem- 
pérature peu  différente  de  celle  de  Teau  renfermée  dans  la  chau- 
dière; mais  la  longueur  augmente  la  résistance  à  l'écoulement  et 
nécessite  un  tirage  plus  actif,  elle  augmente  la  dimension  et  le 
poids  delà  madiine  entière;  il  faut  donc  s'arrêter,  dans  la  pra- 
tique, à  une  limite  qui  laisse  encore  aux  ga;  une  température 
assez  élevée  dans  la  boite  à  fumée. 

Voici,  à  cet  égard,  l'opinion  de  MM.  Brunel  et  Gooch,  exprimée 
dans  un  rapport  adressé  récemment  aux  commissaires  chargés  par 
le  Parlement  de  faire  une  enquête  sur  le  chemin  de  fer  de  Bir- 
mingham :  «  Dans  les  chemins  à  voie  de  l"'  50,  on  a  dierché  à 
compenser  l'inconvénient  de  ne  pouvoir  donner  une  grande 
lai^^ir  à  la  bdte  à  feu  par  une  augmentation  de  longueur  de 
la  chaudière  ;  mais  c'est  une  erreur  de  croire  qu'on  y  gagne  de 
la  puissance ,  car  nous  avons  expérimenté  qu'il  suffirait  que  la 
superficie  totale  des  tuyaux  fût  égale  à  environ  dix  à  onze  fois 
la  surface  de  la  boite  à  feu  pour  que  ces  tubes  abandonnassent 
à  l'eau  de  la  chaudière  toute  la  chaleur  engendrée  par  la  botte 
à  feu  ;  et  si  en  adoptant  la  proportion  que  nous  indiquons,  il 
passait  encore  une  quantité  de  chaleur  de  quelque  importance , 
il  vaudrait  mieux ,  pour  y  remédier,  augmenter  le  nombre  des 
tubes  que  les  allonger,  car,  dans  le  premier  cas ,  on  arriverait 
au  résultat  par  l'augmentation  de  la  section  d'écoulement,  tandis 
que  dans  l'autre  on  serait  forcé  d'augmenter  la  contre-pression 
pour  obtenir  le  vide  nécessaire  dans  la  boite  à  fumée,  vide  qui , 
dans  les  nouvelles  machines  à  longues  chaudières,  s'est  élevé  à 
environ  0"  27  de  hauteur  d'eau,  tandis  qu'il  n'excède  pas  0«  12 
&  0"  15  dans  les  machines  du  Great-Western.  » 
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Lts  taifafis  sont  ftbfiqaée  babituetiflipeil  au  imqriik  de  kaate  4è 
laiton ,  doiil  on  taille  les  Iranta  en  biseau ,  que  Toa  cintie  m  te 
bfliint  à  froid  sur  des  mamims,  et  que  Ton  seode  euniite,  par 
suparpoôtion  des  bords,  sur  une  laiigeur  de  d«».  MM.  Dveiuit 
père  el  &s  (mi  appttqvé  à  ia  préparatioD  et  aa  dntnfe  dee  tuhei 
mie  machine  très-eimple  qui  a  produit  de  trèsHMiables  éeonemiea 
sur  ia  dépense  de  Huiin-d'œufre.  Lea  tubes  soudés  reçoivent  leur 
fome  défluiUve  par  une  sorte  de  tirage  au  banc.  On  soude  quel- 
quefois par  agraffe,  en  découpant  sur  te  deui  bords  des  espèces 
de  dente  qui  entrant  te  unes  dans  te  autres.  Les  tubes ,  après  le 
soudure,  sent  essayés  à  des  pressions  de 90  à  30  atmosphères. 
En  AngMerre,  on  âbrique  des  tubes  sans  soudure  par  linie  eu 
banc;  mais  cette  méthode,  qui  présente  l'avantage  d'une  fiArice- 
Ite  plus  réguKère,  peut  avoir  pour  inconvénient  d'altérer  la  eiAé- 
sion  du  métal  et  de  nuire  à  la  conservation  des  tuites. 

Avnnt  de  tormhier  ce  qui  a  rapport  aux  tubes,  nous  dirons  un 
mot  des  viroles  récemment  imaginées  par  M.  Lemattre.  EUes  SMt 
llibriquées  au  moyen  de  petites  bandes  d'acier ,  iaminéss  euivant 
le  proM  que  doit  avoir  définitivement  la  virole;  ces  bandes,  ces- 
pées  à  la  cisaille ,  sent  chauffées  au  rouge ,  enroulées  sur  un 
mandffin  et  reçoivent  leur  dernière  forme  dans  une  matrice  qui 
rapproche  te  deux  extrémités  ;  il  est  inutile  de  te  tourner,  attendu 
qu^eUes  viennent  à  la  (brane  voulue,  et  par  suite  elte  penvapt  être 
fid>riqttées  à  un  prix  plus  bas  que  les  viroles  ordinaires. 


La  chawdi^re  enveloppe  complètement  le  foyer  et  ses  tubes  ;  elle 
re^itarme  Vem  qui  produit  la  vapeur  et  la  vapeur  produite  ;  jBlie  est 
construite  ^n  entier  en  tôle  de  fer.  Elle  se  compose  toujours  ^e 
deux  partte  qui  ne  présentent,  d'une  machine  à  l'autre,  que  des 
différences  de  forme  peu  importantes. 

1<>  Boite  a  feu  extérieure.  —  L'enveloppe  extérieure  de  la 
boite  à  feu ,  qui  reçoit  dans  le  langage  des  praticiens  le  nom  de 
boite  à  feu  extérieure,  épouse  exactement  à  sa  partie  inférieure  et 


-  m- 

iQoyePW  la  forme  dç  la  boi(e  à  feu.  Nou3  avons  déjà  dit  comment 
elle  sç  rattachait  à  pe||e*ci  ^  sa  ba^  inférieure ,  et  i(K)mme0t  ses 
pprois  planes  étaient  sputenues  contre  Teffort  dA  i  la  tension  de 
Ifi  Tapeur,  au  mo^en  d'entretoises.  L'espace  compris  entrç  le$ 
dew  bo)M3  à  feu  est  nécessairement  trésHrestreipt,  cs^v  l'enveloppft 
eitérieu^e  ne  peut  pas  faire  ^llie  sur  les  longerons  du  e)iâss|s 
Itrs^'i)  e^t  intérieur,  4U  venir  toucher  les  roues,  lonsque  le  ebâ^i^ 
est  extérieur;  le  foyer,  d'un  autre  côté,  doit  avpir  toute  {a  largeur 

po6$|ble.  On  ne  saurait  donner  s^s  inconvénient  moins  de  0°"  D80 
de  largeur  à  la  coucbe  4'eau  qm  baigne  la  boite  k  feu  Intérieure; 
une  din^^nsion  trop  restreinte  rendrait  difficile  le  mouvement  de 
eirimiation  de  l'eau  qui  se  renouvelle  et  de  U  vapeur  oui  se  dég^; 
il  pourrait  se  fa|rç  des  .ebambres  de  vapeur  qui  cowpr^mettiiûent 
la  eonjseryatîQn  dy  foyer. 

(^  partie  snp^eure  ()£  l'enveloppe  du  ^yer  affecta  des  fome» 
diverse^.  U  dispositinp  la  plus  simple  consiste  à  donner  à  lapartift 
jsyjjndrique  un  diamètre  ^  à  la  largeur  de  la  boite  i  feu  e;f té- 
rieure  et  k  termini^  celle-ci  par  un  demi-eylindre,  qui  est  le  prp« 
toegequent  M  corps  cylindrique  ;  celui-ei ,  sur  ;$a  dmi^çifoof^ 
reuoe  inférieure,  se  raccorde  avec  la  paroi  antérieure  de  la  botte  4 
feu  «Intérieure  qui  est  «mboutie  à  cet  effet  ;  la  paroi  postérieur^  de 
icelliN^  s'élève  verticalement  jusqu'à  la  rencontre  du  depii-çyllndre 
et  elle  a  ses  borda  rabattus  en  forme  de  cmiière  (mwt  Iw  servir 
d'aitacbie  {fig.i^t^.pl.  7,  et/Sgr.  1, 2,  pl.&). 

Une  dispoêition  un  peu  moins  simple  et  plus  aacjenpwBan>  m- 
plojée,  C9i2isiste  à  donner  au  corps  cylindrique  un  diannètre  nota- 
]^le0)^  inférieur  à  la  Mu'gwr  d^  la  boUe  à  fe^  recou^ 

vrir  ceUe-d  d'un  denû-^ylindre  d'un  diamètre  w  pew  ptais  grand 
<pie  celui  du  corps  cylindrique^  qui  s'y  ratta^e  par  une  double 
çfMmière  ifig.  ipfl  6;  /i$f.  i , pi.  6;  /^.  1,  pi.  7).  I^  cboix  à 
jUre  entre  ces  deux  formes  dépend  de  la  position  et  de  la  dimen- 
sion d«s  roues  ;  en  domie  au  corps  cylindrique  le  plua  giwd  dlar 
mètre  possible,  et  si  Yw  n'est  pas  g^n4  par  les  roues,  im  évaee  la 
h0lte  k  U^  Mi9^témm  et  le  foy^  intérieur ,  de  telle  aorte  «ne 

ailwH»  ait  ««  i#fNi4  iw^  iaigeur  it  1^ 
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corps  cylindrique  ;  si  les  roues  ont  un  trop  grand  diamètre  et 
rendent  cet  évasement  impossible ,  on  donne  à  la  boite  h  feu  exté- 
rieure,  dont  les  parois  restent  verticales ,  une  largeur  égale  à  celle 
du  corps  C3flindrique  ;  on  perd  quelques  tubes,  mais  l'ensemble  de 
la  disposition  de  la  chaudière  présente  toujours  un  grand  avantage 
pour  la  capacité  du  réservoir  de  vapeur.  Ces  deux  dispositions  sont 
indiquées  sur  les  fig.  1,  pi.  8  et  6  d'une  part,  et  les  fig.  2,  3,  pi.  7, 
eifig.l,  i,pl.  8,  de  Tautre. 

Une  troisième  forme  a  été  très-souvent  employée ,  mais  on  y 
renonce  généralement;  elle  a  été  introduite  par  Stephenson  et  est 
restée  longtemps  comme  le  signe  caractéristique  des  machines 
construites  sur  ses  plans.  Elle  s'obtient,  fig.  1,  pi.  S,  en  prolon* 
géant  les  faces  verticales  de  la  boite  extérieure  jusqu'à  la  hauteur 
de  l'arête  supérieure  du  corps  cylindrique,  en  les  raccordant  deux 
k  deux,  les  faces  latérales  entre  elles,  et  la  face  d'avant  avec  celle 
d'arrière,  par  des  portions  de  surfaces  cylindriques  qui  se  coupent 
en  arc  de  cloître.  II  résulte  de  cette  construction  une  capacité  assez 
considérable  qui  sert  de  dôme  de  prise  de  vapeur.  On  désigne 
communément  ces  chaudières  sous  le  nom  de  chaudières  à  dôme 
carré. 

Lorsque  la  botte  à  feu  extérieure  est  recouverte  par  un  demi- 
cylindre,  la  partie  supérieure  de  sa  paroi  d'arrière  est  reliée  avec  la 
partie  supérieure  de  la  plaque  tubulaire  de  la  boite  k  fumée  par  des 
tirants  en  fer  qui  sont  nécessaires  pour  empêcher  la  pression  de 
déformer  ces  parties  planes.  Dans  la  chaudière  à  dême  carré,  indé- 
pendamment de  ces  tirants ,  il  est  nécessaire  de  mettre  d'autres 
tirants,  qui  rdient  les  parois  latérales,  dans  la  partie  comprise  entre 
le  dernier  rang  d'entretoises  et  la  naissance  du  dême  à  quatre  pans 
cylindriques.  En  outre,  les  constructeurs  se  sont  toujours  atta- 
chés à  consolider  le  dôme  lui-même  par  de  forts  tirants  allant 
d*une  paroi  à  la  paroi  opposée  et  par  des  tirants  obliques;  cette 
complication  d'armatures  est  inutile,  car  le  dôme  résultant  de 
l'intersection  de  deux  surfaces  cylindriques  à  base  circulaire 
résiste  tout  autant,  de  Jui-même,  k  la  pression  qu'un  cylindre 
ou  qu'une  sphère  ;  les  armatures  devraient  s'arrêter  à  la  nais-- 
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saoee.  On  renonce  h  cette  forme ,  parce  que  le  poids  du  dôme 
et  de  ses  armatures  augmente  le  poids  à  Tarrière;  Tobjeclion 
est  sérieuse  lorsque  les  trois  essieux  sont  intercalés  entre  la 
boite  à  feu  et  la  boite  à  fumée  :  il  y  a,  dans  ce  cas,  un  poids 
tmp  considérable  en  porte-à*faux ,  qui  nuit  à  la  bonne  répartition 
de  la  charge  sur  les  essieux  ;  mais  cette  objection  n'existe  plus 
lorsque  la  troisième  paire  de  roues  est  reportée  à  Tarrière ,  et  cette 
forme  de  chaudière  reste  avec  l'avantage  d'augmenter  considéra- 
blement la  capacité  du  réservoir  de  vapeur  ;  elle  deviendrait  surtout 
avantageuse,  si  Ton  consolidait  les  parois  planes  par  un  système 
d'armatures  analogues  à  celles  qui  sont  appliquées  sur  le  ciel  du 
foyer,  de  manière  k  rendre  Fintérieur  de  la  chaudière  accessible 
pour  la  visite,  le  nettoyage  et  les  réparations.  Cette  disposition  a 
été  appliquée  avec  succès  par  M.  C.  Polonceau,  pour  remplacer  les 
tirants  qui  vont  de  la  paroi  postérieure  de  la  botte  à  feu  à  la  plaque 
tabulaire  de  la  botte  à  feu  ;  ces  parois  planes  sont  consolidées  au 
moyen  de  cornières  (fig.  3,  pL  7). 

2<»  Corps  cylindrique.  —  Le  corps  cylindrique  se  compose  de 
feuilles  de  tôle  assemblées  au  moyen  de  rivets  à  recouvrement  les 
unes  sur  les  autres  (fig.  1,  pi.  8  et  6),  ou  réunies  par  des  bandes  de 
tôle  rivées  sur  le  bord  de  chaque  feuille  (  /i?.  1 ,  pi-  88  «t  64). 
Ainsi  que  nous  l'avons  dit,  on  assemble  le  corps  cylindrique  avec 
la  b(^te  à  feu  extérieure  au  moyen  de  cornières  ;  quelquefois  on  a 
préparé  la  i^qoe  antérieure  de  celle-ci  en  y  découpant  un  cercle 
d'un  diamètre  |rius  petit  que  le  corps  cylindrique,  et  en  repoussant 
les  bords  du  trou  ainsi  obtenu,  de  manière  à  former  sur  tout  son 
pourtour  une  sailtie  cylindrique  à  laquelle  s'attache  le  cylindre  ; 
les  bords  de  cette  plaque  sont  également  repoussés  pour  servir 
d'attache  aux  parois  latérales  de  l'enveloppe  du  foyer.  —  Cetie 
construction  est  dispendieuse  et  d'une  exécution  difficile;  cepen- 
dant la  qualité  de  nos  tôles  au  bois  permet  d'en  faire  l'application. 

Le  corps  cylindrique  se  rattache,  au  moyen  d'une  cornière,  avec 
la  plaque  tubulaire  de  la  boite  à  fumée  dont  la  largeur  excède  son 
diamètre*  La  cornière  doit  être  faite  en  fer  de  première  qualité  et 


-m- 

j^ssQj^ttie  très-sQlidemeot,  4  cause  des  tînil]fmsk\f  qu'^imsiAB^e 
la  dilatotipn ,  et  de  la  fatigua  qu'éprouve  cçtte  {^rti^  d^  la  Qïm^ 
fjière. 

Nous  indiquerons  plus  loin ,  en  traitant  des  prescriptions  régtor 
mmtdireSt  las  épaisseurs  quf»  doivent  présenter  les  diveriM^  partial 
de  la  chaudière.  Sa  Ippgueur  est  réglée  sur  celle  des  tubes.  La 
diam^  dépend  de  plusieurs  éléments  ;  il  doit  iStre  réglé  sur  la 
largeur  de  la  trotte  à  feu,  û»ns  quelques  cas  sur  e^e  de  son  «ovih 
loppe  eiUérj^ure  ;  lorsque  les  ressorts  de  suspeustou  sopt  plueés 
auHlessns  du  cbâssis,  comipe  on  le  verra  plus  loiu  »  et  qu'en  mim^ 
temps  on  veut  éviter  d'ei^iausser  la  cbaudii^re  »  \9  diamètre  d» 
corps  cylindrique  s«  trouve  limité  par  leur  écartemwtf  Ouçlqui!» 
constructeurs  ont,  dans  le  but  de  remédiera  cet  iueonvépieui^ 
ovalisé  le  corps  cylindrique,  en  donnant  aux  deux  axes  une  difTérence 
de  0^  OS  ^u  maximum  ;  il  convient»  dans  ce  cas,  quoique  dans  cer- 
taines m^cbines  on  se  f^t  dispensé  de  cette  précaution,  de  planer 
au-dessus  des  tubes  des  tirants  l^ori^ontaux ,  pour  empécber,  sinon 
la  rupture,  du  moins  la  déformation  de  la  chaudière  et  la  fatigue  de 
ses  assemblages.  ^  U  diamètre  intérieur  du  corps  cFlindrique 
est,  au  minimum  »  de  0»  98  à  0^  97  ;  il  n'a  pas  jusqu'ici  dépassé 
1»  27  dans  les  machines  fiiites  pour  les  chemins  à  petite  laryeur 
dévoie. 

Pour  éviter  autant  que  possible  la  d^rditîon  de  la  chaleur,' on 
enveloppe  le  corps  cylindrique  de  la  chaudière  de  matières  pou 
conductrices.  Babitueilement,  on  met  une  première  couverture  en 
gr»s  feutre ,  et  par*d6ssus  des  douves  en  bois  de  sapin  ou  d'aca* 
jou  ^laintenues  par  des  cerclas  en  fer  jG^uillard  et  assemblées 
eutreelles  àraii^ire  et  lancette  (fig.  3  et  4, pi.  63 ^^68).  On 
arrive  maintenant  k  placer  directement  sur  la  tôle,  en  ayant  cepen- 
dant soin  de  laisser  entre  deux  une  couche  d*air  de  10  A  itf"^** , 
des  douves  m  bois  enfi^rmées  dans  une  envel^po  en  tMe  mince. 
La  botte  à  feu  «[térieure  est  recouverte  de  la  mémo  manière» 
mais  on  doit  recouvrir  en  télé  seulement,  toute  la  partie  qui  est 
iitfériMire  i  la  piate^fonse  du  laéeamcîan  et  qui  peut  étneattotste 
par  là  faantt  4ui  soit  «uolqiafi)i8  aiHlOiaoïio  de  te 


tou  40'^  AnM  ist  iMToé  à  tnvers  l«s  imHs  estériaiMi  dM 
))oaes  i  iMi ,  qui  sont  nliées  par  im  aueau  m  fer  ioryé  «t 
«littoiMi  qui  tmvaneiit  répaiMW  de  cel  aii»aiu.  £Ue  est 
ai  télft  de  0*"  04  d'^fsepir,  et  gtmie  intârieiiremeBt  d'une  autre 
piequft  qp  eu  eit  mamteaue  à  O"*  06  ou  6^»  07  de  distmoe  par  les 
tif»  de  fer  qui  Ifi  supportent;  cette  plaque  reçoit  TaoliOB  directe  du 
feu,  eoueomtàcDipteher  le  lefnndiaseiBeDteteonierfe  la  peirte.  La 
perte  edeus  pentufes  qui  a^appliqueut  aur  deux  geuda  flids  sur  la 
duBdîÉn;ellea«eno«lre,uii  loqueteau  eu  aci^tieuipé  qui  s'engage 
dus  use  giehe  fixée  à  la  diaudière.  Une  ebalDette,  doot  VnÈxé^ 
nité  eat  à  la  main  du  mécaDiden,  lui  sert  à  lever  le  lequetem  et 
en  même  temps  à  tirer  la  perte,  qu'il  repousse  avec  son  pied  pour 
la  refermer;  le  loqueteau  ferme  ressort  ou  bieu  est  maintemi  par 


On  d^ose  féuétalemcnt  une  tUe  eu  forme  d'auvent  an^-desois 
de  la  porte,  peur  empêcher  la  flamme  de  monter  le  long  de  Tmive- 
loppe,  et  pour  préserver  le  mécanicien  de  la  chaleur  qui  rayonne 
du  feyer,  lorsque  cette  porte  est  ouverte  en  stationnement. 

La  poite  est  placée  àO*»  iO  environ  au-dessus  delà  plate-forme; 
dfe  a  liaMtnelIement  0^  35  sur  0»  37  d'ouverture. 

Le  lro«  fhùnme  sert  à  la  visite  et  à  la  réparation  de  la  chau- 
dière, et  plus  spéciaionent  pènr  le  régulateur  lorsqu'il  est  intérieur  ; 
il  est  placé  au^essi»  ou  près  de  celui-d.  II  consiste  souvent  dans 
le  dAme  de  prise  de  vapeur  lui-même ,  qui  se  démonte  à  un  ou 
même  à  deux  points  de  sa  hauteur  (/!$[.  1 ,  jd.  7  ).  Dans  les  ma- 
ehines  i  dfene  carré,  il  est  eiHptique  et  bouché  par  un  disque  en 
fente  à  fermeture  autoclave  (fig.  1,  pi.  8). 

4^  Bam  a  ruuÉs.  —  La  boite  à  femée  affecte  la  même  forme 
que  l'envelûppe  e^Uérieure  de  la  boite  i  feu  ;  seulement ,  elle  ne 
descend  pas  aussi  bas  que  celle-ci  ;  elle  est  fermée,  au-dessous  du 
eorps  eyKndrique  de  la  chaudière ,  par  une  paroi  plane,  ou  mieux 
par  un  denù-^liodre  qui  foruie,  avec  la  partie  supérieure,  un  cy- 
lindre complet.  Dans  les  anciennes  machines  à  ejrliodfus  inUMours 
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et  à  tiroirs  en  dessus,  la  botte  à  fiimée  se  prolongeait  à  la  partie 
inférieure  et  elle  enveloppait  complètement  les  cylindres  pour  leur 
servir  de  support.  La  paroi  postérieure  est  formée  par  la  plaque 
tubulaire  ;  la  paroi  antérieure  est  percée  d'une  large  ouvertoire 
fermée  par  une  porte,  servant  au  nettoyage  et  à  la  ir^ration  des 
tubes»  du  tuyau  de  prise  de  vapeur,  du  tuyau  d'écfaappement,  etc. 

La  forme  et  les  moyens  de  fermeture  de  la  porte  sont  assez 
variables  ;  elle  est  ou  rectangulaire  et  à  deux  battants ,  ou  circu- 
laire avec  charnière  verticale ,  ou  demi-circulaire  avec  charnière 
horixontale.  Dans  les  deux  derniers  cas,  elle  ferme  au  moyen  de 
plusieurs  verrous  intérieurs,  commandés  par  une  manette  com- 
mune ;  dans  le  premier  cas,  la  fermeture  se  fait  au  moyen  d'une  barre 
fixée  à  Tune  des  portes  et  qui  s'agrafTe  sur  l'autre  au  moyen  d*un 
verrou  de  forme  spéciale.  Dans  tous  les  cas,  la  porte  doit  fermer 
exactement,  pour  ne  pas  laisser  des  rentrées  d'air  nuisibles  au  ti- 
rage ;  aussi  la  fait-on  appliquer  ordinairemait  sur  un  fer  de  cornière, 
en  saillie,  qu'on  peut  dresser  et  qui  a  encore  l'avantage  de  consoli- 
der cette  partie  de  la  boite  à  fumée  et  de  l'empêcha  de  se  voiler 
sous  l'action  de  la  chaleur  (fig.  l,p/.  9).  Quelquefois,  pour  empê- 
cher la  porte  de  se  défcHiner  par  l'action  de  la  chaleur,  on  la  double 
d'une  plaque  maintenue  à  quelque  distance,  comme  pour  la  porte 
du  foyer.  La  paroi  antérieure  de  la  botte  à  fumée,  lorsque  la  porte 
ne  démasque  pas  entièrement  la  plaque  tubulaire,  est  percée  à  sa 
partie  supérieure  d'un  trou  qui  sert  à  l'introduction  et  à  l'enlève- 
m^t  de  la  partie  du  tuyau  de  prise  de  vapeur  qui  est  à  l'inté- 
rieur de  la  chaudière. 

Les  parois  latérales  et  le  dessus  de  la  boite  k  fumée  sont  d'une 
seule  feuille  de  tôle,  fixée  sur  les  autres  parois  au  moyen  de  cor* 
nières.  —  Le  fond  de  la  botte  à  fumée,  lorsque  le  dessous  est  libre, 
par  exemple,  dans  le  cas  des  machines  à  cylindres  extérieurs,  ou 
des  cylindres  intérieurs  entièrement  enveloppés,  est  percé  d'un  trou 
qui  sert  à  vider  les  cendres,  et  qui  est  fermé  par  une  petite  porte  à 
coulisse  ou  à  charnière.  La  fermeture  de  celte  porte  doit  être  faite 
avec  beaucoup  de  soin,  car,  aussitôt  qu'elle  s'ouvre,  le  tirage  est 
fortement  diminué. 


La  plaque  des  tubes  doit  avoir  à  l'endroit  des  tubes  0"*  015  à 
0"  016  d'^isseur  ;  les  autres  parois  ont  de  0»  005  à  0»  008 
d'épaiss^u*.  —  Lorsque  les  cylindres  sont  intérieurs,  la  plaque  tu« 
bulaire  et  souvent  aussi  celle  de  la  porte  se  prolongent  à  la  partie 
inférieure  pour  servir  de  support  aux  cylindres  (fig.  1,  pi.  64).  La 
botte  à  ftunée  s'use  vite  par  l'action  simultanée  des  gaz  chauds  et 
de  la  vapeur  d'eau  ;  au  bout  de  six  à  sept  années  elle  est  détruite 
par  Toxydation  ;  il  est  donc  nécessaire  de  n'employer  pour  la  con- 
struction que  des  matériaux  de  bonne  qualité,  si  l'on  tient  à  en  as- 
surer la  conservation. 

Les  dimensions  de  la  botte  à  fumée  doivent  être  en  principe  aussi 
restreintes  que  possible,  car  l'effet  immédiat  du  tirage,  produit  par 
i'écbappement,  est  de  dilater  l'air  compris  dans  sa  capacité  ;  cette 
raréfaction  étant  opérée  par  suite  de  la  diminution  dépression  qui  en 
est  la  conséquence,  les  gaz  chauds  qui  reDq>lissent  les  tubes  et  à  leur 
suite  ceux  qui  remplissent  la  boite  à  feu,  s'y  précipitent,  pour  &ire 
place  à  l'air  frais  que  la  différence  de  pression  fait  passer  à  travers 
la  grille  et  à  travers  le  combustible  ;  il  est  évident  que,  pour  une 
même  action  produite  par  l'échappement  de  la  vapeur  dans  la  che* 
minée,  la  dilatation  sera  d'autant  plus  grande,  dans  la  botte  k  fumée, 
que  celle-ci  aura  un  plus  petit  volume,  et,  par  suite,  l'appel  de  l'air 
à  travers  le  foyer  sera  plus  énergique.  Par  le  même  motif,  il  con- 
viendrait de  restreindre,  autant  que  possible,  la  capacité  des  tubes 
et  du  foyer,  s'il  n'y  avait  pas  nécessité  de  la  maintenir  très-grande 
pour  obtenir  une  surface  de  chauffe  suffisante.  —  Quelques  con- 
structeurs se  sont  appliqués  à  réduire  autant  que  possible  la  capa* 
cité  de  la  boite  à  fumée  ;  cependant,  la  plupart  d'entre  eux  n'ont 
tenu  aucun  compte  des  considérations  qui  précèdent  ;  l'un  d'eux, 
M.  J.-J.  Heyer,  de  Mulhouse,  a  eu  l'idée  de  placer  une  plaque  ho- 
rizontale au-dessus  de  la  rangée  supérieure  des  tubes,  et  de  faire 
descendre  la  cheminée  jusqu'à  cette  plaque  qui  est  assemblée  par 
des  cornières  avec  les  parois  verticales  ;  il  a  appliqué  cette  disposi- 
tion, dès  l'année  1845,  à  des  machines  locomotives  qui  lui  avaient 
été  conunandées  par  le  gouvernement  autrichien,  qui,  à  son  tour, 
l'a  adoptée  pour  le  reste  de  son  matériel.  Ce  oiode  de  construction 


de  botte  à  ftatnéé  tt'a  |Ms  frappé  jU9qu*iei  râtttttioil  cte  Ml  tiitres 
eonstnieteurs  ;  elle  vient  d'être  réœimiDant  applifvéf  en  Angleterre. 
IndépeikdanimeDt  de  là  féduetion  develame^ilyapluaieuri  atMia- 
ges  à  isoler  aiirïd  la  partie  sopérieBre  delà  botte  à  ftonéede  la  partie 
inKrieure,  à  diminuer  la  capacité  de  la  boite  t  fttmée  pravranént 
dite  ;  la  otiemidée  âe  tfouve  notablement  allongée  et  le  tnyaa  f  é- 
chappement  est  raccourci  d'tfne  quantité  coisldérable»  les  jrinta 
du  tuyau  de  prise  de  vapeur  ne  sont  pas  altérés  par  Faetlon  de  la 
cbaleur  ;  toutefbis,  la  pose  de  la  grille  déotinée  à  atîôtv  kê  flaoh 
mèches  devient  difficile. 

do  GflsniNÉn.  -^  La  eheminée  est  dé  forme  cyHndriqne  et  eM^ 
struite  d'une  seule  fouille  de  tôle  de  0«  004  i  <H  905  d'épaiaaeiir  ; 
elle  se  place  sur  le  sommet  de  la  boite  à  flimée,  à  laipMIe  m  la 
rattache  par  des  boulons,  dont  il  faut  avoir  soin  de  placer  les  écroitt 
en  dehors  pour  foeiliter  le  dénbontage.  —La  cheriiiiiée reste  lé  ph» 
souvent  cylindrique  jusqu'au  sommet,  et  l*évasemetit  qu'elle  pMe 
à  la  partie  supérieure  n'est  alors  qu'un  ornement  ;  mais  etie  s'éVise 
souvent  à  la  base  sur  une  petite  partie  de  sa  hautéttr  {fU/.t  êt%^ 
pi.  9)  ;  cette  disposition,  dont  l'utUité  a  été  souvent  contestée  »  est 
cependant  consacrée  par  l'expérience,  et  elle  tend  à  devenir  géné- 
rale ;  elle  focilite  l'écoulement  des  gat  et  remédie  en  pattié  8  l'é^ 
tranglement  qu'occasionne  le  tuyau  d'échappement  qui  doit  s'en* 
gager  de  quelques  centimètres  dans  la  cheminée. 

La  hauteur  de  la  cheminée  est  insuffisante  pour  exercer  une  in- 
fluence très-marquée  sur  le  tirage  ;  elle  ne  pourrait,  dans  aucun  cas, 
suffire  à  elle  seule  pour  le  produire,  mais  il  est  essentiel  delà  rendu» 
aussi  grande  que  possible,  soit  pour  augmenter  le  tirage  constant, 
soit  pour  rendre  plus  efficace  l'action  du  jet  de  vapeur.— En  France, 
la  hauteur  des  cheminées  est  généralement  limitée  à  4"  SK  au-des- 
sus du  rail,  la  hauteur  normale  des  ouvrages  d'art  étant  dé  4*^  M. 
La  hauteur  effective  de  la  cheminée  varie,  suivant  la  hauteur  de  ta 
chaudière  de  l*"  60  à  2»  ;  son  diamètre  intérieur  varié  de  0>*  M 
à  0"»  40.  La  comparaison  des  dimensiotts,  relevées  sur  un  grand 
nombre  de  machines ,  donne  0,70  pour  le  rapport  ée  la  aeetiefe 


de  là  cheniiflée  à  la  section  totale  des  tubes  garais  de  leur  virole.  Il 
j  a  un  rapport  néi^es^iré  entre  ces  éléments,  mais  aucune  don- 
née théorique,  aucune  expérience  ne  peut  servir  de  poiiit  de  départ 
dans  la  construction,  aussi  remarque-t-on  des  différeiKies  assez 
marquées  d'une  machine  il  l'autre  ;  c'est  là  une  lacune  regrettable 
qu'il  serait  facile  de  combler  par  quelques  expériences  peu  coû- 
teuses. 

Là  cheminée  doit  être  surmontée  d'un  capuchon  ou  clapet, 
formé  d'un  dlsqUe  de  tôle  mobile  autour  d'une  charnière  fixée  sur 
le  bord  même  de  la  cheminée,  ou  autour  d'une  tige  verticale,  portée 
t»ar  une  crapaudine  et  des  guides  fixés  le  long  du  tuyau,  et  se  rat- 
tachant â  ce  disque  par  une  patte  rivée  sur  son  bord. 


i^  Cendrier.  —  Le  cendrier  a  pour  objet  d'arrêter  les  eseaitUles 
et  les  morceaux  de  coke  incandescents  tombant  à  travers  la  grille, 
et  qui,  lancés  violemmentpar  les  roues,  lorsqu'elles  les  atteignent  en 
rebondissant  sur  le  sol,  peuvent  devenir  la  cause  d'incendies,  soit 
dans  le  train  remorqué  par  la  machine,  soit  sur  les  tahis,  soit  même 
en  dehors  de  l'enceinte  du  chemin  de  fer.  —  Les  exemples  d'in<> 
cendies  de  moissons,  de  bois,  de  maisons  couvertes  en  chaume  sont 
fréquents.  Il  est  plus  difficile  de  constater  la  cause  des  incendies 
qui  se  déclarent  dans  les  trains  en  marche  ;  mais  il  y  a  tout  lieu  de 
croire  que,  lorsqulls  sont  allumés  par  des  fragments  de  coke  échap- 
pés de  la  machine,  c*est  par  la  grille  que  ces  firagments  sont  sortis  ; 
ainsi,  l'on  a  trouvé  des  fragments  de  coke  engagés  dans  les  pièces  de 
bois  qui  composent  les  châssis  des  wagons,  et  qui  étaient  en  partie 
carbonisés  à  leur  contact  ;  on  a  recueilli  dans  des  coupés  de  voitu- 
res des  fragments  de  coke  qui  y  avaient  mis  le  feu  et  qui  avaient  des 
dhnensions  plus  grandes  que  le  diamètre  des  tubes.  Un  des  rédac- 
teurs de  ce  livre,  voyageant  sur  une  machine  isolée  de  son  tender  par 
un  vide  de  0"  15  à  0™  20  de  largeur,  a  failli  être  blessé  grièvement  par 
un  gros  morceau  de  coke  incandescent  lancé  par  une  des  roues  d'ar- 
rière delà  machine  et  qui, après  s'être  élevé  verticalement  à  une  as- 
sez grande  hauteur,  est  venu  retomber  tout  allumé  sur  le  tender. 
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On  voit  enfin  souvent  les  fragments  de  coke  s'engager  dans  les 
roues  des  v^agons,  et  décrire  des  cercles  de  feu  jusqu'au  montent 
où  ils  sont  complètement  éteints.  Tous  ces  faits  prouvent  à  l'évidence 
la  nécessité  d'appliquer  des  cendriers  à  toutes  les  machines,  pour 
éviter  des  incendies  qui  pourraient  devenir  la  cause  de  très-graves 
accidents.  Au  point  de  vue  de  la  sécurité,  il  suffit  de  les  disposer  de 
manière  à  retenir  les  fragments  de  coke  au  moment  où  ils  tombent  à 
travers  la  grille  ;  on  peut  se  contenter  d'une  simple  plaque  de  tôle 
à  bords  relevés,  suspendue  au-dessous  du  foyer.  —  Biais  il  convient 
d'utiliser  ces  appareils  pour  régler  le  tirage,  surtout  pendant  le  sta* 
tionnement  des  machines.  On  ferme  complètement  les  trois  faces 
d'arrière  et  de  côté,  en  pratiquant  dans  la  première  une  petite  porte 
qui  sert  à  introduire  un  râble  pour  vider  le  cendrier  lorsqu'on  pique 
ou  jette  le  feu  ;  on  dispose  sur  le  devant  une  porte  à  charnière  ho- 
rizontale que  le  mécanicien  manœuvre  à  volonté,  au  moyen  d'un 
levier  placé  k  sa  main.  Cette  porte  peut  être  manœuvrée  pendant 
la  marche  pour  régler  le  tirage,  lorsque  la  machine  n'a  pas  de 
tuyau  d'échappement  variable  ;  elle  doit  être  fermée  pendant  les 
temps  d'arrêt  et  de  stationnement  {fig.  1,  pi.  56  et  61).  Il  convient 
de  ménager  dans  le  fond  du  cendrier  une  sorte  de  trou  d'homme, 
fermé  par  une  plaque  de  tôle  rapportée,  et  qui  permet  de  pénétrer 
dans  le  foyer  sans  qu'on  soit  obligé  de  démonter  l'appareil  entier. 

Les  cendriers  obligent  à  donner  une  certaine  hauteur  au  foyer 
au-dessus  du  sol,  car  il  faut  que  leur  embouchure  soit  assez  large 
pour  laisser  affluer  toute  la  quantité  d'air  nécessaire  à  la  combus- 
tion, et  de  plus,  il  faut  qu'ils  restent  eux-mêmes  à  une  certaine 
hauteur  au-dessus  du  ballast.  On  peut  encore  les  appliquer  sans 
difficulté  lorsque  cette  hauteur  est  réduite  à  0°"  38. 

Le  seul  inconvénient  que  présentent  ces  appareils,  c'est  qu'ils 
empêchent  de  jeter  le  feu  rapidement,  en  cas  d'accident  ou  d'avarie  ; 
par  contre,  leur  présence  peut  suffire  pour  prévenir  Fincendie 
du  train,  à  la  suite  d'un  accident  qui  ferait  monter  les  wagons 
sur  la  machine  ou  qui  ferait  monter  une  machine  sur  un  train 
qu'elle  viendrait  heurter  violemment  à  l'arrière.  Quoi  qu'il  en  soit, 
on  ne  doit  hésiter  dans  aucun  cas  à  en  faire  l'application. 
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i?  Appareils  pour  arrêter  les  fummèches.— On  a  employé  de> 
appareils  très-divers,  quant  à  leur  forme  et  à  leur  position,  pour  arrê- 
ter les  flammèches  quis'écbappent  par  la  cheminée,etqui,  bien  qu'in- 
finiment moins  dangereuses  que  les  fragments  dé  coke  tombant  de 
h  grille,  peuvent  encore  occasionner  des  incendies.  La  disposition 
la  plus  convenable  consiste  à  former  avec  de  petites  trini^es  de  fer 
méplates,  hautes  de  0'*  Oi  et  placées  de  champ  transversalement  à 
Taxe  de  la  machine,  une  grille  retenue  par  un  cadre  en  fa*,  que 
l'on  assujettit  dans  la  botte  à  fumée,  au-dessus  de  la  rangée  supé- 
rieure  des  tubes.  Les  fragments  de  coke,  même  très-petits,  qui 
s'échaqppent  des  tubes,  viennent  frapper  les  barreaux  de  la  grille  et 
sont  rejetés  au  fond  de  la  botte  à  fumée,  tandis  que  les  gaz  pas- 
sent à  travers  la  grille  et  arrivent  à  la  cheminée.  —  On  pourrait 
augmenter  Técartement  des  barreaux  en  les  élevant  de  telle  sorte 
que  les  tubes  ne  puissent  pas  voir  Fespace  compris  au-dessus 
de  la  grille,  n  est  inutile  de  donner  à  la  grille  une  largeur 
exactanent  égale  à  celle  de  la  botte  à  fumée,  car  les  escarbilles 
ne  peuvent  arriver  à  la  cheminée  qu'en  vertu  de  la  vitesse  acquise 
dans  les  tubes,  et  ne  peuvent  pas  être  entraînées  vers  son  orifice 
lorsqu'eUes  ont  pris  une  direction  différente  de  celle  des  gaz  chauds. 
—  On  a  imaginé,  en  Allemagne»  un  appareil  très-ingénieux  pour 
arrêter  les  flammèches  de  charbon  de  bois.  Il  est  basé  sur  ce  prin- 
cipe, qu'un  corps  solide,  animé  d'une  grande  vitesse,  continue  à 
suivre  sa  direction  initiale  pendant  un  certain  temps  limque  la 
force  qui  le  sollicite  a  cessé  d'agir,  tandis  que  les  gaz,  à  raison 
même  de  leur  faible  masse,  peuvent  éprouver  des  changements  de 
direction  très-brusques  ;  l'appareil  opère  un  véritable  départ  entre 
les  flammèches  et  les  produits  de  la  combustion. 

3"*  Registres.— Les  registres  sont  destinés  à  fournir  un  moyen 
de  modérer  le  tirage  pendant  la  marche  ;  ils  consistent  en  un  trou 
percé  sur  le  cAté  de  la  botte  à  fumée  et  fermé  par  une  valve  que  le 
mécanicien  fait  glisser  dans  ses  guides  au  moyen  d'une  tige  dont 
l'extrémité  est  à  sa  main.  Lorsqu'on  ouvre  le  registre,  le  tirage  de 
la  cheminée  fait  entrer  l'air  extérieur  dans  la  botte  à  fumée  ;  le  vide 
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ne  s'y  fiait  plus  ou  s'y  fidt  moins  complètement,  et  rappel  de  Pair 
à  travers  la  masse  de  combustible  n'a  plus  lieu  ou  se  trouve 
amoindri.  On  donne  habituellement  au  registre  unique»  que  porte 
chaque  machine,  une  ouverture  de  0°^  25  sur  0°^  20  (fig.  1,  pi.  SI). 
On  emploie  généralement  dans  les  machines  du  Great-Westem, 
pour  modérer  le  tirage,  un  appareil  en  forme  de  persiennes  ou  de 
jalousie,  placé  devant  les  tubes,  dans  la  botte  à  fumée.  Cet  appa- 
reil fonctionne  en  couvrant  les  tubes,  en  tout  ou  en  partie,  selon 
rincUnaison  qu'on  donne  aux  lames  de  t61e  qui  forment  la  jalousie 
çt  qui,  d'ailleurs,  peuvent  découvrir  complètement  les  tubes  quan^ 
iQ  tirage  doit  être  porté  à  son  maximum. 

4<*  Soupapes  ns  surbtjë.— On  place  deux  soupapes  sur  cl^aqu^s 
machine,  pour  donner  issue  à  la  vapeur  lorsqu'elle  se  forme  en 
excès.— Us  fig.  1,  %  3  et  4,  pi.  1.0,  représentent  |a  disposition  )a 
pl^  généralement  adoptée.  Les  deux  soupapes  sont  plaiç^,  l'ung 
i  çbié  de  l'autrç,  sur  un  siège  commun  qui  porte  en  même  temps 
Iç  sifflet  d'alarme  ;  cependant,  U  arrive  assez  fréquemment,  et  cette 
disposition  est  du  reste  conforme  aux  prescriptions  réglementaires, 
que  les  deux  soupapes  sont  isolées,  l'une  étant  placée  à  l'avant, 
l'autre  à  l'arrière.  La  soupape  est  formée  d'un  disque  en  bronze, 
portant  une  queue  mobile  dans  un  guide,  et  reposant  sur  son 
siège  par  une  surface  conique  d'une  très-petite  étendue.  La  sou- 
pape est  pressée  par  une  tige  qui  s'appuie  sur  son  centre,  et  qui 
est  pressée  elle-même  par  un  levier  à  l'extrémité  duquel  agit  un 
ressort. 

Cette  disposition  de  soupape  exige  une  très-grande  exactitude 
dans  le  montage,  car  si  la  tige  exerce  une  poussée  oblique  sur  le 
disque  de  la  soupape,  celle-ci  ne  se  lèvera  pas  également,  et  il 
faudra  souvent  une  surcharge  considérable  pour  l'empêji^r  de 
perdre.  Il  y  aurait  tout  ^yant^e  à  appliquer  aux  soupapes  de  ma- 
chine;  locomotives  le  système  de  M.  Ghaussenot  aine,  qui  consiste 
à  placer  le  point  d'appui  de  la  tige,  qui  transmet  la  cliargiç  4v 
levier,  au-dessous  de  la  zone  de  contact;  la  fermeture  est  ^^' 
coup  plus  exacte  à  de^é  égal  de  perfection  dans  Iç  montMW- 
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l^  çbarga  du  levier  ne  peii(  pas  être  établie  ay  m(^^n  4$  poi4s  ; 
9P  se  sçrt  d'uo  ressort  auquel  pn  s'est  h^itué,  4aQ3  la  pratUjue,  à 
4ooner  le  nom  dç  balçnce»  P^rmi  les  dispositions  4iYçrs§$  qui  opt 
(té  adoptée^,  la  plws  coçvepgbte  esf  celle  que  rçprés^pte  \^fig.\, 
p{.  10.  Un  ressort  à  boudip,  eqfermé  d^j^  uq  cylindre,  egt  (àtUicbé 
pîir  son  extrémité  ipfériiçure,  au  fond  de  ce  (}yliftdrfi  qui,  Iji^ménie, 
m  9xé  à  ]?i  chaudière  ;  TiQxtrémité  supérieqrç  dH  rp^sort  e^t  atb<- 
chée  à  une  tige  taraudée,  traversant  up  œil  qui  b^nsin/o  |e  ^v^ 
^  U  sQvp^pfi,  et  arrêtée  par  up  écrou  ;  eq  manœuvrant  cet  éçjp^u, 
on  tend  otf  Ton  détepd  à  volopté  1^  ressort,  et  Ton  doiwfi  W  tevw 
la  charge  qui  correspond  k  ses  diiuepsiops,  à  celle  ^  )a  spqpap^  ejl 
4  la  limite  de  tepsiqp  que  la  vapeur  ne  dqj^  pajs  dépasser  ^n;  la 
chaudière.  Jm  ressprt  à  boudip  peut  étrç  attdc)}é,  par  sa  p^rtîç  su- 
périeure, 9u  cylipdre,  Qt  ^  relier  à  1^  ti^9  par  son  Qjçtrémité  inf^ 
rjeure  ;  sa  teqsiop  augmente  alors  par  poippressipu.  Ju^  tig^  qui  tep4 
le  ressort  por(^  un  index  qui  glisse  d^ps  une  r^^nqre  pratiqué^  sui- 
vant une  arête  du  cylindre  enveloppe,  à  la  surfacç  4uquel  est  traç4^ 
réchelle  des  pressions.  L'emploi  des  balances  a  l'inconvénient 
d'augmenter  la  charge  des  soupapes  au  ftir  et  à  mesure  qu'elles 
s'envrent  pour  livrer  passage  k  la  vapeur  ;  on  a  tâché  d'y  remé- 
dier en  augmentant  la  longueur  des  balances,  de  manière  à  aug- 
ipenter  la  longueur  des  divisions  de  Téchële  ;  cependant,  i'expé- 
rience  démontre  que,depuis  le  moment  où  les  soupapes  commencent 
à  seuffler  jusqu'à  celui  où  toute  la  vapeur  produite  s'écoule  libre- 
ment, le  manomètre  monte  de  près  d'une  atmosphère.  Pour 
remédier  à  cet  inconvénient,  il  conviendrait  d'employer  la  seconde 
disposilioft  que  nous  venons  d'indiquer,  en  donnant  une  tension 
initiale  de  3  à  4  atmosphères,  de  telle  sorte  que  toute  la  course 
disponible  dans  l'enveloppe  correspondit  aux  augmentations  de 
pression  qui  auraient  lieu  à  partir  de  cette  limite  inférieure.  On 
arriverait,  de  cette  manière,  à  rendre  beaucoup  plus  libre  l'ouver- 
tuM  des  soupapes,  lorsque  la  limite  de  tension  serait  atteinte.  — 
Meus  reeomBuindons  aux  constructeurs  l'étude  de  cette  modifica* 
tîon  qui  est,  du  reste,  destinée  à  prendre  place  dans  les  prescrip- 
tion admiiiifttrativ«s,  pour  les  lAauAères  de  loeomotives  timbrées 
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à  très*haute  pression.  — On  a  souvent  signalé  l'inconvénient  qu'il 
y  avait  à  fendre  le  cylindre  enveloppe,  par  une  rainure  qui  donne 
passage  au  style  ;  Teau  et  les  ordures  entrent  dans  ce  cylindre 
et  finissent  par  gêner  le  jeu  du  ressort  ;  il  convient  de  modifier 
cette  disposition»  en  attachant  la  tige  supérieure  au  cylindre  enve- 
loppe,  et  en  attachant  le  ressort,  par  sa  partie  inférieure,  à  ce  cy- 
lindre, et  par  sa  partie  supérieure,  à  une  tige  fixée  sur  la  chaudière, 
qui  porte  dle-méme  les  divisions. 

Nous  indiquerons  plus  loin,  en  examinant  les  mesures  de  sûreté 
r^ementaires,  quelles  sont  les  dimensions  adoptées  pour  les  sou- 
papes et  le  mode  de  calcul  adopté  pour  déterminer  leur  chai^. 

Il  convient  de  disposer  sur  la  tige  qui  relie  le  ressort  à  boudin  à 
l'extrémité  du  levier  de  la  soupape  un  arrêt  qui  limite  la  charge 
que  le  mécanicien  peut  donner  à  la  balance  au  moyen  de  Técrou , 
afin  d'éviter  que,  dans  un  moment  donné,  pour  surmonter  un 
obstacle  accidentel  ou  entraîner  un  convoi  trop  lourd,  0  ne  sur- 
charge la  soupape. 

&"  mANOMàTiiBs.—  L'utilité  de  l'application  des  manomètres  aux 
machines  locomotives  est  incontestable  ;  mais  l'imperfection  des 
appareils  employés  jusqu'à  ce  jour  a  été  un  obstacle  à  ce  que  l'on 
obtint  de  ces  instruments  tous  les  services  qu'ils  peuvent  rendre  ; 
ce  n'est  que  par  un  entretien  minutieux  que  l'on  peut  arriver  à 
assurer  la  régularité  de  leur  marche.  On  a  construit  d'abord,  il  y 
a  environ  huit  ans,  des  numomètres  à  piston ,  pressant  sur  us 
ressort  à  boudin  ;  un  robinet,  ouvert  par  le  mécanicien  chaque 
fois  qu'il  voulait  observer  hi  tension  de  la  vapeur,  mettait  l'appa- 
reil en  charge  ;  la  position  occupée  sur  l'échelle  par  un  index  atla- 
ché  au  piston,  indiquait  le  nombre  d'atmosphères  qui  mesurait  la 
tension  de  la  vapeur.  Cet  appareil  joutait  peu  de  chose  aux  indi- 
cations qu'un  mécanicien  exercé  peut  obtenir  en  soulevant  les 
balances  et  en  estimant  d'après  l'effort  qu'il  doit  exercer  pour  faire 
souffler  la  soupape,  de  combien  la  vapeur  est  au-dessous  de  sa 
tension  limite.  Il  fallait  un  instrument  toujours  en  fonction ,  placé 
sons  les  yeux  du  mécanicien,  sur  lequel  il  pût  lire  à  chaque  instant, 
et  sans  y  songer  en  quelque  sorte,  les  variations  de  tension. 
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On  I  essayé,  sur  une  grande  échelle,  le  thermqmanomètre,  ou 
thermomètre  gradué  en  atmosphères,  mais  la  fragilité  de  cet  înstm- 
most  qui,  du  reste,  avait  l'inconvénient  d'être  lent  dans  ses  indi* 
cations,  Fa  fait  alMmdonner.  On  a  employé  plus  tard,  vers  la  fin  de 
l'année  1845,  le  numomètre  t  air  libre  de  Richard,  dont  le  prin- 
cipe, indiqué  depuis  longtemps,  n'avait  pas  encore  reçu  d'applica- 
tions suivies.  Cet  instrument  se  compose  d'un  syphon  à  plusieurs 
branches,  en  communication  les  unes  avec  les  autres,  remplies  de 
mercure  à  la  partie  inférieure,  d'eau  à  la  partie  supérieure,  de  telle 
sorte  que  les  différences  de  niveau  du  mercure  dans  chaque  syphon 
partiel,  s'ajoutent.  Cet  instrument,  quoique  coûteux  de  preQiier 
achat  et  d'un  entretien  assez  assujettissant,  remplit  complètement 
le  but  que  Ton  doit  se  proposer  d'atteindre.  On  lui  a  généralement 
préféré  un  simple  manomètre  à  air  eompriméf  disposé  pour  rendre 
le  nettoyage  et  la  rectification  très-faciles,  mais  qui  est  également 
assez  assujettissant,  à  cause  des  dérangements  firéquents  qu'il 
qNTouve,  et  qui,  du  reste,  n'est  susceptible,  comme  tous  les  mano- 
mètres à  air  comprimé,  que  d'une  exactitude  restreinte. 

On  emploie  aussi,  depuis  quelque  temps,  le  manomètre  diffé- 
rentiel à  air  libre  de  Galy-Gazalat ,  construit  par  Joumeux,  ces- 
Honnaire  du  brevet  de  cet  inventeur.  Dans  cet  instrument,  la  va- 
peur agit  sur  un  piston  d'un  certain  diamètre,  le  mercure  sur  un' 
piston  d'un  diamètre  plus  grand  ;  des  membranes  en  caoutchouc 
volcanisé,  qui  s'appuient  sur  la  surface  de  chaque  piston,  forment 
joint  et  empêchent  l'eau  ou  le  mercure  de  pénétrer  dans  le  cylin- 
dre dont  la  capacité  intérieure  communique  avec  l'atmo^hère.  E|i 
proportionnant  convenablement  la  surface  des  deux  f pistons ,  on 
arrive  à  donner  à  la  ccdonne  de  mercure,  mobile  dans  le  tube  de 
verre,  une  longueur  aussi  faible  que  l'on  veut,  et  Ton  donne  à 
rinstrument  des  proportions  très-restreintes. 

Enfin  un  manomètre-métallique  a  été  essayé  depuis  quelque 
temps  avec  succès  ;  il  consiste  en  un  tube  de  cuivre  enroulé  en 
spirale  ou  en  hélice,  fermé  par  un  bout  et  communiquant  par 
rautre  extrémité  avec  la  chaudière  ;  la  pression  exercée  par  la 


vâpeiif  tend  à  redresser  le  tube  et  à  le  ràluënèr  â  là  forme  fecti- 
ngnë;  là  sj^itale  ou  l'hëlicfe^è  déforme  dans  les  limités  d'élasticité  du 
ffiëtâl,  él  sôb  extrémité,  en  se  déplaçant,  âgif ,  par  FiiiteHnédiâirè 
â'un  levier,  mt  Un  cadrab.  Ce§  quatre  derniers  manomètres  peu- 
vent fonctiônûef,  d*unè  manière  utile,  pourvu  qu'ils  soient  êntré- 
iÈht&  et  èurveiUés  avec  soin. 

Cies  instruments  se  vendent  tout  prêts  à  mettre  en  place,  chez  lés 
Mricàbt^  qui  Ié&  construisent.  Noiis  ne  pensons  pas  ^u^il  sôit 
litiîé  de  lés  décrire  d'une  ndanièfe  plus  complète. 

ë^  bniGATECR  DE  NIVEAU  n'ÉAi).  —  Il  cst  indispensable ,  fla&à 
iodte  éhâUdière  à  vapeur,  et  surtout  dans  une  chaudière  fle  mâ^ 
tSàhé  locomotive,  dêl  pouvoir  véfifier,  à  cbaque  instaûi ,  le  niveau 
8è  réâu.  On  se  sert  pour  ceU  d'ilti  tube  en  cristal,  monté  int  deiiX 
tuyàui  et)  communication  aVeC  la  chaudière,  l'un  placé  au-dëssôus 
l'autre  au-dessus  du  niveau  que  l'eau  doit  atteindre  habituelle 
ffiént  (jig.  5,  6  et  7,  pi,  16).  beuX  robinets  servent  à  intercet)ter  b 
communication  avec  la  chaudière  lorsque  le  tube  Vient  à  âe  bîiâèf  ; 
ûti  tfôisiëttté  robinet  doit  étfe  placé  à  la  partie  inférieure  du  tube, 
p6u^  periôettre  ati  mécaûiclen  de  vérifier,  de  tetaps  en  temps,  si  les 
tuyau^L  qui  amènent  Teau  et  la  vapeur  ne  sôflt  pas  obstruée  ;  il 
Communique  avec  un  tuyau  qui  aboutit  sous  la  pîate-forme.  Lé 
tube  de  vetré  est  assujetti  sur  ses  deux  supports  au  moyen  dé 
pnèse-étoUpeÈt 

IndépendarhUient  du  tube  itidicateur  de  niveau  d'eau,  on  doit 
diâpô^l^  sûr  ia  chaudière  trois  robinets  d'épreuve,  placés  à  dès 
ùiVeaut  différefiis,  pour  servir  dans  le  cas  où  le  niveau  d*eau  hé 
fonctiotlneralt  pas,  et  ttiéme  pour  vérifier  les  indications  de  cet 
àpparètl.  À  prdlimlté  du  biveau  d'eau,  oti  dispose  un  support  ^ût 
lequel  on  place  une  petite  lanterne  qui  éclaire,  pendant  la  nutt,  té 
tube  de  verre,  sur  lequel  le  mécanicien  doit  jeter  fréquemment  les 
yeux. 

Stephéfison  a  groupé  ées  deux  appareils  dé  sûreté  en  un  âèul, 
rèpréseftté  ^.  5  et  6,  pL  10.  Un  cylindre  en  bronze  communique 
avec  la  chaudière,  haut  et  bas,  et  reçoit,  d'un  côté,  lé  niveau  d'éàû, 
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dé  Fautre,  trois  robinets  d*épreuve  ;  en  regard  des  trous  de  com- 
mnnication  avec  la  chaudière  sont  disposés  des  bouchons  à  vis, 
que  Ton  enlève  pour  nettoyer  ces  trous  qui  tendent  toujours  à 
s^obstruer  par  le  dépôt  des  incrustations.  Cette  disposition  a  été 
longtemps  en  faveur  ;  mais  on  reconnaît  maintenant  qu'elle  pré- 
sente un  inconvénient  qui  doit  la  faire  repousser  complètement. 
En  effet,  si  les  trous  et  les  tuyaux  de  communication  se  bouchent,  le 
jûveau  d'eau  et  les  trois  robinets  d'épreuve  cessent  à  la  fois  de 
donner  des  indications  »  tandis  qu'ils  devraient  se. suppléer  les 
uns  les  autres. 

On  doit  s'arranger  pour  que  la  partie  inférieure  du  tube  soit 
aviron  de  0»  01  plus  haute  que  le  niveau  supérieur  du  plafond 
du  foyer  ;  dans  plusieurs  cas,  des  mécaniciens,  trompés  par  la  dis^ 
position  du  tube  qui  contenait  encore  une  colonne  d'eau  assez 
haute,  lorsque  le  foyer  découvrait,  ont  endommagé  gravement  des 
foyers  en  n'alimentant  pas  assez  tôt. 

On  lyoute  généralement  aux  moyens  de  sûreté  qui  viennent 
d'être  indiqués,  une  disposition  très-simple  et  qui  a  rendu  souvent 
d'utiles  services  ;  on  place,  dans  le  ciel  du  foyer,  un  écrou  en  fer» 
vissé  dans  l'épaisseur  du  métal,  et  dans  lequel  on  coule  du  plomb. 
Ce  bouchon  fond  lorsque  le  niveau  de  l'eau  s'abaisse  jusqu'au 
point  de  découvrir  le  foyçr  ;  la  vapeur  s'échappe  et  éteint  le  fini. 

On  a  eu  souvent  le  tort  de  donner  au  bouchon  fusible  une  forme 
qrlindrique  ou.  un  diamètre  trop  grand,  de  telle  sorte  qu'il  a  pu^ 
dans  certaines  circonstances,  être  chassé  par  la  seule  pression  de 
la  vapeur  ;  en  lui  donnant  une  forme  conique  très-prononcée,  ou 
en  taraudant  profondément  le  trou  dans  lequel  on  coule  le  plomb» 
on  remédie  à  cet  inconvénient.  On  peut  regarder  l'application  du 
bouchon  fusible  comme  étant  indispensable. 

7*  Sifflet. —  Le  sifflet  à  vapeur  est  placé  sur  la  partie  pos- 
térieure de  la  chaudière,  à  la  portée  du  ibécanicien,  qui  s'en  sert 
pour  annoncer  l'arrivée  du  train,  donner  le  signal  d'avertissement 
pour  la  mise  en  marche,  faire  serrer  et  desserrer  les  freins.  H  se 
Compose»  fig.  i^pL  10,  â*un  réservoir  percé  d*une  fente  annulaire 
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très^troite,  au-dessus  de  laquelle  est  placée  une  docbe  en  bronze, 
à  bords  amincis.  En  ouvrant  un  robinet  ou  une  valve  qni  remplit 
la  même  fonction,  la  vapeur  vient  frapper  la  cloche  et  la  fait  vi- 
brer.-*-Quelquefois  on  adopte,  pour  un  même  chemin  de  fer,  deux 
sifOets  de  forme  et  de  sons  différents  ;  l'un  est  appliqué  aux  trains 
de  voyageurs,  l'autre  aux  trains  de  marchandises  ;  cette  différence 
est  utile  pour  le  service  de  l'exploitation,  fig.  1,  pi.  72. 

8^  Robinets  et  bouchons  be  vroANGE.  —  Indépendamment  du 
bouchon  qui  occupe  la  place  d'un  tube  dans  la  botte  à  fumée  et 
qui  sert  pour  le  nettoyage  du  corps  cylindrique,  on  place  des  bou- 
ehons  taraudés,  ou  des  bouchons  autoclaves,  aux  quatre  angles  de 
la  boite  à  feu  extérieure,  pour  en  extraire  les  dépôts  et  arracher,  au- 
tant que  possible,  les  incrustations,  au  moyen  de  burins  et  de 
tringles  en  fer.  Les  bouchons  à  vis  sont  d'un  usage  commode  ;  mais, 
pour  éviter  leur  prompte  usure,  il  faut  rapporter,  pour  leur  servir 
d'écrou,  une  pièce  de  fer  plus  épaisse  que  la  tôle  de  la  boite  à  feu. 

-  Quelquefois  on  place  les  bouchons  sur  le  cadre  qui  réunit  le 
foyer  et  la  boite  à  feu  extérieure  ;  mais  on  a  soin  d^en  augmenter 
le  nombre. 

On  dispose,  en  outre,  fig,  8  et  d^pL  10,  des  robinets  de  vidange 
de  chaque  côté  de  la  boite  à  feu  extérieure,  pour  vider  la  chau- 
dière à  chaud  ;  ils  sont  manœuvres  à  l'aide  d'une  manette  pla- 
cée sur  la  plate-forme  etj  au  moyen  de  laquelle  le  mécanicien  peut 
vider,  pendant  la  marche,  une  partie  de  l'eau,  quand  la  chaudière 
est  trop  pleine.— Quelquefois  on  place  un  robinet  de  vidange  à  la 
hauteur  du  niveau  que  l'eau  doit  occuper  dans  la  diaudière  ;  on 
s'en  sert  pour  vider  le  trop-plein  lorsqu'il  y  a  trop  d'eau,  et  pour 
purger  la  chaudière  lorsque  l'eau  est  chargée  de  matières  grasses, 
ou  émulsives  qui  font  cracher  ou  primer  la  machine . 

s  «•  —  Apr»reU0  dé  prise  de  Tapear  et  d'éeluippèmeBt. 

La  vapeur  formée  dans  la  chaudière  doit  être  conduite  aux  cy- 
lindres et,  après  avoir  agi  sur  les  pistons,  s'échapper  dans  la  che- 
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minée  où  elle  produit  te  tirage  ;  il  résulte  de  là  un  ensemble  de 
dispositions  spéciales  qui  réclament  toute  l'attention  du  con- 
stmeceur  ;  ces  dispositions  doivent  être,  en  effet,  combinées  de 
teDe  sorte  que  la  vapeur  entraine  avec  elle  le  moins  d'eau  possible, 
et  que,  en  s'échappant,  elle  produise,  derrière  les  pistons,  la  moindre 
résistance  possible.  Ces  détails  préoccupent  toutes  les  personnes 
qui  se  livrent  à  la  construction  des  machines  locomotives,  c'est 
peut-être  l'un  des  points  sur  lesquels  il  reste  le  plus  à  faire. 

1«  DoME  DE  PRISE  DE  VAPEUR. —  Indépendamment  de  la  partie 
supérieure  de  la  chaudière  qui  forme  réservoir  de  vapeur,  on  dis- 
pose presque  toujours  une  capacité  additionnelle  dans  laquelle  est 
puisée  la  vapeur  qui  se  rend  aux  cylindres  ;  elle  n'a  pas  seulement 
pour  objet  d'augmenter  la  dimension  du  réservoir  de  vapeur,  qui 
doit  être  dans  un  certain  rapport  avec  la  dépense  faite  à  chaque 
coup  de  piston  ;  elle  a  pour  but  principal  de  relever  à  une  certaine 
hauteur,  au-dessus  de  la  surface  de  l'eau,  l'origine  du  tuytm  de 
prise  de  vapeur.  Le  mouvement  de  translation  de  la  machine  agite 
l'eau  ;  l'ébullition  très-active  et  très-tumultueuse,  dans  un  espace 
aussi  restreint  qu'une  chaudière  de  locomotive,  projette  des  gout- 
telettes d'eau  qui  peuvent  être  entraînées,  par  le  courant  de  va- 
peur ,  vers  l'issue  qui  lui  donne  passage  pour  aller  aux  cylindres  ; 
les  matières  grasses,  les  dépôts  vaseux  qui  se  trouvent  dans  la 
chaudière  tendent  à  rendre  Teau  mousseuse  et  facilitent  encore  son 
entraînement,  et  lorsque  cet  entraînement  mécanique  a  lieu  dans  une 
proportion  un  peu  considérable,  l'eau  s'échappe  sous  forme  de 
pluie  par  la  cheminée  ;  on  dit  alors  que  la  machine  crache  ou 
prwie. 

On  doit  s'attacher  à  rendre  l'entraînement  de  l'eau  liquide  aussi 
faible  que  possible,  car  l'eau  dépensée  inutilement  a  toujours  occa- 
sionné une  certaine  dépense  pour  être  approvisionnée  dans  les 
réservoirs  ;  elle  a  besoin  d'être  renouvelée  fréquemment,  ce  qui 
occasionne  des  pertes  de  temps  pendant  le  trajet  ;  elle  ne  s'échappe 
qu'après  avoir  absorbé  une  quantité  notable  de  la  chaleur  déve- 
loppée dans  te  foyer  ;  elle  augmente  la  densité  de  la  vapeur  et,  par 


iuïlkf  lès  rrottèments  dans  les  conduites»  et  empêche  de  proûtor» 
dans  les  cylindres,  de  toute  la  pression  qui  correspond  à  la  tension 
dé  ia  vapeur  produite  dans  la  chaudière  ;  elle  crée,  par  le  mômé 
ïùotii^  dès  résistances  trës-considérables  derrière  le  piston,  par  le 
/rottement  développé  à  son  passage  dans  les  lumières  et  dans  le 
tuyau  d'éôhappement  ;  elle  se  vaporise  en  partie  pendant  la  période 
d'échappement,  ati  nioment  où  la  pression  diminue,  et  elle  refroi- 
dit les  cylindres  ;  enfiil,  et  c'est  là  le  moindre  dès  inconvénients, 
elle  entraine,  en  s'échappant  par  la  cheminée,  des  gouttes  de  boue 
^i  ôouVrént  la  machine  et  les  voitures,  ce  qui  nécessite  des  net- 
tèyagès  fl*éqnents  et,  paf  suite,  un  sufcroit  de  frais.  L'eau  int^o- 
duité  dans  leà  cylindres  y  joue  un  rôle  essentiellement  nuisible  ;  od 
Vetta,  lorsque  nous  rapporterons  les  résultats  constatés  par  Tex- 
périènce,  jusqu'à  quel  point  elle  augmente  la  pression  derrière  lé 
pi$U)h  ;  pour  se  réduire  en  vapeur,  lorsque  la  tension  diminue  pen- 
dant là  période  d'échappement,  elle  absorbe  une  quantité  consi- 
dérable de  chaleuf  latente  qu'elle  emprunte  à  la  masse  même  des 
èylindres,  et  qui  n'est  restituée  à  ceux-ci  que  par  la  condensation 
d^ttnê  quantité  équivalente  de  vapeur  arrivant  de  la  chaudière; 
l'entraînement  de  l'eau,  indépendamment  de  ses  effets  mécaniques, 
à  donc  encore  pour  résultat  de  faire  perdre  une  partie  de  la  vapeur 
produite  dans  la  chaudière,  qui  se  condense  à  son  entrée  dans  les 
cylindres.  Il  ne  suffit  donc  pas  que  la  machine  ne  prime  pas,  car  il 
peut  y  avoir  encore  une  grande  quantité  d'eau  entraînée  par  la 
vapeur,  sans  que  ce  signe  se  manifeste  ;  il  faut  que  la  vapeur  soit 
aussi  sèche  que  possible. 

Le  dème  de  prise  de  vapeur  est  construit,  avons-nous  dit,  pour 
prévenir  Tentrainement  de  l'eau.  L'une  des  formes  les  plus  sim- 
ples, si  elle  n'avait  pas  souvent  pour  résultat  de  nuire  à  la  bonne 
répartition  du  poids  de  la  machine,  et  si  elle  né  présentait  pas  un 
grave  inconvénient  par  sa  position  même,  serait  celle  que  Stephen- 
son  à  introduite  le  premier  et  appliquée  à  toutes  ses  machines  ;  elle 
a  été  très-fréquemment  employée  jusqu'ici  (/îfif/l,  pL  8).  Dne  autre 
disposition,  également  simple,  consiste  à  placer,  sur  le  cylindre 
4ul  fètouvte  le  foyer,  ou  sur  le  corps  cylindrique  lui-même,  un 


mmifif  ^llflâH^èi  èurfiibfitë  fi*une  calotte  éëmi-^tJliëHqiie,  6ii 
d'un  sëftfnefit  de  sûffïiSe  ^phéK^uë  ;  qfiëlqilèfôls  même ,  éfl  àoh- 
ùÈbt  Att  jMVA  une  ép2lissèil^  suffisante,  on  emploie ,  ëoifimé  fef- 
ftetbi^e^  un  Ibnd  prestjuë  t)Iat  (voir  /!$!.  t,  p{.  6).  La  hauteur  du 
dAâie  cyliûdriqiie  est  d'environ  1^  aû-dëssns  de  sa  base. 

Ôuél((ue8  GôfistruK^teurs  ont  mis  deut  dômes,  I*un  au-dessus  du 
Ibyer,  Fautif  sur  le  milieu  ou  vers  l'avant  du  corpfe  cylindrique  ; 
d*â)ttlès  fMn  oût  suppiltné  tôtité  e^pëcë  de  dôme,  eïi  ayant  recours 
i  ttâ  tti^âu  de  pflie  dé  vat)ettf  de  fbrnJe  spéciale  que  ùous  décri- 
tm  plM  loin. 

LA  pôsltioâ  du  dôme  de  pri^e  de  vapeii^,  c'ëst-à^ifé  dU  poiflt 
tèK  lec(ttel  doit  âtDuei*  là  vapeur  produite  dans  toute  l'ètèfifltie  dé 
Ift  fibâudièfe,  est  d'une  grande  importance.  Si  l^on  prend  la  vapeUi^ 
iii-dêssus  du  foyef ,  rbriflcé  du  tuyau  de  conduite  se  trouve  dans 
ùnè  partie  ôil  Tébullition  est  nécessairement  très-tumultuéUsë,  et 
les  fthajiées  d'entraînement  de  Tëau  sont  augmentées  ;  en  outré 
t6fii6  là  ¥àpeul*  formée  dans  la  partie  cylindrique  vient  afiluèr 
tèft  lè  ibyêt*,  et  rejette,  daûs  l'intervalle  compris  entre  les  deux 
bMtes  k  feû,  lés  dépôts  vaseux  et  les  incrustations  qui  se  déta- 
AéAt  dpontaAémènt  de  la  surface  des  tubes  ;  enfin ,  l'aspiration 
pfoâtiite  par  le  tuyau  de  prite  de  vapeur  et  dont  les  effets  sont  sur- 
tbut  sensibles  dans  le  voisinage  itttnédiat  de  son  embouchure,  dé^ 
tèrâUne  une  tuméfaction  de  la  masse  d'éau  au-dessus  du  foyer,  de 
telle  sorte  que,  dés  que  le  régulateur  est  fermé,  le  niveau  de  l'eau 
l'abaisâè  dans  le  tube  indicateur,  et  que,  si  le  mécanicien  n'a  pas 
loflisamment  alimenté,  le  foyer,  qui  était  couvert  d'eau,  peut  se 
trouver  découvert  et  recevoir  un  coup  de  feu.  Au  contraire,  lors- 
^6  lé  dôme  de  prise  de  tapeur  est  sur  le  corps  cylindrique,  au 
mîBeu  ôtt  vefs  Favaùt,  Q  correspond  à  un  point  oii  l'ébullition  est 
trèd-faiblè,  péut-^tre  nulle,  et  où  les  chances  dé  projection  d'eau 
sont  moindres  ;  le  bouillonnement  de  Teau  rejette  sans  cesse  les 
dépôts  verà  l^avant,  là  où  les  parois  ne  sont  plus  fortement  échauf- 
fées ;  enfin,  le  mécanicien  est  moins  exposé  à  voir  le  foyer  se  dé- 
couvrir lU  nlotnèUt  dé  rarrét,  i*'û  a  eu  soin  de  le  tèùir  couvert 
l^dant  la  manâie,  car  la  ttutt^aètiôft  qui  sa  produit  au  droit  du 


dôme  tead  i  déterminer  une  dépression  équivalente  dans  les  régions 
du  foyer,  dépression  qui  disparaît  dès  que  le  régulateur  est  fermé. 
—  Les  considérations  qui  précèdent  établissent,  d'une  manière 
incontestable,  qu'il  y  a  tout  avantage  à  mettre  le  dôme  de  prise  de 
vapeur  sur  le  corps  cylindrique,  entre  le  milieu  et  l'extrémité  d'a- 
vant, plutôt  que  de  le  placer  au-dessus  du  foyer,  comme  l'ont  fait 
systématiquement  beaucoup  de  constructeurs  ;  elles  doivent  rendre 
circonspect  dans  l'application  du  dôme  à  base  carrée  de  Stq>henson. 
Si  les  tubes  et  l'eau  occupent  une  grande  partie  de  la  capa- 
cité de  la  cbaudière,  et  s'il  ne  reste  qu'un  espace  d'une  petite 
hauteur,  pour  livrer  passage  au  courant  de  vapeur  qui  se  précipite 
vers  l'orifice  d'écoulement,  cette  circonstance  peut  devenir  une 
nouvelle  cause  d'entrainement  de  l'eau  ;  il  conviendrait  peutrétre 
mieux,  dans  ce  cas,  de  placer  le  dôme  de  prise  de  vapeur  sur  le 
foyer  que  sur  le  corps  cylindrique;  mais  ce  qui  vaudrait  mieux 
encore,  serait  de  disposer  deux  dômes  séparés,  l'un  au-dessus  du 
foyer,  l'autre  vers  le  milieu  ou  l'avant  du  cylindre,  afin  d'éviter 
rétablissement  d'un  courant  très-rapide  dans  un  espace  très-res- 
treint;  le  tuyau  de  prise  de  vapeur  porterait,  dans  ce  dernier  cas, 
deux  branches,  correspondant  chacune  à  l'un  des  dômes  de  prise 
de  vapeyr.  Cette  dernière  disposition,  que  l'on  trouve  dans  quel- 
ques anciennes  machines,  trouverait  une  application  utile  sur  un 
grand  nombre  de  machines  actuellement  en  service  sur  différents 
chemins  de  fer. 

Lorsqu'on  donne  au  dôme  la  forme  d'un  cylindre,  placé  sur  la 
boite  à  feu  extérieure  ou  sur  la  partie  cylindrique,  on  le  sépare  en 
deux  parties  par  un  joint  boulonné,  et  il  sert  de  trou  d'homme. 

2^  Tuyau  de  prise  de  vapeur  et  régulateur.  —  Le  tuyau  de 
prise  de  vapeur  se  compose  d'une  partie  horizontale  en  cuivre,  que 
l'on  fait  entrer  par  un  trou  ménagé  dans  la  plaque  tubulaire  de  la 
bcrfte  à  fumée,  lorsqu'il  est  trop  long  pour  être  introduit  par  le  trou 
d'homme  ;  il  s'assemble  sur  cette  plaque  au  moyen  d'une  bride  et 
de  boulons  ;  la  portion  qui  se  relève  pour  monter  à  la  partie  supé- 
rieure du  dôme  de  prise  de  vapeur  est  également  en  cuivre  rouge 
lorsqu'elle  ne  porte  pas  le  régulateur;  dans  le  cas  contraire;  eite 


est  en  fonte  ou  en  laiton.  Dans  ce  dernier  cas,  la  partie  supérieure 
Al  tuyau  de  prise  de  vapeur  doit  être  solidement  attachée  dans 
le  dôme,  où  elle  repose  sur  des  traverses  en  fer  forgé  (fig.  3  et  4, 
jrf.  12j.  Lorsque  le  dôme  est  au-dessus  du  foyer,  le  tuyau  de  prise 
de  vapeur  a  une  grande  longueur  et  il  devient  sensible  aux  effets 
de  la  dilatation  ;  le  joint  qui  réunit  ces  deux  parties  doit  être  exé- 
cuté avec  le  plus  grand  soin  ;  on  le  fait  au  moyen  de  brides  en  fer 
et  de  boulons,  on  au  moyen  de  Temmanchement  conique  repré- 
senté fig.  5,  pi.  12.  La  difficulté  de  ce  joint  résulte  de  la  nécessité 
de  rexécuter  dans  Pintérieur  même  de  la  chaudière,  sans  autre 
m(jfjm  d'accès  que  le  trou  d'homme.  Lorsque  le  régulateur  est 
placé  près  de  la  boite  à  fumée,  le  tuyau  de  prise  de  vapeur  est  tout 
«itier  en  fonte  (fig.  3  etiy  pi.  llj. 

Le  tuyau  de  prise  de  vapeur,  à  son  entrée  dans  b  boite  à  ftimée, 
se  bifurque  pour  se  rendre  aux  deux  cylindres  ;  la  bifurcation  s'o- 
père  dans  une  culotte  en  fonte  qui  est  fortement  boulonnée  sur  la 
plaque  tubutadre  ;  les  tuyaux  de  conduite  sont  en  cuivre  rouge  et 
viennent  s'assembler  par  joints  à  bride  sur  les  tubulures  que  por- 
tent à  cet  effet  les  bottes  de  tiroirs  des  cylindres.  Lorsque  les  deux 
cjiindres  ont  leurs  tiroirs  verticaux  et  une  boite  de  tiroirs  com- 
mnne,  on  peut  se  contenter  de  placer  un  seul  tuyau  dans  la  botte 
à  fumée,  la  culotte  de  biftircation  se  réduisant  à  un  simple  coude. 
Les  tuyaux  de  prise  de  vapeur,  placés  dans  la  boite  à  ftimée,  ^ 
eoorbent  pour  suivre  le  contour  de  ses  parois,  afin  de  ne  pas  mas- 
quor  les  tubes  (fig.  i,  pi.  9).  Tous  les  joints  de  la  conduite  de 
vapeur  doivent  être  exécutés  avec  le  pins  grand  soin,  car  c'est 
souvent  par  là  que  manquent  les  machines  en  service. 

La  section  intérieure  des  tuyaux  de  prise  de  vapeur  varie  de  l/i^^ 
à  1/13  de  celle  de  chaque  cylindre  ;  celle  des  tuyaux  de  biftircation 
doit  être  égale  à  la  moitié  au  moins  de  la  précédente. 

Le  tuyau  intérieur,  lorsqu'il  porte  le  régulateur  à  son  origine, 
dott  être  d'une  épaisseur  suffisante  pour  résister  à  la  pression  qu'il 
supporte  extérieurement,  toutes  les  fois  que  la  machine  est  au  re- 
pos ;  la  partie  horizontale  en  cuivre  rouge  a  de  0>  003  à  C"  005 
d'épaisseur  ;  les  tuyaux  de  la  botte  à  ftimée,  bien  que  ne  résistant 


gu*à  la  pressien  intérieure,  ont  giiuMenMDl  h»  «Apff  dWMWtej»- 
Le  tuyau  de  prise  4e  vapeur  dç  lamacliine  Çramptpa  a  vv^tipriK 
particulim  (fif.  Set  i^gl.  iZ)  ;  il  occupe  to^te  U  longueur  (le  b 
chaudière  et  se  rpccorde  dan$  ua  point  Ypisin  ^  Teitr^ité  4tVf^\ 
avec  uue  boite  en  fonte  placée  à  l'extârieur,  et  q^i  con^pr^  le 
r^;ul^teur  ;  il  est  fmé^  à  s|  partie  supérie^r^  d'une  f^  loiSb 
tudiuale  qui  règne  sur  toute  sa  longueur,  et,  par  wte,  il  puise  la 
Tapeur  dans  toute  Télradue  de  la  ebaudiène  ;  le  dôme  de  pfîse  du 
vapeur  est  supprimé.  $i  la  lai^geur  de  la  fente  en  ^aipie  psipt  éfiit 
calculée  en  rapport  avec  la  4istance  au  itigvliteQr  et  av^c  je  né^ 
tance  que  le  frott^ept  oppose  k  réçoul^nDUBRt  d«  la  vapeur,  fi,mvt 
tre,  en  rapport  avec  Timportance  de  la  viponsation'es  étÊfiim  VÙÊk 
la  masse  d*eau  ne  tendrait  pas  à  se  tuméper  ^  le  Qiv4Ni  ii*ei||  m 
présenterait  pa§  de  variation  sensible  lor^ue  la  mi^chii^^  p^sa^iait 
de  rét^^  de  mouvepoent  à  Tétat  de  i^po$.  U^  ]^  plv§  gr^mte  999%^ 
û\é  de  vapeur  étant  formée  au  contact  4s^  Piirois  49  fiHWf  M 
serait  cooduit  à  donner  k  cet  endroit  une  oiiverfiire  cpusidiffil^  ^ii 
fente  du  tuyau,  et  il  s'établirait  vers  cette  fenfe  un  4cp9lafn^|  Ms* 
rapide  de  vapeur  qui  entraînerait  nécessairemept  b^aiieoup  (i'^W  « 
il  vaut  mieux,  dans  la  pratique,  arranger  les  choses  poi|r  yy'^i^ 
se  fassent  à  peu  près  comme  s'il  y  avait  yn  4ôme  de  pfi^  dj^  yt^ 
peur  vers  Tavant  de  la  cbaydière,  et  pour  cela  eoi^^erv^  |^  la 
fente  une  longueur  uniforme  Quoi  qu'il  en  sait,  V&yiénfiw 
démontre  que  lorsque  la  chambre  de  vapeur  p'a  pas  une  4iW$4çiW 
suffisante,  lorsque  le  tuyau  de  prise  de  vapeur  n'est  pas  assez  é|§vé 
au-dessus  du  niveau  de  l'eau,  il  y  a  un  entraînement  4*eau  çoçfj- 
dérable  ;  il  en  est  de  même  lorsque  l'eau  est  sale  pi  lorsque  ^  pg^r 
chine  est,  par  suite,  prédisposée  à  primer.  On  peut  a4me^ie,  en 
effet,  qu'il  existe  dans  la  chaudière  entre  l'eau  et  la  vipepr 
un  mélange  de  vapeur  et  d'eau  incessanunent  projetée  par  \^^ 
bullition;  tputeç  les  fois  que  la  prise  de  vapeur  ^  Çf^ff^ 
ton  sera  plongée  dans  cette  zone  intermédiaire,  elle  ^çjMHRI 
passage  à  une  très-grande  quantité  d'eau  liquide.  Cette  di^p^r 
sition  n*est  donc  pas  un  palliatif  souverain,  çogm^  l'oqt  cru  quid- 
que$  p^rsopnei^,  ço9tre  l'incoqvénient  de  rçi;yb7)§enNBnt  ^  |^  ; 
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si  elle  est  avanta^use  dans  les  machioes  gui  (mt  up  fmà  r^^ 
YOir  de  vapeur,  elle  peut  être  au  cootraire  nuisiblç  dans;d'9V^^ 
machines. 

II  faut  accepter  comme  une  nécessité  reotr^uçm^t  de  Teau  par 
la  vapeur,  dans  une  chaudière  de  machine  locomotive,  appareil 
très^uissant  quant  àl'activilé  de  la  vaporisation,  mais  trè&-restreint 
quant  aux  dimensions,  et  dans  lequel  l'agitation  de  la  m9i!m 
d'eau  est  encore  augmentée  par  le  mouvanent  de  tran$lation  d^  la 
machine,  et  par  tes  secousses  de  toute  nature  qui  en  sont  la  eon^ 
queoce  ;  l'entralnemait  fie  Teau,  qu'il  se  réyëie  ou  nop  par  use  pluie 
à  Textérieur,  a  toujours  lieu  plus  ou  moins.  Lorsque  Ton  con^ 
trait  i(ne  machine,  on  doit  s'appliquer  à  ménager  ^Td^s^ 
de  Teau  un  espiice  d'une  capacité  et  surtout  d*^ne  hauteur  as^ 
grandes,  pour  prévenir  les  cons^uences  d'une  ébuUition  rapide, 
Içs  projections  des  gouttelettes  d*eau  vjers  le  régulateur,  et  l'entrsiJT 
nemfînt  de  celles  qui  sont  momentanément  en  suspension  dan^T^- 
mçsph^rede  la  chaudière. — Mais,  lorsqu'une  chaudière  est  cni)s- 
truite  pu  que  des  conditions  particulières  de  construction  fprcent  à 
rédvire.ies  dimensions  que  demande  le  réservoir  de  vapeur,  le  hut 
qtt*on  doit  se  proposer  est  de  produire  à  l'entrée  du  tuyau  de  prise 
de  vapeur  ou  sur  un  point  interp^édiairi^  de  sa  longueur,  une  s^j^ 
ration  mécanique  de  l'eau  et  de  la  vfipeur  méliPgée^  ;  de  renvp^E^ 
Tune  dans  la  chaudière  et  de  conduire  l'autre  vers  les  cylindres* 

On  a  proposé  et  essayé  de  dessécher  la  vapeur  par  l'action  de  Ji9 
chaleur,  en  la  surchauffant  dans  le  trajet  qu'ellç  effectue  pour  al- 
ler aux  cylindres  ;  cette  méthode  est  susceptible  de  réussir  d^ns  lef 
machines  fixées,  où  Fébullition  est  moins  tumultueuse,  où  l'entra- 
nement  de  J'eau  est  en  quelque  sorte  normal  et  ne  varie  pas  dajpiç 
des  limites  considérables  sous  l'influence  des  causes  accidentelles, 
où  le  niveau  de  l'eau  peut  être  maintenu  au  point  convenable  avec 
ujoe  grande  régularité,  où  le  graissage  des  pistons  se  Sût  4*une  wa* 
nière  très-cpmplètej;  mais  on  ne  devrait  y  recourir,  dans  les  ma- 
chines locomotives,  qu'avec  une  grande  circonspection ^  çç  à 
déiaut  d*autre  moyen  efficace. 

U  s^j^ation  (uéqiniqve  de  l'ejtu  et  de  la  v^einr  peitf  $$rç  \^9^ 
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sur  la  différence  de  densité  de  ces  deux  fluides  ;  si  l'on  imprime  à  leur 
mélange  une  grande  vitesse  et  qu*on  lui  fasse  subir  un  changement 
brusque  de  direction,  la  vapeur,  dont  la  densité  est  très-faible,  s*in- 
flédiira  immédiatement  pour  suivre  la  direction  la  plus  courte  vers 
Torifice  d'écoulement,  tandis  que  les  gouttelettes  d'eau,  en  vertu  de 
la  vitesse  acquise,  continueront  à  suivre  leur  direction  initiale  et  se 
trouveront  soustraites  à  Taction  du  courant  qui  les  entraînait.  Un 
appareil  construit  sur  ce  principe  a  été  appliqué  à  la  première  ma- 
chine locomotive  exécutée  en  France,  par  M.  H.  Edwards. 

Malgré  l'abaissement  de  pression  qui  résulte  de  cette  disposi- 
tion, quelques  essais  entrons  récemment  ont  donné  des  résul- 
tats satitfaisants  et  indiquent  que,  dans  certaines  circonstan- 
ces, il  y  a  des  avantages  à  recueillir  de  l'application  de  ce  prin- 
cipe, qui  peut  être  réalisé  sous  des  formes  trè&^verses.  Les 
fig.  l  eti,  pi.  13,  représentent  la  disposition  essayée  sur  la 
machine  la  Victorieuse  du  chemin  de  fer  de  Versailles  (rive 
gauche).  Le  tuyau  de  prise  de  vapeur,  qui  s'élève  jusqu'à  la 
partie  supérieure  du  dôme,  a  son  orifice  fermé  par  une  sorte  de 
chapeau  renversé  qui  l'embrasse  sur  une  hauteur  d'environ  O^^SSO  ; 
le  tuyau  de  prise  de  vapeur,  à  sa  partie  supérieure,  et  sous  le  cha- 
peau qui  le  recouvre,  est  percé  d'une  série  de  fentes  verticales  en 
forme  de  lanterne  ;  le  tout  est  enveloppé  d'un  tuyau  concentrique 
qui  vient  se  réunir  au  tuyau  principal,  au  point  où  celui-ci  se  rac- 
corde par  un  joint  à  bride  avec  sa  partie  horizontale.  Un  tuyau  de 
retour  d'eau  de  0™,03  de  diamètre  intérieur  s'embranche  sur  cette 
enveloppe  et  vient  plonger  dans  la  chaudière  au-dessous  du  niveau 
habituel  de  l'eau.  Entre  l'enveloppe  et  le  chapeau  qui  recouvre  la 
prise  de  vapeur,  est  un  conduit  annulaire  dans  lequel  passe  le 
mélange  d'eau  et  de  vapeur,  qui  y  prend  une  grande  vitesse,  dirigée 
dans  le  sens  vertical  de  haut  en  bas  ;  la  vapeur  s'infléchit  brusque- 
ment pour  remonter  vers  la  lanterne  qui  lui  donne  accès  dans  le 
tuyau  de  prise  de  vapeur,  tandis  que  l'eau  est  projetée,  en  vertu 
de  sa  vitesse  acquise,  et  vient  se  réunir  dans  le  réservoir  compris 
entre  le  tuyau  et  l'enveloppe,  pour  retourner  à  la  chaudière.  Tel 
doit  être  le  jeu  de  cet  appareil,  et  le  succès  obtenu  dans  les  pre- 
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miëres  applications  qui  en  ont  été  faites  semble  prouver  que  les 
choses  se  passent  en  réalité  comme  on  vient  de  Findiquer. 

Le  régulateur  sert  à  ouvrir  et  fermer  le  passage  de  la  vapeur 
de  la  chaudière  aux  cylindres  ;  il  se  compose  d'un  tiroir  glissant 
sur  une  table  dans  laquelle  sont  percées  des  lumières  qui  forment 
Torifice  du  tuyau  de  prise  de  vapeur.  Ce  tiroir  aOecte  quelquefois, 
dans  les  anciennes  machines,  la  forme  d'un  dis^e  à  plusieurs 
ailes,  qui  prend  un  mouvement  de  rotation,  pour  ouvrir  et  décou- 
vrir les  orifices  percés  sur  un  plateau  circulaire  (fig,  1  et  3,  pL  12). 
Lorsque  le  régulateur  est  formé  par  un  tiroir,  celui-ci  se  trouve 
placé  verticalement  (fig.  1  et  %  pi.  15,  et  fig.  3  et  4,  pi.  12)  ou 
horizontalement  {fig.  3  et  4,  pi.  15),  et  quelquefois,  sur  un  plan 
oblique  à  l'horizon.  Le  disque  à  ailes,  qui  prend  le  nom  de  papU* 
lon^  ou  le  tiroir  vertical  doit  être  soutenu  par  un  ressort  qui  le 
maintient,  lorsque  la  machine  est  en  feu.  Ce  ressort  est  encore 
destiné  à  permettre  à  Tair  et  à  la  vapeur  refoulés  par  la  marche 
à  contre-vapeur,  de  rentrer  dans  la  chaudière  ;  pour  cela,  on  doit 
laisser  au  tiroir  un  jeu  de  0«  003  à  0°^  004  dans  ses  guides  ;  c'est 
Texistence  de  ce  jeu  qui  rend  surtout  nécessaire  l'interposition  du 
ressort. 

Le  régulateur  est  placé  sur  l'orifice  même  de  la  conduite,  ou  in- 
tercalé dans  une  partie  de  son  parcours.  Dans  le  premier  cas,  Il 
est  commandé  par  une  tige  de  fer  dont  l'extrémité  s'appuie  sur 
une  crapaudine  venue  de  fonte  avec  le  tuyau  de  prise  de  vapeur, 
et  qui  sort  à  l'arrière  de  la  chaudière,  à  travers  un  presse-étoupes; 
une  manette  fixée  sur  cette  tige  sert  au  mécanicien  pour  la  faire 
tourner,  et,  dans  son  mouvement  de  rotatiou,  elle  entraine  une 
manivelle  qui  commande  une  bielle  dont  l'extrémité  s'attache  au 
tiroir  et  le  fait  marcher  {fig.  3  et  4,  pL  12).  Si  le  régulateur  est 
formé  par  uu  papillon  ou  par  un  tiroir  horizontal,  la  tige  com- 
mande un  parallélogramme  qui  transmet  directement  le  mouve- 
ment de  rotation  {fig.  1  et  2,  pi.  12),  ou  qui  imprime  un  mouvement 
de  va-et-vient  au  tiroir  {fig.  3  et  4,  pi.  12),  par  l'intermédiaire 
d'une  came  Ou  d'un  secteur  denté. 

Lorsque  le  régulateur  est  intercalé  dans  la  conduite,  la  tige 
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ptsse  dans  ud  seeond  presse-étoupes  pour  pénétrer  danB  la  botte 
qui  le  renferme;  le  mouvement  de  va-et-vient  du  tiroir  est  alors 
produit  par  un  écrou  et  une  vis  filetée  sur  la  tige  du  régulateur, 
ou  par  une  manette  extérieure  agissant  comme  un  levier.  Ces  dis- 
positions peuvent,  du  reste,  varier  à  Tinfini  ;  les  premiers  régula- 
teurs étaient  de  simples  robinets  ;  on  a  employé  des  soupapes,  des 
vannes,  etc.;  la  disposition  qui  a  prédominé  est  celle  du  tiroir 
dont  la  forme  est  du  reste  elle-même  très-variable* 

La  prise  de  vapeur  de  la  machine  Crampton  {fig.  3  et  4,  pi,  13) 
se  compose  d'une  boite  en  fonte  placée  sur  le  corps  cylindrique, 
Csrmée  à  sa  partie  supérieure  par  un  couvercle  plat,  présentant  à 
la  partie  inférieure  une  sorte  de  tubulure  dans  laquelle  vient  passer 
le  tuyau  de  prise  de  vapeur  qui  se  prolonge,  de  part  et  d*autre,  sur 
toute  la  longueur  de  la  obaudière  ;  les  tuyaux,  qui  conduisent  la 
vapeur  aux  cylindres  juxta-posés  à  la  chaudière,  viennent  s*em- 
brimcber  sur  les  côtés  de  cette  boîte  dans  laquelle  ils  débouchent 
chacun  par  deux  lumières  de  forme  pentagonale  ;  un  double  tiroir 
commandé  par  une  tige  unique,  couvre  et  démasque  à  la  fois  <^ 
deux  lumières  ;  la  forme  de  cdles-ci  permet  de  ne  donner  à  la  va- 
peur qu'une  issue  extrêmement  étroite  au  départ  du  tiroir,  avan- 
t^e  qui  n'est  pas  obtenu  avec  les  lumières  ordinaires  k  orilkes 
rectangulaires.  La  tige  du  régulateur  esc  guidée  dans  une  direc- 
tion rectiligne  et  porte  une  coulisse  commandée  par  imc  petite 
manivelle  montée  sur  un  arbre  qui  tait  tourner  un  volant  placé 
en  guise  de  manivelle  à  la  main  du  mécanicien  {fig.  1 ,  pi.  66). 

Dans  tous  les  cas,  l'ensemble  des  dispositions  de  la  machine 
doit  être  combiné  de  telle  sorte  que  la  visite  du  régulateur  soit 
toujours  facile,  car  il  exige  de  fréquentes  réparations,  et  il  im- 
porte que  sa  fermeture  soit  toujours  très-exacte  et,  par  consé- 
quent, que  les  surfaces  de  contact  restent  parfaitement  planes  et 
polies.  Quelques  constructeurs  ont  placé  le  régulateur  dans  la  botte 
à  fumée  ;  cette  disposition,  à  côté  de  certains  avantages,  a  des  in- 
convénients marqués;  elle  augmente  le  volume  de  la  culotte  de 
distribution  ;  les  joints  sont  altérés  par  l'actioii  du  feu  ;  le  montage 
et  le  démootage  en  sont  dilliciles;  le  tiroir  grippe  sur  sa  table,  etc. 
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Si  ToD  chercbait  à  reproduire  cette  disposition,  on  devrait  la  com- 
biner avec  la  modification  de  Li  boite  à  fumée  que  nous  avons  in* 
diquée  page  109.  La  boite  du  régulateur  serait  soustraite  à  Taction 
du  feu  et  serait  d'une  réparation  facile. 

Les  constructeurs  s'appliquent,  en  général,  à  donner  aux  lu- 
mières du  régulateur  une  section  supérieure  à  celle  du  tuyau  de 
prise  de  vapeur  qui  a  lui-même  une  section  égale  à  1/10  de  Faire 
de  chaque  piston  ;  cette  condition  n'est  pas  indispensable,  lorsque 
le  régulateur  est  placé  à  l'origine  du  tuyau,  car,  excepté  dans  la 
marche  à  forte  détente,  les  conducteurs  de  machines  n'ouvrent  ja- 
mais le  régulateur  au-delà  de  la  quantité  strictement  nécessaire  pour 
donner  une  libre  issue  à  la  vapeur,  afin  d'éviter  l'entrainement  de 
l'eau,  qui  a  lieu  d'autant  plus  facilement  que  les  affaiblissements 
de  pression  qui  résultent  de  l'émission  rapide  de  la  vapeur  dans  les 
cylindres  sont  plus  fréquents  et  plus  instantanés, 

La  masse  d'eau  éprouve  une  tuméfaction  d'autant  moins  forte  que 
l'écoulement  de  la  vapeur  produite  est  plus  régulier.  Enfin  pour  ce 
genre  de  r^lateur,  on  comprend  que  la  résistance  au  mouvement, 
que  la  vapeur  éprouve  dans  un  orifice  percé  en  quelque  sorte  en 
mince  paroi,  soit  très*faible  à  c6té  de  celle  que  détermine  le  frot- 
tement dans  on  tuyau  d'une  assez  grande  longueur.  Leç  mêmes 
motifs  n'existent  plus  pour  un  régulateur  intercalé  dans  la  con- 
duite, il  faut  lui  donner  une  large  section  pour  atténuer,  autant 
que  possible,  l'effet  des  changements  brusques  de  direction  et  des 
rouous  qu'il  occasionne. 

La  boite  du  régulateur  et  la  table  qui  le  supporte  sont  en  fonte» 
d'une  seule  pièce;  le  tiroir,  ou  la  pièce  qui  en  tient  lieu^  est  en  fonte 
ou  mieux  en  bronze,  ce  dernier  métal  étant  moins  di^)oséà  gripper* 

Z'^  Tuyau  n'ÉCHAPPEMENT.  —  La  vapeur  sortant  de  chaque 
cylindre ,  après  avoir  traversé  la  lumière  d'échappement ,  passe 
par  une  tubulure  sur  laquelle  vient  s'attacher  le  tuyau  d'échappe- 
ment, par  un  joint  à  bride.  Les  deux  tuyaux  d'échappement  vien- 
nent se  réunir  en  un  seul ,  qui  se  rétrécit  à  son  orifice  pour  former 
la  tuyère.  La  réunion  a  lieu  près  de  Coriflce  de  sortie ,  dans  la  cho* 
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minée  ou  près  des  cylindres.  Dans  le  premier  cas ,  chaque  tuyau 
rampe  isolément  le  long  des  parois  de  la  boite  à  fumée ,  et  la  jonc* 
tion  $*opère  dans  une  culotte  en  fonte  qui  est  attachée  par  des 
boulons  à  la  culotte  des  tuyaux  de  distribution  ;  dans  le  second  cas, 
une  culotte  en  fonte  est  flxée  sur  les  deux  tubulures  des  cylindres 
et  reçoit  le  tuyau  d'échappement,  qui  est  commun.  Chaque  dispo- 
sition a  ses  avantages  et  ses  inconvénients  :  la  première  (/!</.  2, 
pj.  9;  /îff.  3 ,  pi  59  ;  /îjf.  2 ,  pi.  54;  fig.  2 ,  pi  57)  isole  plus 
complètement  les  deux  jets  de  vapeur  et  empêche  mieux  la  vapeur 
d'un  cylindre  de  réagir  sur  le  piston  de  l'autre  cylindre ,  mais  elle 
obstrue  rorifice  de  la  cheminée;  la  seconde  (fig.  3,  pi  65;  fig.  3, 
pi  68)  présente  l'inconvénient  et  l'avantage  inverses  de  la  première 
disposition.  L'expérience  n'a  pas  encore  fixé  les  constructeurs  sur 
le  mérite  comparatif  des  deux  systèmes ,  ce  qui  semble  indiquer 
que  les  motifs  de  préférence  se  balancent  sensiblement.  Le  premier 
est  du  reste  le  seul  qui  puisse  être  appliqué  lorsque  les  cylindres 
sont  extérieurs. 

Ainsi  que  nous  l'avons  déjà  indiqué ,  on  rend  variable  la  section 
de  l'orifice  d'échappement.  La  disposition  la  plus  simple  consiste  à 
terminer  la  tuyère  ou  partie  supérieure  du  tuyau  d'échappement  par 
un  ajutage  rectangulaire ,  formé  de  deux  faces  planes  et  parallèles , 
entre  lesquelles  on  fait  mouvoir  deux  valves  légèrenoent  cintrées , 
<]ui ,  en  se  rapprochant  ou  en  s'écartant ,  font  varier  la  section  de 
l'orifice ,  sans  que  l'axe  du  jet  de  vapeur  cesse  de  coïncider  avec 
celui  de  la  cheminée.  Chaque  valve  est  montée  à  sa  partie  infé* 
rieure  sur  un  axe  en  fer,  soutenu  par  deux  oreiller  venues  à  la  fonte 
sur  les  faces  latérales  et  fixes.  Les  deux  axes  sont  reliés  entre  eux 
par  des  leviers  ou  des  secteurs  dentés  qui  leur  impriment  un  moa- 
vcmcnt  symétrique  de  part  et  d'autre  de  l'axe  de  la  tuyère.  Ce 
mouvement  est  transmis  par  une  tringle  dont  l'extrémité  est  à  la 
main  du  mécanicien ,  et  qui  est  guidée  par  des  supports  sur  le  flanc 
du  corps  cylindrique  où  elle  sert  de  main  courante.  11  convient , 
pour  dégager  la  base  de  la  cheminée  et  pour  rendre  le  jeu  du 
racjcanisme  plus  facile ,  de  prolonger  les  axes  des  valves  mobiles 
à  Tcxtérieur  de  la  boite  h  fumée,  et  de  placer  en  dehors  les  leviers 
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ou  les  secteurs  dentés  qui  les  font  mouvoir  (fig.  i^pl.Q9\  fig.  i  ^ 
pL  70).  It  faut,  dans  tous  les  cas,  que  Tassembiage  des  valves  sur 
te  tuyau  d'échappement  soit  fait  avec  le  plus  grand  soin  et  avec  des 
emmanchements  solides ,  car  des  fuites  sur  les  côtés  et  par  les 
joints  peuvent  nuire  d*une  manière  trës-notablc  au  tirage,  en  con- 
O^riant  Teffet  du  jet  de  vapeur. 

La  tringle  qui  transmet  le  mouvement  reçoit  un  mouvement  de 
va-^t-Yient ,  soit  au  moyen  d'une  manivelle  qui  sert  à  la  tirer  et  à 
la  repousser ,  soit  au  moyen  d'un  petit  volant  qui  la  fait  tourner  et 
d'un  écrou  fixe  qui  agit  sur  une  vis  filetée  sur  la  tringle  elle-même. 
Cette  dernière  disposition  est  la  meilleure ,  car  elle  permet  de  faire 
varier  par  degrés  insensibles ,  et  de  régler  au  point  convenable 
l'orifice  d'échappement. 

L'échappement  doit  être  aussi  direct  que  possible,  et  se  faire  par 
une  conduite  d'égale  section  dans  toute  son  étendue ,  sans  étran- 
glement. Cette  double  condition  doit  être  prise  en  grande  cmisidé- 
ration  lorsque  l'on  trace  le  plan  des  cylindres.  Le  tuyau  doit  pénétrer 
de  quelques  centimètres  seulement  dans  la  cheminée,  dont  il  con- 
vient d'évaser  la  base,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà  fait  remarquer, 
pour  que  le  passage  des  gaz  chauds  ne  soit  pas  trop  étranglé.  On  ne 
saurait,  du  reste,  indiquer  de  règle  précise  à  ce  sujet,  les  construc- 
teurs adoptant  des  dispositions  qui  varient  à  l'infini.  C'est  cepen- 
dant un  des  points  les  plus  importants  de  la  construction  des 
machines  locomotives ,  une  petite  diiïérence  de  forme ,  quelques 
centîDQiètres  de  plus  ou  de  moins  dans  les  dimensions  des  pièces 
pouvant  exercer  une  influence  très-marquée  sur  le  tirage. 

Lorsque  le  tuyau  d'échappement  est  unique  et  placé  dans  l'axe 
de  la  boite  à  fumée ,  il  convient  de  lui  donner  une  forme  elliptique 
dans  toute  la  partie  qui  correspond  aux  tubes ,  afin  de  faciliter  le 
nettoyage  de  ceux-ci  (fig.  6  et  1  ^  pL  18).  La  section  du  tuyau 
d'échappement  est  habituellement ,  pour  chaque  cylindre ,  égale  à 
celle  du  tuyau  de  prise  de  vapeur ,  c'est-à-dire  à  environ  1/10*  de 
l'aire  du  piston  ;  si  le  tuyau  est  commun ,  cette  sectiou  doit  être 
doublée.  Ces  dimensions  doivent,  du  reste ,  varier  avec  les  dis- 
positions générales  de  la  machine  et  avec  la  nature  du  combus- 
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tible  ;  si  le  coke  est  de  très-bonne  qualité  »  et  si  le  volume  des 
cylindres  est  faible  relativement  à  la  surface  de  chauffe,  il  n'est  pas 
nécessaire  de  disposer  Téchappement  de  manière  à  produire  un 
tirage  artiflciel  très-énergique  ;  il  faut  laisser  une  très-lai^  sec^ 
tion  aux  tuyaux  qui  donnent  issue  à  la  vapeur  et  à  rorifice  de  la 
tuyère,  qui  peut  atteindre  le  diamètre  de  0»  12  à  0»  15.  Il  n'y  a 
même,  dans  ce  cas,  qu*un  médiocre  intérêt  à  rendre  récbappement 
variable ,  car  c'est  moins  la  section  de  rorifice  supérieur  que  celle 
des  lumières  du  cylindre  et  de  la  partie  de  la  conduite  adhé- 
rente au  cylindre  qui  influe  sur  la  pression  résistante,  der- 
rière le  piston.  Dans  le  cas  contraire,  il  faut  compenser  par 
rénergîe  du  tirage  Finsuflisance  de  la  surface  de  chauffe ,  et  faire 
passer  de  force,  pour  ainsi  dire,  Tair  à  travers  le  combustible,  dont 
les  cendres  et  le  mâchefer  rendent  la  masse  moins  perméable.  Il 
faut  éviter  de  donner  un  trop  grand  volume  aux  conduites ,  parce 
que  la  vapeur,  en  sortant  du  cylindre,  s'y  détendrait  et  ne  conserverait 
plus  une  vitesse  suffisante  en  arrivant  k  la  cheminée.  Par  le  même 
motif,  il  faut  rétrécir  l'oriflce  de  la  tuyère,  et  lui  donner  seulement 
0»  07  à  0»  08  de  diamètre,  si  sa  section  n'est  pas  variable.  C'est 
dans  ce  cas  surtout  que  l'échappement  variable  peut  rendre  de 
grands  services.  Ce  qui  précède  explique  pourquoi  les  Anglais  n'ont 
pas  habituellement  fait  usage  de  l'échappement  variable,  qui  a  été, 
au  contraire ,  adopté  d'une  manière  générale  en  France. 

L'emploi  du  tuyau  d'échappement  variable  exige  une  certaine 
habileté  de  la  part  des  mécaniciens ,  qui  ne  doivent  resserrer 
rorifice  qu'autant  qu'il  est  nécessaire  de  le  faire  pour  maintenir  la 
tension  de  la  vapeur  au  point  convenable,  qui  doivent  prévoir  les 
causes  qui  tendent  à  la  faire  baisser  et  les  prévenir  par  une  aug- 
mentation modérée  du  tirage ,  sans  attendre  qu'elle  soit  tombée 
tout  à  fait  pour  réduire  à  sa  dernière  limite  la  section  de  la  tuyère. 
Un  tirage  trop  actif  entraîne  de  petits  fragments  de  coke  qui  bou- 
chent les  tubes ,  des  cendres  à  moitié  fondues  qui  s'attachent  aux 
viroles  et  obstruent  l'orifice  des  tubes.  C'est  dans  un  cas  extrême 
seulement  que  Ton  doit  serrer  complètement  les  valves  mobiles  et 
imprimer  au  tirage  toute  l'énergie  possible. 
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S  ft.  ^'  AllBi«lil«4l«i. 


l^  Poims  ALiMBNTÀiRBs.  ^  Il  exlstc  deDX  systèmes  distinets  de 
pcmipes  alimentaires  :  tes  unes  sont  à  grande  course  et  commandées 
directemeni  par  les  tiges  de  piston  ;  les  autres  sont  h  petite  course 
et  commandées  par  les  excentriques  de  la  distribution.  -^  Nous 
déer^ns  le  pnouder  en  détail  »  et  nous  indiquerons  ensutte  quelles 
sont  les  dispositions  spéciales  qui  caratclérlsent  le  second. 

Le  eorpt  de  pompe  est  en  bronze  ou  en  fonte  ;  il  est  fixé  au  châssis 
à  rintérieur  ou  à  l'extérieur,  suivant  la  position  des  cylindres;  son 
axe  est  parallèle  à  celui  du  cylindre.  La  pompe  est  à  simple  effet , 
^  le  piston  est  formé  par  un  pUm^r ,  tige  cylindrique  de  0»  04  à 
0"  06  de  diamètre ,  fixée  sur  la  coquille  on  tête  de  la  fige  du 
piston  (fig.  i, plAi,  et  fig.9, 9y  iO  et  H ,  pi.  31).  L'emman- 
cbement  du  plongeur  avec  la  ooquille  a  lieu  au  moyen  d'un  petit 
levier  calé  sur  l'extrémité  du  boulon  qui  réunit  la  bieile  motrice  h 
la  tige  du  piston,  ou  venu  de  foi^ge  sur  ce  boulon,  ou  bien  encore 
appBqué  directement  sur  le  pn^ngement  même  de  ce  boulon.  Le 
plongeur  est  en  fer,  en  acier  ou  en  bronze. 

Le  corps  de  pompe  est  pourvu  d'un  pré^H-^ttcmpes  dans  lequel 
se  meut  le  plongeur,  et  qui  lui  sert  de  guide  ;  son  diamètre  excède 
de  0**  003  à  OB'  004  seula&eot  celui  du  plongeur,  car  il  importe  de 
ne  pas  laissa  séjourner  dans  la  pompe  une  trop  grande  quantité 
d'eaUf  qui  peut  derenir»  pendant  les  gelées,  une  cause  de  rupture. 

La  ehapeUe  de  la  Mupape  éTaipiratian  est  fondue  avec  le  corps 
de  pompe ,  ou  rapportée  au  moyen  d'un  assemblage  à  bride  et  à 
boulons  (fig,  1 ,  2  et  3,  |rf.  14)  ;  elle  est  placée  à  son  extrémité, 
au-dessous  ou  sur  le  côté  ;  elle  doit ,  autant  que  possible,  être  dis* 
posée  pour  que  ta  soupape  paisse  être  visitée  et  réparée  sans  qu'il 
soit  pour  cda nécessaire  de  démonter  autre  chose  qu^un  bouchon  à 
vis  ou  on  cottfercte  maintenu  par  utie  vis  de  pression  et  un  étrier. 
La  soupape  est  à  clapet  ou  à  bomlet*  La  première  se  compose  d'u# 
«sqœ  en  brofize  {fif.  1,  2  et  8, pi.  14;  /I9. 1,  S,  5el  6,  pi.  !»)« 
pféeentantme  partie  cMictn  qui  repsm  mr  te  «t^,  etijui  forme 
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la  fermeture  au  repos  ;  elle  porte  quatre  ailettes ,  ^lissant  à  frot- 
tement doux  dans  une  partie  cylindrique  qui  termine  la  conduite 
d'aspiration  et  qui  est  percée  dans  le  bloc  de  métal  formant  le  siège 
delà  soupape.  La  soupape  porte  donc  avec  elle-même  son  guide. 
Le  siège  est  en  bronze;  il  fait  corps  avec  la  chapelle  lorsque  celle- 
ci  est  elle-même  en  bronze;  il  est  rapporté  lorsqu'elle  est  en  fonte 
et  qu*elle  dépend  du  corps  de  pompe. 

La  soupape  à  boulet  {fig.  4  etS^pl.  44  ;  flg.  3  et  4,  pi.  18)  se 
compose  d'une  sphère  en  bronze,  creuse  à  l'intérieur  ou  pleine , 
suivant  sa  dimension,  qui  repose,  comme  la  précédente,  sur  un  siège 
en  bronze ,  tourné  au  contact  suivant  une  zone  de  surface  sphé- 
rique.  Le  boulet  est  prisonnier  dans  une  espèce  de  cloche  à  jour , 
qui  lui  sert  de  guide  et  limite  sa  course.  Cette  cloche  est  vissée  sur 
le  siège  de  la  soupape  ou  attachée  au  couvercle  qui  ferme  la  cha- 
pelle. Les  clapets ,  dans  le  premier  système ,  ont  également  leur 
course  limitée  par  un  arrêt  fixé  au  couvercle. 

La  soupape  de  refoulement  est  construite  exactement  comme 
celle  d'aspiration ,  mais,  généralement ,  la  botte  ou  chapelle  qui  la 
renferme  est  rapportée  ;  elle  est  placée  comme  elle  à  l'extrémité , 
mais  en  contre-haut  du  corps  de  pompe.  On  met  habituellement 
deux  soupapes  de  refoulement ,  l'une  au-dessus  de  l'autre ,  pour 
remédier  au  dérangement  fréquent  que  ces  pièces  peuvent  éprouver. 
On  place  en  outre  très-près  de  la  chaudière ,  pour  retenir  l'eau 
qu'elle  renferme,  en  cas  de  rupture  ou  de  réparation  de  la  pompe, 
une  troisième  soupape  ou  un  robinet  ;  quelquefois,  on  se  contente 
de  reporter  la  deuxième  soupape  de  refoulement  très-près  de  la 
chaudière  ;  mais  cette  disposition  ne  doit  pas  être  recommandée , 
car  l'espace  compris  entre  les  deux  clapets  de  refoulement  doit  être 
aussi  restreint  que  possible. 

Le  tuyau  dépreuve  prend  son  origine  entre  les  deux  soupapes 
de  refoulement  ;  il  est  très-court,  et  le  robinet  qui  sert  à  le  manœu- 
vrer porte  une  longue  trin^e  dont  la  poignée  est  à  la  portée  du 
mécanicien ,  ou  bien  il  est  très-long  et  vient  se  terminer  au  garde- 
corps  ,  de  telle  sorte  que  le  robinet  lui-même  soit  smis  la  main  du 
mécanicien.  Dans  ce  dernier  cas ,  il  est  oéeessaire  que  le  tuyau 
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soit  trè^solide  et  foriemônt  assujetti  dans  toutes  ses  parties ,  car 
les  chocs  que  Feau  lui  imprime  le  dégradent  facilem^t,  et,  en  outre, 
il  est  exposé  à  geler  pendant  l'hiver.  Le  tuyau  d'épreuve  est  en 
même  temps  un  tuyau  d'amorce  et  de  pui^e ,  lorsque  .l'air  s'est 
introduit  entre  les  clapets,  ou  que  le  clapet  supérieur  ferme  mal  et 
laisse  arriver  la  vapeur  de  la  chaudière  entre  les  deux  clapets.  Il  est 
donc  nécessaire,  comme  nous  l'avons  déjà  dit ,  que  l'espace  com- 
pris entre  les  deux  clapets  smt  le  moindre  possible ,  afin  que  le 
tuyau  d'épreuve  puisse  purger  facilement  la  capacité  sur  laquelle 
il  est  placé  ;  dans  tous  les  cas,  il  doit  être  placé  très-près  de  la  sou* 
pape  supérieure. 

La  course  des  plongeurs  varie,  comme  celle  des  pistons,  de  O*»  46 
à  0>"  70.  La  levée  des  clapets  ou  des  boulets  ne  doit  guère  excéder 
0»  02  ;  elle  est  même  réduite  à  0'''  012  dans  les  pompes  du  chemin 
de  fer  du  Nord  {fig.  4 ,  pi.  14)  ;  car  le  retard  à  la  fermeture  au 
moment  de  l'aspiration  est  l'une  des  causes  principales  qui  rédui- 
sent l'effet  utile  des  pompes.  Il  faut,  en  même  temps  que  Ton 
restreint  la  levée ,  dégager ,  autant  que  possible ,  l'issue  qui  reste 
ouverte  à  Teau ,  pour  que  la  contraction  qu'éprouve  la  veine  fluide 
développe  le  moins  possible  de  résistance  à  son  mouvement  et 
nuise  le  moins  possible  au  rendement.  Le  nombre  des  joints  doit 
être  réduit  autant  que  le  permettent  les  nécessités  de  la  construc- 
tion, et  leur  confection  doit  être  l'objet  des  plus  grands  soins,  car 
les  chocs  multipliés  que  tout  le  système  éprouve  occasionnent  de 
fréquentes  dégradations. 

Les  pompes  à  petite  course  ne  peuvent  être  employées  que  lors- 
qu'il existe  une  assez  grande  distance  entre  l'essieu  moteur  et  le 
foyer  ;  elles  ne  différait  essentiellement  des  précédentes  que  par 
les  dimensions  du  plongeur  et  le  mode  adopté  pour  lui  imprimer 
s<m  mouvement  de  va-et-vient.  Le  plongeur  est  en  fonte;  il  est 
guidé  par  un  long  presse-étoupes  {fig.  iet&,  pi.  14  ;/!</.  5  ^^  6 , 
pL  15).  II  est  creux  et  pourvu  d'un  double  fond  dans  lequel  passe 
un  boulon  dont  la  tête  est  disposée  en  forme  de  fourche  pour  rece- 
voir la  bielle  motrice.  Celle-ci  est  attachée  à  l'excentrique  de  la 
marche  en  arrière ,  qui  travaille  et  fatigue  moins  que  Texc^irique 
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de  la  marcbe  en  arant.  La  course  est  ^gale  ao  double  du  rayon 
d'excentricité ,  et  varie  de  0»  ilO  à  0*  140  ;  son  diamètre  est 
habituellement  de  0'>  10.  La  bielle  qui  commande  le  plongenr  doit 
avoir  au  moins  0°"  KO  de  longueur.  Quelquefois,  à  défaut  d'no 
espace  suiRsant ,  on  a  placé  ces  pompes  en  avant  de  Tessieu  mo^ 
teur ,  mais  cette  disposition  ^t  exceptionnelle. 

Dans  la  machine  de  Crampton ,  ob  les  cylindres  sont  plaeés 
à  une  grande  distance  en  arrière  des  roues  d'avant,  on  a  placé 
les  pompes  en  avant  des  cylindres ,  et  le  plongeur  est  formé  par  le 
prolongement  même  de  la  tige  du  piston. 

Les  pompes  sont  toujours  au  nombre  de  deux,  une  pour  (Aa^ie 
cylindre  ;  cela  est  néeessaôre  pour  parer  aox  acddeAts  assez  fré- 
quents qu'éprouvent  ces  appareils  et  qui  en  suspendent  le  jeu. 
Chaque  pompe  séparénoent  doit  être  suffisante  pour  fournir  &  elle 
seule  toute  l'eau  nécessaire  ;  son  produit  doit  raétaie  être  de  beaur 
coup  supérieur  à  la  dépense  qui  a  lieu  dans  le  même  tonps ,  de 
telle  sorte  qu'il  ne  soit  nécessaire  de  la  fMre  fmctio&ner  que  par 
intermittence ,  et  pendant  au  plus  un  tiers  du  temps  d'activité  de 
la  machine. 

Le  produit  théorique  de  la  pompe  pendant  un  temps  donné  est 
la  somme  des  volumes  engendrés  par  le  plongeur  à  chacune  de 
ses  oscillations  ;  lorsque  le  plan  d'une  macliîBe  est  arrêté,  et  le 
volume  des  cylindres  connu ,  si  Ton  veut  proportionner  la  dimen- 
sion des  pompes  à  ht  dépense  de  vapeur  â  effectuer  lorsque  ceQe^ 
atteint  son  maximum ,  on  calculera  le  poids  de  vapeur  correspond 
dant  à  quatre  cyhadrées  entiferes ,  en  augmentant  de  30  p.  0/D  le 
nombre  déftermmé  au  moyen  des  données  de  la  table  de  la  page  39, 
afin  de  tenir  compte  de  l'eau  entrateée  ;  la  pompe  ne  donnant 
qu'environ  60  p.  0/0  d'effet  «tile  et  ne  devant  fonctionfref  que 
pendant  un  tiers  du  temps  d'activité  de  la  machine,  on  multipliera 
par  1,3  et  par  3,  ou  par  4,3,  le  poids  calculé  comme  on  l'a  indiqué 
eHleçsQs,  en  ayant  soin  de  l'exprimer  en  kilogrammes.  Ce  nombre 
représentera  en  litres  le  volume  que  doit  engendrer  le  plongeur , 
dont  la  oourse  est  donnée  et  dont  le  diamètre  restera  seul  k 
caMer^ 
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S^  Totaux  b* aspiration  et  un  nBrouLBMEirr.  -^  Les  pompes 
puisent  leur  eau  dans  le  tender  au  moyeu  d'un  tuyau  en  cuivre 
mige  de  O»»  004  à  0»  006  de  diamèti^e,  et  de  0»  0025  à  O"»  004 
d'épaisseur,  qui  aboutit  au  tender,  oii  son  orifice  peut  être  fermé  à 
volonté  par  une  soupape ,  comme  nous  Tindiquerons  plus  tard. 
Chaque  pompe  a  un  tuyau  distinct.  Les  besoins  du  service  oblb* 
géant  à  séparer  fréquemment  le  tender  de  la  machine ,  il  est 
nécessaire  d'établir  un  raccordement  d'une  forme  commode ,  pour 
réunir  la  partie  du  tuyau  d'aspiration  qui  est  fixée  à  la  machine  et 
celle  qui  est  fixée  au  tender.  Pendant  longtemps  on  s'est  servi  d'un 
tuyau  en  toUe  h  tissu  très-serré ,  qui  était  attaché  sur  le  bout  du 
tuyau  dépendant  du  tender ,  et  portait  à  l'autre  extrémité  l'écrou 
d'un  raccord  à  vi$.  Ce  raccord  s'emmanchait  sur  l'extrémité  filetée 
de  la  portion  du  tuyau  attachée  à  la  machine.  Cette  disposition  est 
simple  et  économique  de  construction ,  mais  elle  fait  perdre  un 
certain  temps  pour  monter  et  démonter  les  raccords ,  et  facilite  les 
rentrée  d'air.  Il  faut,  en  outre,  pour  cela  que  les  hommes  de  service 
qui  sont  chargés  de  cette  manœuvre  s'engagent  le  corps  en  partie 
entre  les  roues,  ce  qui  n'est  pas  exempt  de  danger.  Les  tuyaux  en 
loiie  sont  coupés  uh  peu  plus  longs  que  l'intervalle  qu'ils  doivent 
remplir,  pour  que  les  déplacements  relatifs  du  tender  et  de  la 
machine ,  résultant  du  mouvement  de  lacet  ou  du  passage  dans  les 
courbes,  puissent  se  produire  librement  et  sans  les  tendre  complet 
tement.  Sur  le  chemin  de  fer  de  Saint-Germain ,  on  place  dans  le 
tuyau  dé  toile  un  tuyau  en  caoutchouc  volcanisé,  qui  rend  les  fuites 
d'eau  moins  fréquentes ,  qui  empêche  les  rentrées  d'air  lorscpie  la 
pompe  fonctionne  à  vide,  qui  prévient  TaplatissemeiH  du  tuyau  de 
toile  »  et ,  par  suite ,  l'usure  résultant  de  la  déformation  indéfini- 
m^t  répétée  qu'il  éprouve. 

Quelques  constructeurs^  et  entre  autres  M.  Buddicom,  ont  réirni 
en  un  seul ,  sous  la  pl^rte^forme  du  mécanicien ,  les  deux  tuyaax 
d'aspiration ,  de  telle  sorte  qu'il  n'y  ait  qu'un  seul  rstccord  à  dé- 
monter pour  séparer  le  tender  de  là  machine  ;  en  même  temps ,  ils 
ont  remplacé  le  tuyau  en  toile  par  un  tuyau  à  rotule  (fig.  ietS^ 
pi.  16)  composé  de  deux  parties  glissant  l'une  dans  l'autre,  la  paartie 
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mâle  étant  exactement  touniée  à  la  surface,  la  partie  femelle  portant 
un  presse-étoupes  qui  forme  joint  ;  ces  deux  pièces  sont  en  outre 
réunies  à  chacune  des  parties  fixes  du  tuyau  d*aspiration ,  par  un 
joint  à  rotule,  de  telle  sorte  que  la  pièce  entière  puisse  se  prêter  à 
tous  les  mouvements  relatifs  du  tender  et  de  la  machine.  Chacun 
des  tuyaux  d'aspiration  porte  à  son  origine  un  robinet  dont  la  lige 
vient  traverser  la  plate-forme  et  se  terminer  par  une  manette  que 
le  mécanicien  manœuvre  avec  la  main  ou  même  avec  le  pied  pour 
régler  Talimen  talion. 

Maintenant,  on  adopte  généralement  des  tuyaux  à  rotules  cons- 
truits sur  le  même  principe ,  mais  dans  lesquels  la  partie  femelle 
porte  un  entonnoir  ou  pavillon  d'environ  0°"  SO  d'ouverture ,  qui 
permet  d'y  engager  la  partie  mâle ,  sans  recourir  à  aucune  espèce 
de  main-d'œuvre.  Les  deux  parties  du  tuyau  à  rotule  sont  soutenues 
par  des  chaînettes  qui  les  maintiennent  à  peu  près  à  la  hauteur 
qu'elles  doivent  occuper  habituellement,  et  lorsque  la  machine, 
mise  en  mouvement  par  le  mécanicien ,  vient  s'appuyer  sur  le 
tender ,  la  partie  mâle ,  guidée  par  le  pavillon,  vient  prendre  spon- 
tanément sa  place  (fig.  ieti,pl.i6).  On  dispose  deux  tuyaux  à 
rotules,  ou,  pour  employer  le  langage  habituel,  deux  ivtulesy  une 
pour  chaque  pompe.  Il  convient,  lorsque  la  longueur  de  la  plate- 
forme le  permet ,  de  fixer  le  pavillon  et  la  partie  femelle  sur  la 
machine,  pour  que  la  poussière  de  la  route  ne  vienne  pas  s'y  loger 
en  trop  grande  quantité. 

Nous  devons,  en  outre,  signaler  une  disposition  toute  particulière 
qui  a  été  employée  avec  succès,  depuis  près  de  dix  années,  sur  le 
chemin  de  fer  de  Versailles  (rive  gauche) ,  et  que  M.  Polonceau , 
son  auteur ,  vient  d'appliquer  sur  les  nouvelles  machines  qu'il  a 
construites  pour  le  chemin  de  fer  de  Paris  à  Orléans.  Les  tuyaux 
en  toile  sont  remplacés  par  des  tuyaux  en  cuivre  rouge,  d'une  faible 
épaisseur,  et  de  0°*  03  à  0°"  04  de  diamètre,  enroulés  en  cercle,  de 
manière  à  former  un  tour  de  spire  entier  entre  les  deux  raccords 
qui  sont  sur  le  prolongement  l'un  de  l'autre.  Ce  tuyau  a  toute  la 
flexibilité  nécessaire  pour  obéir  à  tous  les  déplacements  relatifs  du 
tender  et  de  la  machine,  et  tient  parfaitement  l'eau  et  la  vapeur. 
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Les  tuyaux  d'aspiration  sont  soutenus  de  place  en  place  par  des 
pattes  en  fer.  Les  rotules  sont  eu  bronze  ou  en  laiton. 

On  embranche  sur  chaque  tuyau  d*asptration  (fig.  2 ,  pi.  16)  un 
tuyau  réchauffeur  qui  sert  à  envoyer  dans  le  tender ,  pendant  le 
stationnement,  l'excédant  de  vapeur  produite  dans  la  chaudière,  et 
qu'on  utilise  pour  réchauffer  l'eau.  Chaque  tuyau  réchaufleur  est 
fermé  par  un  robinet ,  près  du  point  où  il  se  branche  sur  l'enve- 
loppe du  foyer;  il  doit  puiser  la  vapeur  à  une  assez  grande  hauteur 
au-dessus  du  niveau  de  Teau.  Celle^i  pourrait  être  entraînée  en 
grande  quantité ,  si  la  prise  de  vapeur  avait  lieu  trop  près  de  sa 
surface.  La  meilleure  forme  de  robinet  réchauffeur  est  celle 
qu'indique  h  fig.  S,  pi.  i6\  elle  se  compose  d'une  soupape 
montée  sur  une  tige  à  vis.  Cette  disposition  doit  être  appliquée , 
autant  que  possible,  à  tous  les  robinets  qui  livrent  passage  à  de  la 
vapeur  ou  à  de  l'eau  chaude  ;  lorsqu'on  leur  donne  la  forme  ordi- 
naire ,  le  corps  du  robinet  se  dilate  et  ne  peut  plus  tourner  que 
difficilement  dans  son  boisseau;  souvent  même  les  surfaces  grip- 
pent ,  et  une  réparation  devient  nécessaire. 

Le  tuyau  de  refoulement  est  en  cuivre  rouge ,  de  0°"  0035  à 
0»  004  d'épaisseur ,  et  de  même  diamètre  que  le  tuyau  d'aspira- 
tion ;  il  se  soude  à  un  bout  du  tuyau  en  bronze  qui  s'applique,  par 
l'intermédiaire  d'une  bride  et  de  boulons ,  sur  le  corps  de  la  chau- 
dière, et  porte  la  soupape  ou  le  robinet  de  retenue  {fig.  6,  pL  15  ; 
fig.  i  y  pi.  i6).  Le  joint  de  la  chaudière  doit  être  fait  au  minium  et 
exécuté  avec  le  plus  grand  soin.  Lorsqu'on  fait  usage  d'un  robinet 
de  retenue ,  il  arrive  quelquefois  que  le  mécanicien,  oubliant  de  le 
r'ouvrir  avant  d'alimenter,  brise  les  tuyauxet  détruit  les  joints.  Il  con* 
vient  de  le  disposer  de  telle  sorte  que  la  clef  mobile  qui  sert  à  le 
manœuvrer  ne  puisse  être  enlevée  que  lorsqu'il  est  ouvert  ;  la  vue 
de  cette  clef  frappe  le  mécanicien  et  prévient  tout  oubli  de  sa 
part. 

Les  construct^rs  n'ont  pas  toujours  été  d'accord  sur  le  point  où 
il  convenait  d'injecter  l'eau  froide  dans  la  chaudière  ;  quelques-uns 
ont  placé  Tintroduction  sur  la  boite  à  feu  extérieure  ;  mais  ce  sys- 
tène  a  l'inconvénient  de  produire  des  contractions  nuisibles  à  la 
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conservation  du  foyer  ;  en  outre ,  si  Teau  est  chargée  de  matières 
calcaires ,  les  dépôts  peuvent  se  former  en  plus  grande  abondance 
entre  les  deux  enveloppes  du  foyer.  La  position  la  plus  convenable 
est  à  Tavant  de  la  partie  cylindrique ,  ou ,  lorsque  la  position  des 
pompes  le  nécessite»  dans  un  point  intermédiaire  entre  le  milieu  et 
l'avant,  mais  toujours  le  plus  loin  possible  du  foyer. 

S^  Eau  d'aumemtation.  —  On  doit,  autant  que  possible,  alimen* 
ter  avec  de  Teau  chaude  ;  pour  cela,  on  établit  souvent  des  appareils 
pour  maintenir  constamment  chaude  Teau  des  réservoirs,  dans 
lesquels  les  machines  en  service  prennent  leur  approvisionnement  ; 
on  profite  également  de  la  vapeur  qui  se  produit  en  excès  dans  les 
machines  en  stationnement,  et  on  la  renvoie  dans  le  tender  au 
moyen  du  tuyau  réchauffeur.  Le  chauffage  de  Feau,  pour  lequel 
on  utilise  de  la  vapeur  sans  emploi  et  des  combustibles  de  rebut, 
n'est  pas  seulement  une  source  d'économie,  en  raison  de  la  cha- 
leur que  l'eau  apporte  avec  elle  et  qu'elle  n'emprunte  pas  au  foyer  ; 
c'est  surtout  un  moyen  d'assurer  la  bonne  marche  de  la  machine  ; 
en  effet,  lorsqu'on  injecte  une  grande  quantité  d'eau  froide  dans 
la  chaudière,  surtout  lorsque  l'alimentation  coïncide  avec  le  re^ 
chargonent  du  foyer,  la  tension  de  la  vapeur  s'abaisse  dans  des 
limites  considérables,  et  un  mécanicien  peu  habile  peut  se  trouver, 
par  ce  fait  seul,  mis  hors  d'état  de  continuer  sa  route  ;  lorsque 
l'eau  est  chauffée  à  80<>  ou  60°  seulement,  cet  effet  devient  beau- 
coup moins  sensible.  Théoriquement,  il  conviendrait  de  chauffer 
Tcau  jusqu'à  près  de  100''  ;  mais  il  est  nécessaire,  en  réalité,  de  se 
maintenir  à  la  hmite  de  6Û^  h  70<>,.car  l'eau  trop  chaude  se  réduit 
en  vapeur  dans  le  corps  de  pompe  et  cesse  d'être  aspirée  et  refou* 
lée  dans  la  chaudière  ;  il  faut,  lorsque  l'eau  est  très-cliaude,  avoir 
soin  de  laisser  la  soupape  placée  dans  le  tender,  à  l'origine  du 
tuyau  d'aspiration,  complètement  ouverte,  car  un  étranglement 
qui  opposerait  une  résistance  un  peu  considérable  au  mouvement 
de  l'eau  contribuerait  à  empêcher  la  pompe  de  fonctionner. 

Le  choix  des  eaux  qui  servent  à  l'alimentation  est  d'une  impor- 
tance capitale  ;  de  leur  bonne  ou  mauvaise  qualité  dépend  la  coa- 
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fiarvatioii  ou  la  4e8tniclioo  npide  du  foyer  înlérieur  et  des  tubes. 
L'eau  de  source  est  toujours  chargée  de  sels  calcaires,  de  sulfate 
de  chaux  ei  souvent  de  carbonate  de  chaux  ;  le  dernier  de  ces  sels 
est  Duaifitenu  eu  dissolution  par  un  excès  d'acide  carbonique  qui  se 
dégage  de  l'eau  dès  que  celle-ci  est  chauffée  ;  le  premier  est  soluble 
par  luî-aiémey  oiats  en  assez  faible  quantité  seulement.  Après  un 
certain  temps  d'ébulUtion,  Teau  se  sature  de  sulfate  dediaux,  et  la 
cooeentratiOQ  continuant,  celui-ci  se  dépose  sur  les  parois  au  con- 
tact desquelles  a  lieu  la  production  de  vapeur.  Le  sulfate  de  chaux 
et  le  carbonate  de  chaux  qui  se  déposent  dans  la  chaudière  se  par*- 
tagent  en  deux  parties,  Tune  qui  reste  à  l'état  vaseux  en  suspen- 
sioa  dans  Teau  et  se  rassemble,  lorsque  la  machine  est  au  repos, 
dans  les  parties  inférieures  de  la  chaudière,  mais  sans  y  adiiéref , 
raulre  qui  éprouve  une  sorte  de  cristallisation  confuse  et  s'attache 
aux  parois  du  foyer  et  des  tiAes  avec  une  adhérence  telle  qu'on 
ne  peut  détacher  les  croates  ainsi  formées  qu'au  moyen  d'un  burin. 
Lorsque  les  eaux  sont  trës-chargées  de  sels  calcaires,  les  incrus- 
tations peuvent  atteindre  en  assez  peu  de  temps  des  épaisseurs  qui 
excèdent  O^"  001  sur  les  tubes  et  O*»  01  sur  les  parois  de  la  botte  à 
feu. 

Les  parois  métalliques  ainsi  enduites  de  matières  sédimeataires 
qui  conduisent  très-mal  la  chaleur,  se  suréchauffent,  et  en  se  dila- 
tant et  se  contractant  de  quantités  très-'ccmsidérables,  perdent 
leur  solidité,  en  même  temps  que  l'oxydation  diminue  leur  épais^ 
seur,  les  viroles  des  tubes  se  disjoignent,  et  de  nombreuses  fuites 
se  déclarent  dans  le  foyer;  cnin  la  chaleur  développée  parla  com- 
bustion du  coke  se  transmet  plus  difficilement  à  la  masse  liquide. 
La  mauvaise  qualité  de  l'eau  d'alimentation  est  donc  à  la  fois 
une  cause  de  mauvais  service,  d'insécurité,  de  réparations  fré- 
quentes et  coûteuses,  et  de  surcroît  dans  ta  consommation  du  com- 
bustible. 

S'il  était  possibie  d'évaluer  en  argent  les  dépenses  de  toute  na- 
ture résultant  de  l'enploi  d'une  mauvaise  eau  d'alimentation,  on 
resterait  eeovaincu,  de  la  manière  la  plus  évidente,  de  la  nécessité 
d'enlvepwidre  les  travaux  m  apparence  les  plus  dispendieux  pour 
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fournir  aux  réservoirs  dtes  eaux  pores  ;  ce  ne  serait  peut-^tre  pas 
aller  au  delà  de  la  réalité  que  d'estimer  à  0  fr.  iO,  par  kilomètre 
parcouru,  le  surcroit  total  des  dépenses  qu'occasionne  l'usage 
d'une  eau  impure;  pour  20,000  kilomètres  de  parcours  annuel,  ce 
s^ait  un  surcroit  de  dépenses  de  2,000  fr.  par  an  et  par  machine. 

Lorsque  les  eaux  déposent  des  sels  calcaires,  il  faut  nettoyer 
très-fréquemment  la  chaudière  pour  enlever  les  dépôts  vaseux  qui 
s'y  forment  en  grande  abondance,  enlever  les  pellicules  calcaires 
qui  se  détachent  spontanément  des  tubes  par  l'effet  des  dilatations 
et  contractions  qu'ils  éprouvent;  ces  dépôts  peuvent  se  durcir  et 
devenir  solides  en  formant  de  nouvelles  incrustations  ;  en  outre,  il^ 
salissent  l'eau  et  font  primer  la  machine.  Il  faut,  de  temps  en  temps, 
enlever  quelques  tubes  des  rangées  inférieures,  pour  nettoyer  à 
fond  la  partie  cylindrique,  démonter  les  armatures  qui  soutiennent 
le  ciel  du  foyer  et  détacher,  avec  un  ciseau  et  un  marteau,  les  in- 
crustations qui  le  recouvrent,  enlever  tout  ce  que  peut  atteindre  un 
ouvrier  en  pénétrant  dans  l'intérieur  de  la  chaudière  par  le  trou 
d'homme,  et  tout  ce  qu'il  est  possible  d'atteindre  avec  des  tringles 
de  fer  passées  par  les  trous  de  vidange.  Malgré  toutes  ces  précau- 
tions, il  reste  encore,  principalement  sur  les  parois  verticales  du 
foyer,  des  croûtes  calcaires  qu'on  ne  peut  enlever  mécaniquement 
qu'en  remplaçant  un  très-grand  nombre  d'entretoises. 

On  a  cherché  à  combattre  l'effet  des  incrustations  par  des  pro- 
cédés chimiques  ;  quelques  substances  comme  l'amidon  (pommes 
de  terre),  les  infusions  de  bois  de  teinture,  le  tannin,  etc.,  ont 
pour  objet  de  rendre  les  incrustations  moins  adhérentes  et  de  fa- 
ciliter les  nettoyages  ;  elles  sont  peu  efBcaces  et  font  primer  les 
machines  ;  d'autres,  comme  la  soude,  le  sel  ammoniac,  la  chaux,  le 
carbonate  de  soude,  ont  pour  objet  de  détruire  les  incrustations  déjà 
formées  et  de  nettoyer  les  chaudières.  Beaucoup  de  recettes,  que 
leurs  inventeurs  entourent  de  mystère  et  pour  lesquelles  il  a  été 
pris  plusieurs  brevets,  sont  journellement  proposées  aux  ingé- 
nieurs qui  entretiennent  le  matériel  des  chemins  de  fer  ;  elles  ont 
toutes  pour  but,  avec  plus  ou  moins  de  succès,  d'attaquer  les  élé- 
ments qui  entrent  dans  la  composition  des  incrustations,  de  les 
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désagréger  et  de  les  tkire  tomber  à  Tétat  de  boue  qui  sort  avec  les 
dépôts  vaseux,  lorsqu'on  lave  la  machine.  Les  matières  employées 
sont  les  réactifs  les  plus  communs  de  la  chimie,  ou  des  substances 
préparées  à  peu  de  frais;  les  principales  sont  celles  que  nous  avons 
déjà  citées. 

L'emploi  de  ces  procédés  a  Tinconvénient  de  faire  cracher  les 
machines  et  de  faire  fuir  les  joints  que  les  dépôts  cristallins  ont  pu 
ouvrir  et  qu'ils  ont  tenu  momentanément  fermés  ;  mais  cet  inconvé- 
nient ne  peut  pas  être  mis  en  balance  avec  la  conservation  des 
diaudières  et  l'économie  du  combustible;  on  les  emplQie,  soit 
d'une  manière  continue  pour  détruire  la  cause  des  incrustations, 
soit  d'une  manière  discontinue  et  à  des  intervalles  plus  ou  moins 
éloignés  pour  enlever  les  incrustations  formées.  Il  faut,  toutefois, 
avoir  égard  aux  propriétés  acides  de  quelques-unes  de  ces  matières, 
notamment  à  celles  du  sel  ammoniac  qui  attaque  le  fer  comme  le 
ferait  un  acide  ;  i)eut-étre  même  pourrait-on  lui  substituer  de  l'a- 
cide hydrochlorique  faible,  qui,  employé  à  petite  dose  et  avec  pré- 
caution de  manière  à  ne  pas  dépasser  le  point  où  le  carbonate  de 
chaux  se  décompose,  serait  d'un  usage  sûr  et  peu  coûteux  pour  les 
dépôts  chargés  d'une  quantité  un  peu  notable  de  carbonate. 

Nous  ne  cherchons  pas  ici  à  traiter  à  fond  la  question  des  in- 
crustations; nous  insistons  seulement  sur  la  nécessité  d'y  apporter 
la  plus  grande  attention.  L'importance  de  la  question  est  assez 
grande  pour  que  l'on  organise,  sur  un  chemin  de  fer  dont  les  eaux 
sont  de  mauvaise  qualité,  un  service  d'essais  chimiques,  comme  on 
le  fait  maintenant  pour  le  coke,  comme  on  le  fait  dans  une  foule 
d'industries;  il  conviendrait,  k  des  intervalles  plus  ou  moins  rap- 
prochés, tous  les  mois,  tous  les  quinze  jours,  par  exemple,  de  do- 
ser la  proportiou  de  matières  sédimentaires  en  dissolution  dans 
les  eaux  qui  alimentent  les  difTérents  réservoirs  de  la  ligne,  et  d'a- 
jouter dans  les  réservoirs  la  dose  correspondante  de  matières  neu- 
tralisantes. En  imitant  les  procédés  employés  pour  l'essai  des  ma* 
tières  d'argent  par  voie  humide  et  pour  les  essais  alcalimétriques, 
on  arriverait  à  rendre  ces  essais  périodiques,  simples  et  peu  dispen- 
dieux ;  les  frais  de  matières  premières  pour  la  neutralisation  sont , 
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-  in- 
du re$(e,  sans  iqiportanoe,  à  càcé  désavantages  de  toutemitursqui 

résulteraient  de  la  puriricatio»  de^  eaux  d'alimentation. 

4»  Alimentation  dans  i.es  gaines.  —  Lorsque  les  machines  res: 
tent  longtemps  en  stationnement  dans  les  gares,  ou  lorsque  leurs 
chaudières  présentent  des  fuites,  il  est  nécessaire  de  les  alimenter. 
On  peut  le  faire,  en  les  faisant  courir  sur  des  voies  spéciales,  ou 
même  sur  les  voies  de  service ,  mais  ce  n*est  jamais  sans  quelques 
inconvénients  ;  le  parcoure  ainsi  effectué  par  la  machine  produit  une 
usure  proportionnelle  ;  ^n  outre,  cette  manœuvre,  exécutée  souvent 
par  des  agents  moins  habiles  que  les  mécaniciens  ordinaires,  expose 
h  des  collisions  ou  à  des  déraillements.  On  dispose ,  dans  les  gares 
principales,  des  gêleU  d'^lmetitationt  formés  d'une  paire  de  roues 
montées  sur  un  essieu  et  placées  au-dessous  de  la  voie,  de  telle 
sorte  que  leur  partie  supérieure  vienne  affleurer  avec  la  face  supé- 
rieure des  rails  sur  une  longueur  d'environ  0"^  IS  à  0»  30.  On 
apdène  la  machine,  qui  a  hcisoin  de  renouveler  son  eau,  sur  ces  ga* 
lets,  et  on  la  c^le  dans  une  position  telle  que  ses  roues  motrices 
reposent  uniquement  sur  les  roues  intercalées  dans  ta  voie  ;  en  don* 
nant  très-peu  de  vapeur  sur  les  pistons,  les  roues  tournent  sur 
placent  les  pompes  fonptipnnent. 

Ce  moyen  ne  peut  être  appliqué  qu'aux  machines  dont  les  roues 
sont  indépendantes  ;  pour  les  machines  à  roues  accouplées,  il  con- 
vient, lorsque  Talimentation  dans  les  gares  est  trop  difficile,  ou 
même  dans  tous  les  cas  possibles,  si  Ton  veut  éviter  d^augmenter 
inutilement  les  frais  d'entretien,  d$  disposer  sur  chaque  k)comotive 
une  petite  machine  à  vapeur  spéciale,  accolée  à  la  chaudière  et  qui 
fait  marcher  une  pompe.  Cet  appareil  (fig.  1,  2,  3,  pi.  17)  occupe 
très-peu  de  place. 

(.e  tuy^u  d'aspiration  et  celui  de  refoulement  doivent  venir  s'em- 
braniiher  sur  les  tuyaux  corre^ndants  de  la  pompe  de  la  loco* 
motive  afin  d'éviter  le  percement  de  tout  nouveau  trou  dans  la 
chaudière. 

Ces  machines  ont  été  employées,  depuis  plusieurs  années,  en 
Allemagne  ;  on  an  a  fait  récemment  une  heureuse  appiication  à 


d^ux  wapltjn^  à  six  roues  accouplées  du  chemin  de  t&ç  de  Paris  à 
Saint-Genuaip. 


CHAPITRE  m. 


Héeaiilgiiie  oa  Appparell  iii^teiir. 


Bîous  avons  montré,  d^ns  rintroducUon,  la  machine  io€ooioti?Q 
amenée  par  le  concours  du  diemin  de  fer  de  LÎTerpooI  à  Manches- 
ter à  son  élat  définitif,  quant  aux  principes  généraux  sur  lesquels 
leposail  sa  construction  ;  nous  avons  indiqué  plus  tard  quelle 
modifications  avaient  dû  subir  successivement  les  dimensions  du 
ilénérateur  de  vapeqr,  pour  satisfaire  aux  conditions  de  puissance 
et  de  vitesse  qui  devenaient  chaque  jour  plus  nécessaires.  Le  méca- 
nisme a  suivi  le  même  pn^s  ;  en  même  temps  qu'on  augmentait 
la  surface  de  chauffe  et  la  capacité  des  chaudières,  on  augmentait 
successivement  le  diamètre  et  la  course  des  cylindres.  Les  cylioh 
dres  de  la  Fusée  avaient  d^  SI  centimètres  de  diamètre  et  0»  41  de 
course;  les  machines  que  l'on  construit  actuellement  ont  gésér»- 
lement  des  cylindres  de  0»  38  de  diamètre,  quelquefois  de  0^  éûf 
et  même  de  0»  4K  ;  la  course  varie  de  6°" 46  à  0°»  70;  elle  est  or* 
dinairement  de  0»  86  pour  les  machines  à  voyageurs  et  de  0»  60 
pour  les  machines  à  marchandises. 

A  part  des  améliorations  de  détail  dans  la  oonstrucUon  des  pièces, 
on  ne  trouve  dans  les  vmgt  dernières  années  qu'un  perfbctionne* 
ment  essentiel  dans  les  dispositions  de  l'appareil  motenr  :  nous 
voulons  parler  de  la  détente  qui  a  permis  de  réaliser  d'importantes 
économies  de  vapeur  et  de  combustible,  et  qui  a  par  suite  déter-* 
miné  une  nouvelie  augmentation  de  puissance  et  de  vitesse.  Ce  per* 
rectionnement  est  dû  en  partie  aux  travaux  des  ingénieurs  firançais. 

Les  premières  machines  n'avaient  qu'un  seul  excentrique  pour 
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diaque  cylindre  ;  cet  excentrique  était  mobile  sur  l'essieu  et  pou- 
vait être  embrayé  alternativement  avec  deux  tocs  flxés  sur  Tessieu 
dans  deux  positions  diamétralement  opposées  ;  au  moyen  d'un  ap- 
pareil de  débrayage  dont  le  levier  était  à  la  portée  du  mécanicien, 
celui-ci  pouvait  changer  le  sens  de  la  marche.  Cette  disposition 
présentait  peu  de  solidité,  et  quelques  constructeurs  y  avaient  re* 
nonce  pour  n'employer  qu'un  excentrique  fixe  dont  la  barre,  ter- 
minée par  un  double  Y  ou  double  pied  de  biche,  s'embrayait  soit 
directement  sur  la  tige  du  tiroir,  soit  sur  l'extrémité  inférieure 
d'un  levier  attaché  par  son  extrémité  supérieure  à  la  tige  du  tiroir  ; 
un  levier  de  changement  de  marche,  agissant  sur  la  barre  d'excen- 
trique, renversait  la  marche  du  tiroir.  La  première  disposition  per- 
mettait de  donner  au  tiroir  une  certaine  avance  pour  faciliter  l'in- 
troduction et  le  dégagement  de  la  vapeur  ;  la  seconde  ne  permet- 
tait de  donner  de  Tavance  pour  la  marche  en  avant  qu'à  la  condition 
de  donner  du  retard  pour  la  marche  en  arrière. 

Le  constructeur  anglais  Hawthom  est  le  premiar  qui  ait  eu 
l'idée  d'employer  quatre  excentriques,  deux  pour  chaque  cylmdre, 
l'un  commandant  la  marche  en  avant,  l'autre  la  marohe  en  arrière; 
la  distribution  pouvait  être  convenablement  réglée  dans  chaque 
sens. 

L'application  de  l'avance,  qui  avait  été  empruntée  aux  machines 
de  bateaux  à  vapeur,  conduisait  naturellement  à  la  détente  fixe. 
En  1840,  MM.  Flachat  et  Petiet,  dans  l'ouvrage  qui  sert  de  point 
de  départ  à  notre  travail,  insistaient  fortement  sur  les  avantages 
de  la  détente  fixe  qui  n'avait  eficore  été  apiriiquée  que  partielle- 
ment et  dans  des  limites  peu  étendues  ;  par  de  nombreux  calculs 
ils  établissaient  l'avantage  qu'il  y  a  à  donner  25»  d'avance  angulaire 
à  l'excentrique,  et  au  tiroir  un  recouvrement  correspondant; 
dans  ces  conditions  la  détente  fixe  avait  lieu  sur  environ  i/6«  de  la 
course  du  piston.  M.  Glapeyron  appliquait  à  la  même  époque  ce 
principe  sur  une  plus  large  échelle  et  poussait  la  détente  fixe  jus- 
qu'au tiers  de  la  course,  en  augmentant  proportionnellement  la  ca- 
pacité des  cylindres  ;  les  résultats  obtenus  sur  les  chemins  de  fer 
de  SaintrGermain  et  de  Versailles  démontrèrent  dès  cette  é])oque 
toute  TutUité  de  cette  innovation. 


--  14»  — 

En  4840  on  essayait  également  snr  le  chemin  de  fer  de  Saint- 
Germain  un  système  de  détente  variable  à.  deux  tiroirs  superposés, 
dont  Tutt  était  mené  par  les  excentriques  ;  Tautre,  maintenu  à  sa 
surface  supérieure  par  la  pression  de  la  vapeur  et  entndné  par  le 
frottement ,  venait  rencontrer  une  double  came  qu*il  flrappait  plus 
tôt  ou  plus  tard  suivant  la  position  de  Taxe  sur  leqod  elle  était 
montée  ;  le  second  tiroir»  s'arrétant  au  contact  de  cette  came  et 
fermant  altemativmient  les  lumières  percées  dans  l'épaisseur  du 
premier  tiroir,  intm^ptait  Tintroduction  de  la  vapeur  i  une  di&- 
tance  plus  ou  moins  grande  de  Textrémité  de  la  course. — Cette 
détente  avait  Tinconvénient  de  ne  pouvoir  fonctionner  qu'à  la  con- 
dition de  ne  laisser  entrer  la  vapeur  dans  le  cylindre  que  pendant 
une  fraction  de  la  course  inférieure  à  la  moitié,  de  telle  sorte  que 
le  but  était  dépassé  par  l'exagération  du  résultat  obtenu  ;  en  outre 
les  tocs  ne  pouvaient  pas  résister  dans  les  grandes  vitesses,  et  de 
plus,  l'inertie  du  tiroir  supérieur  ne  pouvait  pas  être  surmontée  par 
les  frottements,  et  il  y  avait  par  suite  des  pertuiiuitions  de  toute 
nature.  Cet  essai  ne  donna  pas  lieu  à  une  application  suivie. 

En  1841,  M.  Cabry,  ingénieur  anglais,  attaché  au  service  des 
chemins  de  fer  belges,  imagina  de  faire  varier  la  détente  en  faisant 
varier  la  course  du  tiroir  au  moyen  d'une  disporition  spéciale  du 
pied  de  biche  qui  termine  la  barre  d*excentrique  ;  cette  détente,  qui 
a  été  appliquée  dans  un  très-grand  nombre  de  circonstances,  a  été 
remplacée  par  celle  de  St^henson. 

En  1842,  H.  Heyer  prit  un  brevet  pour  une  détente  très-complète 
et  trës-perfectionnée  au  point  de  vue  théorique  ;  il  en  fit  Tapplica- 
ti(Mi  à  des  machines  loccmiotives  qui  donnèrent  des  résultats  fiivo* 
râbles  sous  le  rapport  de  la  consommation.  D'autres  dispositions 
également  avantageuses  furent  plus  tard  proposées  et  appliquées 
par  divers  constructeurs,  parmi  lesquels  nous  citerons  spéciale- 
ment Gonzenbach.  Ces  dispositions  n'ont  pas  reçu  une  application 
générale,  et  dans  beaucoup  de  cas  on  a  démonté  les  appareils  de 
détente  employés  ;  à  l'inconvénient  d'une  augmentation  très-notaMe 
dans  les  frottements,  s'ajoute  celui  d'une  assez  grande  sujétion 
pour  l'entretien  et  la  réparation.  —  Sur  presque  tous  les  chemins 


de  fhr  en  a  ADnhé  b  préférence  ii  ta  dfitentê  Tarielile  à  ttfi  seul  ti- 
roir de  Stq)hen80&  qai  a  suécédé  à  celle  de  Gabrj,  en  l'appropriabi 
aut  dispositions  nouvelles  que  Stephensen  lui-même  introduisait 
dans  la  construetion  des  machines  par  une  transmission  directe  du 
nbuteinent  aux  tiroirs. 

Là  première  application  de  dstte  détente  variable  remonte  k 
l'aniiée  1S43  ;  éous  la  décrirons  seule  avec  quelque  détail.— Pour 
les  détentes  variables  à  plusieurs  tiroirs^  nous  renverrons  aux  pu- 
blications dans  lesquelles  elles  ont  été  décrites  et  figurées  avec 
tous  les  détails  que  comporte  le  sujet. 

i^  Cylindres. — Un  cylindre  se  compose  essentidiemettt  d'Unë 
capacité  cylindrique  dans  laquelle  se  mait  le  piston  ;  il  est  exacte- 
ment alésé  sur  une  longueur  un  peu  supérieure  à  la  eoUrse  du 
piston^  augmentée  de  son  épaisseur;  il  est  fermé  vers  l'arrière  p9lt 
un  fond  Axe  ou  mobile  à  travers  lequel  passe  la  tige  dii  piston  ; 
vers  l'avant  fiar  un  couvercle  ou  plaieau^  mobile  k  vdllmté  pour 
faire  enU^er  et  sortir  te  piston  lorsqu'on  le  répare.  Les  lumières 
d'introduction  viennent  aboutir  aux  deux  extrémités  du  bylindre 
oii  leur  prolongement  est  souvent  marqué  star  te  fond  et  sur  le  cou- 
vercle et  sur  les  deux  faces  du  piston  ;  on  doit  en  êflfet  laisser  le 
moins  de  jeu  possible  entre  le  piston  et  les  fends  du  cylindre,  le 
moins  possible  d'e^Hice  numble  aux  extrémités  de  là  course.  La 
botte  de  tiroir  et  son  eouverele  dépendent  du  eyHndre  ainsi  que  la 
lumière  et  l'origine  du  tuyau  d*échappenent  qui  viennent  de  fonte 
dans  la  masse. 

La  fonne  extârieure  des  cylindres  varie  à  rinflni)  car  elle  dé- 
pend de  leur  positi<m  à  l'intérieur  ou  à  rextérieur  du  châssis,  de  la 
forme  même  de  ce  châssis  qdi  leur  sert  de  support,  dé  leurs  prcypres 
dimensions  qui  peuvent  amener  pour  lés  grands  cylindres  des  modifi- 
cations qui  neseraient  pas  nécessaires  peur  des  cylindres  plus  petits. 
Les  deux  planches  18  et  49  représeutent  un  certain  nombre  de 
dispositions  de  cj^lindres. 
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PI.  i8^  fiig.  1  tt  2.  Mâchi&e  de  Sharp  et  Reberts,  e?liiidiies  ifi- 
téfiiÉttrs  horizontàui,  tiroirs  en  dessus  ; 

Flg.  3  et  4.  Jlbchine  du  chemin  de  Rouen^  cylindres  extérieurs 
inelinés,  et  tiroûrs  m  dessus  horizontaux  ; 

Fig.Hete.  Machine  du  chemin  de  fer  dn  Nûrd,  cylindres  exté- 
rieurs horicDBtaux  et  tiroirs  verticaux  ; 

fïg.  1  etSi  Machine  do  chmié  ûefèrde  PUH8  à  L^  (mya-- 
fenrs)  à  cylindres  extéHeurs  horitontaut  et  à  tiroirs  verticaux  ; 

Pi.  19,  /!$.  1  et  2/ Machine  Àniée^  cylindnes  extérieurs  hori- 
tOBtaux  à  tiroirs  verticaux  ; 

Fig.  3  et  4.  Machine  le  Rkône^  cylindres  ihtérimirs,  inclinés 
de  1/11*  à  tiroirs  en  dessous,  obliques  ; 

Fig.  5  et  6.  Machine  du  chemin  dtkléam ,  Cylindres  intérieurs 
horizontaux,  tiroirs  verticaux  extérieurs  aut  roues. 

Les  cylindres  sont  généralement  placés  au  delà  du  corps  cylin- 
drique de  la  chaudière,  dans  la  boite  à  flimée,  au-dessous  ou  h  cdté 
de  cette  capacité;  cependant  on  trouve  dans  Tun  des  modèles  de 
Step)v»ison,  et  plus  tard  dans  les  machines  deCrampton,  les  cylin- 
dres placés  de  part  et  d*autre  du  C0Tp&  cylindrique,  entre  les  roues 
d*avant  et  les  roues  du  milieu  qui  deviennent  alors  de  simples 
roues  portantes.  Les  /t^.  1  et  2  de  h  pi.  20  indiquent  la  fbnne  des 
cylbidres  de  hi  machine  Grampton  dont  Taxe  est  horizontal,  mais 
dont  les  tiroirs  sont  inclinés. 

Les  conditions  que  Ton  doit  â*attacher  à  remidir  lorsque  Ton 
eombine  le  plan  d'une  machine»  consistent,  pour  ce  qui  concenie  les 
éyltndres,  à  constituer  solidemeiit  leur  attabhe  sur  le  châssis  et 
svr  la  botte  à  fumée;  à  di!^)oser  la  bo«ë  de  tiroir  de  manière  à  ren- 
dre la  visite  et  les  réparations  faciles;  à  rendre  Téchappement 
aussi  direct  que  possible  pour  mmimier  les  effets  de  la  conu'eiHies- 
sierh  ;  à  réddite  autant  que  possible  l'espace  nuisible  à  chaque  ex- 
trémité de  la  courte  ;  enfin,  à  donner  anx  Ihmières  d'introdnction, 
p6iir  faciliter  l'admission  et  surtout  le  dégagement  de  la  vapem\ 
ane  section  aus^  grande  que  le  comportent  les  autres  exigences 
de  la  coustmi^ion. 

LlfidbEoisoh  des  teylindres  donne  souvent  ime  grande  facHité 


—  152  — 

pour  le  service,  mais  poussée  au  delà  de  certaines  limites,  au  delà 
de  16<*  à  25^,  par  exemple,  elle  peut  présenter  des  inconvénients 
assez  marqués,  ainsi  que  nous  le  verrons  plus  loin. 

Le  fond  du  cylindre,  lorsqu'il  est  mobile,  ainsi  que  le  couvercle, 
doivent  être  parfaitement  dressés  ;  ils  sont  boulonnés  sur  des  brides 
venues  à  la  fonte  sur  le  cylindre;  quelquefois  les  boulons  ont  la  léte 
noyée  dans  le  corps  même  du  cylindre,  dont  la  tranche  est  exacte- 
ment planée  et  forme  joint  avec  le  rebord  du  couvercle.  Les  brides 
sur  lesquelles  sont  boulonnés  les  couvercles  ont  de  0^  03  à  0""  04 
d'épaisseur  sur  0°^  06  de  largeur  ;  on  les  dresse  exactement  afin 
que  la  juxta-position  soit  aussi  parfaite  que  possible.  Les  parois  du 
cylindre  ont  de  0°*  03  à  0°"  025  d'épaisseur,  et  sont  quelquefois  ren- 
forcées par  des  nervures  annulaires  de  0"  01  de  saillie.  —  D  con- 
vient de  donner  aux  cylindres  neufs  une  sur-épaisseur  aSn  de  pou- 
voir les  aléser  deux  ou  trois  fois  sans  craindre  de  compromettre 
leur  solidité;  on  donne  immédiatement  à  l'entrée  et  au  couvercle 
qui  y  pénètre,  le  diamètre  maximum  que  les  alésages  successifs 
peuvent  atteindre.— Les  plateaux  doivent  être  aussi  minces  que 
possible  pour  que,  dans  le  cas  de  rupture  ou  de  dérangement  du 
piston,  ils  puissent  casser  et  préserver  le  cylindre  lui-même  d'une 
rupture  qui  occasionnerait  des  réparations  dispendieuses. 

La  boite  du  tiroir,  quelles  que  soient  sa  forme  et  sa  disposition, 
doit  avoir  une  capacité  assez  grande  pour  que  le  tiroir  ne  fasse  pas 
obturateur  et  ne  gêne  pas  le  passage  de  la  vapeur.  La  surface,  qui 
comprend  les  orifices  des  lumières  et  sur  laquelle  gUsse  le  tiroir,  ou 
en  d'autres  termes  la  table  du  q/lindre  ou  le  siège  du  tiroir^  doit 
être  exactement  dressée  et  rodée.  Ses  parois  n'ont  guère  que  de 
0°"  015  à  O"'  022  d'épaisseur  ;  une  bride  et  des  boulons  fixent  le 
couvercle  qui  est  renforié  par  des  nervures. 

Les  lumières  ou  conduites  de  vapeur,  à  l'introduction,  ont  une 
section  à  peu  près  égale  à  celle  du  tuyau  de  prise  de  vapeur,  c'est- 
à-dire  à  1/10  environ  de  l'aire  des  pistons  ;  celle  de  la  lumière 
d'écbappement  est  plus  considérable,  elle  est  à  peu  près  égale  à  la 
somme  des  deux  autres.  Le  développement  des  lumières  d'intro- 
duction dépend  de  la  distance  de  l'axe  du  piston  à  la  table  du  tiroir, 
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distance  qui  varie  avec  la  disposition  générale  du  mécanisme  ;  i!  im- 
porte de  la  réduire  autant  que  possible  pour  diminuer  la  résistance 
du  frottement  qui  fait  perdre  à  la  vapeur^  en  contact  avec  le  piston, 
une  partie  de  sa  tension,  et  qui,  surtout,  augmente  la  coutr&*pres- 
sion  pendant  Féchappement.  —  En  outre,  la  capacité  des  lumières 
constitue  un  espace  numble  qui  se  remplit  de  vapeur  à  chaque 
coup  de  piston,  ^ns  proflt  pour  le  travail  de  la  machine. 

Les  couvercles  entrent,  à  frottement  doux,  et  sur  une  longueur 
d'environ  0""  05  à  0°"  06,  dans  les  cylindres.  Le  fond  ou  couvercle 
d'arrière,  lorsqu'il  est  mobile,  porte  les  glissières,  et,  dans  ce  der- 
nier cas,  il  doit  être  assujetti  très-soiidemeot  ;  un  des  meilleurs 
emmanchements  est  celui  qu'indiquent  les  fig.  3  et  4,  pi.  18, 6  et  6 
pi.  19,  il  porte  un  stuffing-box  ou  botte  à  étoupes,  composé  gé- 
néralement d'un  anneau  en  bronze  appelé  jrratn,  et  d'un  chapeau  ou 
presse^toupes  également  en  bronze ,  ou  en  fonte  garni  alors  d'une 
bague  en  bronze,  dans  lesquels  glisse,  à  frottement  doux,  la  tige 
du  piston  ;  une  garniture  en  chanvre  enduit  de  suif  est  pressée 
entre  le  grain  et  le  chapeau,  et  forme  un  joint  imperméable  à  la 
vapeur ,  tout  en  permettant  à  la  tige  de  glisser  sans  ti'op  de  résis- 
tance. —  La  hauteur  de  la  garniture  est  de  O"'  08  k  0»  10  et 
son  épaisseur  de  0°>  015  à  0°"  02.  On  a  souvent  essayé,  mais  sans 
succès,. des  garnitures  métalliques.  C'est  généralement  le  corps  de 
la  boite  à  étoiQ)es  venu  à  la  fonte  avec  le  fond  du  cylindre  ou  avec 
le  cylindre  lui-même ,  si  le  fond  n'est  pas  mobile ,  que  l'on  prend 
pour  point  d'attache  des  glissières ,  ainsi  qu'on  le  verra  plus  loin. 

Les  couvercles  dont  la  surface  est  plane  doivent  avoir  une  épais- 
seur un  peu  plus  grande  que  celle  des  cylindres  ;  les  boulons  qui 
servent  à  les  attacher  sont  au  nombre  de  8  à  10  et  ont  environ 
0"  035  de  diamètre.  Les  couvercles  des  J)ottes  de  tiroir  ont  sou- 
vent besoin  d'être  enlevés  :  on  leur  applique  deux  poignées  que 
l'on  visse  sur  deux  trous  taraudés,  soit  à  demeure,  soit  au  moment 
même  de  la  manœuvre.  Lorsqu'ils  sont  placés  dans  l'intérieur  de  la 
boîte  à  fumée,  il  convient,  pour  faciliter  le  démontage,  d'employer 
des  écroûs  en  bronze  surmontés  d'une  sorte  de  chapeau  en  forme 
de  dé  à  coudre,  qui  préserve  le  pas  de  vis  du  boulon  de  toute  al- 
tération par  l'action  du  feu  et  de  la  rouille. 


L'une  des  deux  iteces  d'arant  ou  d'âfriëtiB  de  là  bëlU  du  Umoit* 
est  souvent  fermée  par  un  plateau  fixé  sur  une  bride,  ciomme  celui 
du  cylindre,  au  moyen  de  boulons  ;  cette  ouverture  facilite  la  inise 
en  place  et  le  démontage  du  tiroir;  elle  eêt  indispeiisable»  lors- 
que le  cadre  en  fer  qui  embrasse  le  tiroir  et  4ui  le  met  eta  Imotive- 
ment  est  venu  de  forge  sur  la  tige;  elle  fUcilite  en  outre  la  répa- 
ration de  la  table  du  tiroir. 

On  doit  comprendre,  dans  h  descHptioU  des  cylindres,  diverses 
pièces  accessoires,  les  robinets  purgeurs^  les  robinets  gmissenrs 
et  les  enveloppes. 

Les  robinets  purgeurs  servent  à  enlever  TeàU  de  condensation 
qui  s'accumule  dans  les  cylindres  pendant  le  stationnement,  et 
l*eau  entraînée  pendant  la  matche.  Les  robinets  pui^ulrs  ne  pré- 
sentent rien  de  particulier  comme  disposition  ;  ils  sont  en  bronze, 
d'Une  section  intérieure  variant  de  0»»  008  à  0*  008.  Ih  sont  im- 
plantés au  nombre  de  deux  sur  chaque  cylindre,  aux  points  ex- 
trêmes correspondant  à  l'espace  nuisible  qui  reste  à  la  fin  de  la 
course  entre  le  piston  et  le  plateau  du  cylindre.  Quelques  consiruc- 
teurs  qui  avaient  disposé  leurs  tiroirs  sur  le  côté,  dans  une  position 
verticale,  ont  ap|]4tqué  un  robinet  purgeur  à  chaque  boîte  de  tiroir, 
indépendamment  de  ceux  du  cylindre  ;  d'autres,  au  contraire,  ont 
pensé  qu'il  sufBsait  d'en  placer  sur  tes  bottes  de  tiroir.  Il  ne 
suffit  pas  de  purger  la  capacité  qui  renferme  les  tiroirs,  il  faut  aussi 
vider  directement  les  cylindres  ;  ce  dernier  exemple  ne  doit  donc 
pas  être  imité. 

Les  robinets  purgeurs  sont  commandés  par  un  arbre  commun, 
pourtant  des  manivelles  et  de  petites  bidies  de  transmission,  qui 
agissent  sur  la  manette  de  chaque  rcWnet.  Un  levier  spécial  et  une 
tringle  dont  l'extrémité  tel  sons  la  insin  du  mécanicien,  servent  à 
ttM3llre  en  mouvement  Tàrbre  de  transmission  et  tons  les  robinets. 

Les  robinets  graisseurs  servent  à  graisser  le  piston  et  les  tiroirs 
(flg.  ^ ,  pi  70,  et  fig.  8  ,pl.  71)  ;  ils  sont  placés  sur  les  couvercles 
d'avant  des  cylindres,  ou,  lorsque  les  tiroirs  sont  placés  au-dessus 
dfistylindfts,  «tir  le  couvercle  de  la  botté  du  tirW^  ;  dans  le  premier 
cas,  )ès  tiMir^  sont  ^sséb  par  l'hufle  que  la  vapeur  entraide  après 


aT«ir  Ivbréflé  les  parois  du  Cflindre;  dans  le  second  cas^  c'est  Tin- 
^erae  quia  lieu  ;  ceUe  seeoade  méthode  doit  être  préférée  toutes  les 
fois  qu'elle  est  applicable  ;  il  vaut  mieux  encore  aTOir  pour  le 
tiroir  et  pour  le  cylindre  des  robinets  indépendants. 

Daus  les  anciennes  machines^  oii  la  boite  du  tiroir  était  placée 
dans  la  boite  &  fumée^  on  perçait  un  trou  taraudé  et  fermé  par  un 
boucbon  à  vis,  par  lequel  on  introduisait  du  suif  fondu  au  moment 
du  d^rt.  —  Quelquefois^  ou  plaçait  un  robinet  graisseur  sUr  le 
côté  de  la  boite  à  flimée,  en  le  fiiisant  communiquer  par  un  petit 
tuyau  avec  la  boite  du  tiroir. 

Les  nAinèts  sont  à  simple  boisseau»  ou  à  double  boisseau  à  ca« 
pacité  bitennédiaire  ifig,  7,  pL  19)  ;  dans  le  premier  cas,  ils  be 
servait  à  graisser  qtie  pendant  te  stationnement;  dans  le  second 
cas,  ils  peuvent  servir  A  graisser  pendant  la  marche. 

Lorsque  les  cylindres  ne  sont  pas  renfermés  dans  la  botte  à  fti« 
mée»  on  les  recouvre  d'une  double  enveloppe  de  feutre  et  de  bdis; 
qnelqueftns,  tiû  lui  superpose  Une  troi^ème  enveloppe  en  tdie 
pante  on  en  laiton  pnli;  enfin,  quelques  constructeurs  recouvrent 
les  t^ateaux  d'une  plaque  de  feutre  retenue  par  une  plaque  de  tdie 
ou  de  laiton.  Il  importe  de  prévenir  par  tous  les  moyens  possibles 
ta  condensatiim  de  la  vapeur  par  le  reft^oidissement  du  cylindi'e,  et 
il  y  aurait  tout  avantage,  lorsque  le  plan  général  de  là  cOUstiHc* 
tion  le  permet,  à  les  renfermer  dans  la  boite  k  fumée,  si  la  capacité 
éd  ceNe-èi  ne  devait  pas  en  être  augmentée  d*tme  manière  nuisible 
au  tirage. 

Les  métaux  employés  dans  la  construction  des  cylindres  et  de 
leurs  partf^  acocessoires  sont  :  la  fonte  pour  le  cylindre  propremlsnt 
dit  et  ses  fonds  ou  coutercles,  le  laiton  ou  le  bronze  pour  les 
présse-étoupes  et  les  robinets.  La  ibnte  destinée  aux  cylindres  doit 
itré  à  grain  très-serré  et  un  peu  dure,  parfaitement  saine,  exempte 
rie  toute  soufflure,  d'un  grain  fin,  tenace  et  susceptible  d*un  ti*ès* 
beau  poli,  dans  lès  parties  en  contact  avec  les  pistons  ou  avec  les 
tiroirs.  Les  taèles  de  tiroirs  doivent  être  très-dures  ;  plusràirs  con^ 
stmcteurs  et,  entre  antres,  St^enson»  les  ont  coulées  en  coquille, 
ce  qui  a  donné  de  très-bdns  résultats.  La  masseloUe  à  la  coulée 
doit  avoir  au  moins  0"^  30  à  0»  40  de  hauteur. 


Le  montage  des  cylindres  doit  être  fait  avec  le  plus  grand  soin, 
de  telle  sorte  que  Taxe  coïncide  bien  exactement  avec  Tintersec- 
tion  de  deux  plans,  Tun  passant  par  l'axe  de  l'essieu  moteur, 
Tautre  perpendiculaire  à  ce  même  axe  ;  c'est  là  le  point  de  départ 
du  montage  de  tout  le  mécanisme.  Leur  durée  est  très-considé- 
rable ;  elle  correspond  à  un  parcours  d'environ  900,000  kilomètres. 

i?  Pistons.  —  Le  piston  se  compose  d'une  tige,  de  deux  pla^ 
teaux  montés  sur  la  tige  et  de  segments  métalliques  intercalés  entre 
les  deux  plateaux  pour  former  le  joint;  nous  parlerons  de  la  co- 
quille  ou  tête  de  la  tige  du  piston  en  décrivant  les  glissières.  Les 
segments  sont  appliqués  à  frottement  doux  conU*e  les  parois  du 
cylindre,  soit  en  vertu  de  leur  propre  élasticité,  soit  au  moyen  de 
coins  pressés  par  des  ressorts  qui  les  écartent  et  les  maintiennent 
constamment  en  contact  avec  le  cylindre. 

Les  pistons  doivent  être  aussi  légers  que  possible,  pour  éviter  la 
flexion  de  la  tige  sous  l'action  de  leur  poids,  lorsqu'ils  sont  à  bout 
de  course,  et  pour  diminuer  l'importance  du  rôle  que  joue  le  p<Hds 
m^e  de  cet  organe  dans  la  stabilité  de  la  machine  en  mouvement, 
quelques  constructeurs  ont  adopté  des  plateaux  en  tôle  de  0»  015 
à  0°"  020  d'épaisseur,  et  réduit  les  segments  et  les  ressorts  de 
pression  aux  dimensions  strictement  nécessaires  ;  mais,  pour  que 
ces  plateaux  présentent  une  résistance  suffisante,  il  faudrait  leur 
donner  un  poids  comparable  à  celui  des  plateaux  en  fonte  ;  le 
meilleur  système  consisterait  à  faire  des  plateaux  en  fer  forgé,  armés 
de  nervures  vers  le  centre,  et  présentant  une  large  base  d'ajustage. 

La  construction  des  segments  exige  un  soin  tout  particulier,  car 
il  importe  que  la  pression  s'exerce  uniformément  sur  toute  leur  cir- 
conférence, afin  que  le  cylindre  ne  s'use  pas  d'une  manière^ inégale; 
il  faut  en  même  temps ,  lorsque  cette  usure  inégale  a  lieu  malgré 
toutes  les  précautions  prises,  qu'ils  aient  assez  de  flexibilité  pour 
épouser  la  forme  nouvelle  que  prend  le  cylindre.  Pour  rendre  enfin 
l'obturation  plus  complète,  on  dispose  deux  étages  de  segments  à 
joints  croisés,  l'un  interceptant  le  passage  de  la  vapeur  aux  points 
oii  l'autre  présente  des  solutions  de  continuité  pour  recevoir  l'ac- 
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lioA  des  eoins  de  serrage.  Lorsque  cbaque  segment  est  d'un  seul 
morceau,  son  épaisseur  est  généralement  inégale»  et  croît  depuis 
la  fente  qui  reçoit  le  coin  jusqu'à  Fextrémité  opposée  du  diamètre 
correspondant  {fig.  5, 10, 11,  pi.  20,  et  fig.  1,  pi.  21). 

Le  piston  doit  être  attaché  avec  le  plus  grand  soin  à  la  tige  :  le 
mouvanent  alternatif  très-rapide  qu'il  éprouve  tend  à  détruire  ra^ 
pidem^t  l'assemblage. 

Dans  les  anciennes  machines ,  l'un  des  plateaux  portait  un 
manchon  en  fonte  ajusté  sur  un  renflement  conique  qui  ter- 
minait la  tige  et  y  était  fixé  par  une  forte  clavette  (/tgr.  3  ^t  4 , 
pL  20}  ;  maintenant,  on  fait  venir  de  forge  sur  la  tige  un  renfle- 
ment sur  lequel  s'appuie  chacun  des  plateaux  {fig.  6, 9, 12,  pi.  20), 
ceux-ci  étant,  comme  toujours,  reliés  entre  eux  par  des  boulons  ; 
cette  disposition,  indépendamment  de  la  solidité,  a  l'avantage  de 
rendre  le  piston  mobile  autour  de  sa  tige,  et  permet  de  vérifier  si  le 
serrage  est  convenable ,  sans  tout  démonter  ;  elle  permet  de  plus 
de  déplacer  le  piston  de  temps  en  temps  pour  combattre  la  ten- 
dance à  rovalisation. 

Pour  empêcher  les  plateaux  de  porter  sur  les  cylindres  à  la  par- 
tie inférieure ,  on  place  l'un  des  segments  de  telle  sorte ,  que  sa 
plus  forte  épaisseur  (cette  disposition  suppose  qu'il  est  d'un  seul 
morceau)  soit  à  la  partie  inférieure  du  cylindre,  et  on  le  prend  pour 
point  d'appui  d'une  vis  qui  soutient  le  plateau  dans  lequel  est 
engagée  la  t^  du  piston  (fig.  1,  pi.  21)  ;  il  vaut  mieux  encore  cen- 
trer la  tige ,  en  plaçant  les  segments  de  telle  sorte  que  leurs  som- 
mets soient  à  -IS^  de  l'arête  inférieure  du  cylindre  et  en  appliquant 
sur  chacun  une  vis  qui  vient  s'appuyer  sur  les  portées  du  plateau. 

Lorsque  chaque  segment  est  d'un  seul  morceau,  il  est  pressé  à 
l'intérieur  par  un  seul  ressort  circulaire,  qui  s'applique  sur  toute 
sa  circonférence  ;  aa  point  où  est  placé  le  coin,  le  ressort  s'aplatit 
pour  recevoir  une  vis  de  serrage  ;  d'autres  fois,  une  lame  de  res- 
sort très-courte  s'appuie  sur  deux  ergots  que  porte  le  segment  et 
sert  de  support  à  la  vis  de  serrage,  qui  presse  le  coin,  pour  écarter 
le  segment  au  fur  et  i  mesure  de  son  usure.  On  a  enfin  employé  des 
s^iments  faisant  eux^némes  ressort ,  et  fermés  à  la  fente  par  une 
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petite  lame  d*aciar  ou  de  brpDie  ajustée  i  qu^ua  d'bironde.  Ob  fMd 
un  ^Biieau  en  fente  très-douce,  que  Ton  martèie  à  firoid,  de  mamèro 
à  écrouir  sa  faee  intériauie  ;  on  le  fend  et  il  s'ouvre  sur  un  diaaiètm 
un  peu  supérieur  à  celui  du  cylindre  ;  entrés  de  force  dans  le  cylimife, 
ces  segments  pressent  les  parois  par  leur  propre  élastieité,  et  sMls 
sont  construits  avec  soin ,  ils  peuvent  rendre  d'utiles  serviees; 
mais  lorsqu'ils  sont  mal  exécutés,  ils  remplissent  imparfaitement  le 
but;  c'est  ce  qui  a  eu  lieu,  le  plus  souvent,  lorsqu'on  en  a  fait  l'on* 
ploi,  et  c'est  ce  qui  explique  comment  on  a  renonoé  à  leur  usage. 

Les  écrous  des  boulons  qui  réunissent  les  plateaux  doivent  être 
arrêtés  avec  le  plus  grand  soin  ;  on  se  sert  pour  cela  d'une  feuille 
de  tôle  sur  la  circonférence  de  laquelle  on  taille  des  échancrures 
qui  correspondent  à  la  forme  et  à  la  position  des  écrous,  et  que 
l'on  fixe  au  moyen  de  vis  sur  le  plateau  antérieur  ;  les  écrous  sont 
emprisonnés  par  cette  plaque,  et  ne  peuvent  pas  se  desserrer 
(/^-  '^9  P^'  ^)-  ^^  P^ut  remplacer  avec  avantage  les  vis  qui  peu- 
vent se  desserrer  par  une  petite  goupille  carrée,  fixée  sur  le  bout  de 
la  tige  du  piston. 

Les  fig.3à6  et  0  à  19  de  la  pi,  30  représentent  différents  types 
de  pistons  et  reproduisent  sous  diverses  fiormes  les  dispositions 
qui  viennent  d'être  indiquées.  Les  fig,  1  et%  représentent  une  dis- 
position spéciale  de  piston,  qui  a  été  longtemps  en  faveur,  mais  à 
laquelle  on  renonce  maintenant  assez  généralement;  une  (^titi^^ 
pressée  par  des  ressorts  à  boudin  forme  un  coin  général  qui  presse 
sur  les  segments  taillés  intérieurement  suivant  la  même  surface 
conique  ;  le  vice  de  ce  système  consiste  dans  la  difficulté  d'imprimer 
une  tension  uniforme  aux  ressorts  à  boudin ,  et ,  par  conséquent 
d^exercer  la  même  pression  sur  toute  la  circonférence  de  la  garniture. 

On  distingue  souvent  les  deux  plateaux  du  piston  en  plateau 
proprement  dit  et  couvercle  ;  le  premier  porte,  dans  les  anciens  pis- 
tons, le  manchon  en  fonte  dans  lequel  s'emmanche  à  clavette  la  tige 
du  piston  {fig.Setiyl  0t9,  pi-  20).  Ce  manchon  porte  hii-même 
quatre  saillies,  de  toute  la  hauteur  du  vide  intérieur  du  piston,  qui 
sont  percées  de  trous  cylindriques  et  qui  servent  de  guides  aux  bou* 
lOBS  destinés  à  réunir  les  deux  plateaux.  D^ms  les  pistoMs  plus  récents, 
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)fis  mandiûns  qui  sêrveDt  de  guida  aux  boulpns  $ODt  isolés  et  cen* 
solifiâ^  seulement  par  des  nervures  rayoni^antes  {fig.  9  ôt  12)  ou 
«reulalFes  (fig,  6et6)\  les  4eux  plateaux,  au  fur  et  à  piesure  que 
la  cpBstnictiim  se  perfeetionne,  tendent  à  devenir  exactement  senn 
blables  entre  eux. 

On  a  construit,  à  l'origine,  des  segments  formée  de  plusieurs 
morceaux,  pressés  par  des  ressorts  à  boudin  qui  prenaient  leur 
point  d'appiii  sur  le  renflement  intérieur  du  plateau;  pour  rendre 
la  fermeture  plus  complète,  on  a  quelquefois  employé  pour  pbaque 
s^pment  deux  garnitures  Tune  dans  l'autre,  à  joints  croisés,  les 
re$sprt3  pressant  les  pièces  intérieures  ;  c'est  même  à  cette  dispo- 
sition qu'il  fout  attribuer  l'origine  du  mot  segment^  qui  s'applique 
maintenant  à  un  cercle  entier.  Ainsi  que  nous  l'avons  dit,  on  n'em- 
ploie plus  à  présent  que  des  segments  d'une  seule  pièce,  comme 
l'indiquent  les  fig.  â  à  \%,  pi  3û. 

Oa  emploie  le  bronze,  la  fonte  et  plus  rarement  l'aeier  pour 
la  coBstiiiction  des  segmeqts»  On  leur  donne  0«  03  de  hau- 
teur ^t  près  de  la  fente  Q^  31K  à  0^  020  d'épaisseur;  cette 
épaisseur  croit  jusqu'à  l'extrémité  opposée  du  diamètre  corres<* 
pondant,  suivant  une  progression  que  l'expérience  et  le  tâton- 
nement indiquent  pour  chaque  espèce  de  métal  et  pour  les  diffé- 
rente diamètres  de  cylindres.  Leç  segmente  sont  justes  nen- 
seutepnent  spr  leur  surface  extérieure,  mais  encore  sur  les  deux 
tranches,  car  les  fuites  de  vapeur  pourraient  s'éteblir  tout  aussi 
bien  entre  les  plateaux  et  les  segmente  qu'entre  les  segments  et  les 
parois  du  cylindre.  Au  point  où  le  coin  de  serrage  s'applique,  les 
deux  extrémités  du  segment  présentent  chacune  un  renflement  qui 
sert  d'appui  au  lîoin  ;  l'angle  de  celui-ci  est  de  OO^  à  80». 

Loisqu'un  segment  est  composé  de  plusieurs  pièces,  il  y  a 
un  coin  de  serrage  à  chacun  des  Jointe ,  et  un  ressort ,  soit  à 
boudin  soit  à  lame,  comme  celui  de  la  fig.  8,  pi.  20,  agit  sur 
chaque  coin.  Il  est  difficile  de  régler  les  vis  de  serrage  qui  s'ap- 
puient sur  ces  ressorts  de  manière  à  obtenir  une  pression  uni- 
fonne  ;  c'est  en  partie  pour  ce  motif  que  l'on  a  généralement 
adopté  les  segmente  d'une  seule  pièce.  Lorsqu'on  fait  usage  d'un 
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ressort  circulaire»  on  peut  l'employer  de  deux  manières  distinctes, 
soit  uniquement  pour  presser  sur  le  coin  du  serrage»  en  Tappuyant 
seulement  par  son  sonunet  sur  la  paroi  intérieure  du  segment 
(fig.  9  et  10,  pi.  20),  soit  pour  presser  le  coin  de  serrage  et,  en 
même  temps,  pour  presser  sur  les  différents  points  de  la  circon-^ 
férence  du  segment  (fig.  9eti,U  et  12,  pi.  30).  La  vis  de  ser- 
rage se  relie  au  ressort,  soit  par  un  écrou  taraudé  dans  un  renfle- 
ment que  porte  cette  pièce  {fig.  3,  4,  9, 10, 11  ^^  12,  pi.  20),  soit 
au  moyen  de  deux  écrous  entre  lesquels  se  trouve  prise  la  lame  de 
ressort  {fig.  5,  6,  pi.  20)  ;  dans  le  premier  cas,  on  place  sur  la  vis 
un  écrou  de  retenue.  Pour  empêcher  la  vis  de  se  desserrer ,  on 
emprisonne  quelquefois  sa  tête  dans  une  petite  boite  ou  guide  fixée 
sur  le  plateau  du  piston  {fig.  11  et  12 ,  pi.  20).  Les  ressorts  circu* 
laires  ont  de  0>"  002  à  0»  0025  d'épaisseur. 

Tout  le  monde  n'est  pas  d'accord  sur  la  préférence  à  donner  au 
bronze  ou  à  la  fonte  pour  la  construction  des  segments  de  pistons  ; 
l'acier  grippe  facilement  et  est  cassant,  son  usage  ne  doit  donc  pas 
être  recommandé.  Le  frottement  du  bronze  est  plus  doux  et  parait 
mieux  convenir  pour  les  grandes  vitesses,  mais  il  a  l'inconvénient 
de  s'user  moins  également  et  surtout  de  s'user  rapidement,  ce  qui 
oblige  à  donner  fréquemment  du  serrage  aux  segments,  lesquels  ne 
sont  jamais  que  pendant  un  temps  assez  court  dans  un  état  de  ser- 
rage normal;  par  contre  on  est  moins  assujetti  pour  le  graissage  et 
moins  exposé  à  canneler  les  cylindres  qu'avec  la  fonte.  Pour  jeter 
quelque  jour  sur  cette  importante  question,  nous  avons  ouvert  une 
sorte  d'enquête  en  consultant  les  ingénieurs  et  les  constructeurs 
des  principales  lignes  de  chemin  de  fer  ;  il  en  est  résulté  que  les 
pistons  à  segments  en  fonte  de  première  qualité  à  grain  très-serré, 
sans  soufflures,  (Tonnaient  d'excellents  résultats  et  devaient  être 
préférés  ;  ils  durent  très  longtemps  sans  qu'on  soit  obligé  de  don- 
ner du  serrage,  ils  donnent  un  très-beau  poli  aux  cylindres  ;  bien 
construits  et  bien  entretenus,  ils  sont  d'un  usage  très-avantageux. 

Les  tiges  de  piston  doivent  être  parfaitement  cylindriques  dans 
toute  leur  étendue  ;  leur  diamètre  varie  de  0°»  04  h  0°"  07  ;  on  peut 
calculer  cette  dimension,  au  moyen  des  données  expérimentales  qui 
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indiquent  à  quelle  limite  se  rompt  une  barre  de  fer  ou  d'acier  sou- 
mise k  un  effort  de  traction  longitudinal.  D'après  M.  Poncelet,  la 
résistance  du  fer  forgé  suivant  la  qualité  et  l'échantillon  varie  de 
6,000*»  à  2,500*^8  par  centimètre  carré,  et  peut  être  prise  en 
moyenne  à  4,000*».  Celle  de  l'acier  trempé  varie  de  10,000*» 
à  3,600*»  et  peut  être  prise  en  moyenne  à  7,500*»  par  centimètre 
c^rré.  Dans  la  pratique  on  admet  en  général  qu'on  ne  doit  pas  por- 
ter la  charge  habituelle  au  delà  de  1/6  ou  1/7  de  la  résistance  indi- 
quée ci-dessus,  pour  tenir  compte  des  défauts  de  structure  qui 
échappent  à  Toeil,  des  chocs  et  autres  actions  anormales  que  les 
tiges  peuvent  avoir  à  supporter.  Nous  adopterons,  en  conséquence, 
pour  la  résistance  réduite  qu'il  convient  d'appliquer  dans  la  pra- 
tique pour  le  fer S30*» 

pour  Tacier 1,000*» 

Si  Ton  suppose  un  cylindre  de  0"  40  de  diamètre  recevant  de  la 
vapeur  à  la  tension  de  7'**»,  dont  le  piston  supporte  par  con- 
séquent une  pression  de  6»»*  ou  6*»  par  centimètre  carré,  ou 
en  totalité  de  7,791*»,  il  sera  nécessaire  de  donner  à  la  tige  du 

7  791 
piston,  si  elle  est  en  fer,  une  section  ^^  •"^kTT^*^'''»  *6»  ^^  ^^  ^''^ 

est  en  acier  de  rÂÂA  ==  ''"^i  '^9* 

Les  diamètres  correspondants  sont  pour  le  fer  forgé. . .  0™  043 
pour  l'acier 0"  031 

Dans  la  construction  des  machines  locomotives  où  l'inertie  du 
piston,  soumis  h  des  mouvements  très-rapides,  augmente  dans  cer- 
taines parties  de  la  course  l'effort  supporté  par  la  tige,  ou  des  vices 
de  montage  peuvent  accroître  encore  la  fatigue  qu'elle  éprouve,  il 
convient  de  forcer  ces  dimensions;  il  serait  prudent  pour  le  cas 
que  nous  avons  choisi  d'augmenter  de  0*  01  à  0°»  02  les  dimen- 
sions csdculées;  c'est  en  effet  ce  que  font  les  constructeurs.  Il  faut 
remarquer,  en  outre,  que  des  tiges  trop  minces  pourraient  fléchir 
sous  le  poids  du  piston,  ce  qui  occasionnerait  l'ovalisation  du  cy- 
lindre.—S'il  s'agissait  de  tiges  très-longues,  il  faudrait  avoir  égard 
à  la  flexion ,  lorsque  la  pression  agit  en  comprimant  les  molécules 

11 
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du  métal,  au  lieu  d*agir  comme  effort  de  traction  ;  il  pourrait  être 
nécessaire  d^augmenter  les  dimeqsions  pour  conserver  une  rigidité 
suffisante  ;  mais  ce  n'est  pas  le  cas  dans  les  machines  locomotives. 
—On  doit  préférer  l'acier  qui,  indépendamment  du  moindre  poids 
i^  résistance  égale,  a  Tavantage  de  prendre  up  plus  beau  poli  et  de 
mieu3ç  se  conserver  que  1§  fer. 

S°  GtiissiÉDËS  ou  GuiuES  nu  PISTON. — ^^îusi  qu'on  Ta  vu,  lorsque 
nous  avçDs  donné  la  description  sommaire  de  la  machine  locomo- 
tive, la  tige  du  piston  s'engage  dans  une  tête,  coquille  ou  crosse 
du  piston,  qui  glisse  entre  des  guides  métalliques  destinés  à  main- 
tenir la  tige  du  piston  dans  sa  direction  reçtiUgne,  et  à  résister  à  la 
poussée  oblique  de  la  manivelle.  La  coquille  ne  peut  pas  être  soudée 
à  la  tige,  car  celle-ci  doit  être  enfllée  à  travers  le  fond  du  cylindre 
et  le  presse-^toupes  ;  la  tige  se  termine  par  un  tronc  de  cône  air 
longé  qui  pénètre  dans  un  trou  alésé  ooniquement  et  très-juste  sur 
la  coquille;  Tassemblage  est  fait  au  moyen  d'une  forte  clavette 
goupillée,  afin  que  dans  aucun  cas  elle  ne  puisse  se  déranger  peur 
dant  la  marche. 

Lajpl.  31,  /I5. 3  <îf  3,  4  et  S,  «  et  7,  9,  40  et  «,  12  et  18,  re- 
présente différentes  formes  de  coquilles;  la  pivpart  dç  ces  formes, 
à  Texception  de  la  première,  présentent  un  défaut  capital  :  le  point 
d'atiael^e  de  la  bielle  ne  correspond  W»  au  pûlieu  des  paiins 
de  la  coquille;. il  çp  résulte,  forcément,  dès  qu'il  y  a  un  peu 
d'usure,  que  la  tige  du  piston  fléchissant  sou&  la  poi^e  obHqne 
de  la  liMelle,  les  patins  tendent  à  frotter  par  une  ^ été  et  détemi* 
uent  une  prompte  dégradation  des  gtissières.  La  dispositiou  de  la 
fig.i^tZ  est  la  plus  rationnelle,  car  toutes  les  pièces,  tige  de 
piston,  bielle  et  patins  viennent  s'appliquer  sur  un  même  arbfe 
autour  duquel  ces  dernières  s^t  muhiles. 

l^es  coquilles  de  piston  sont  eu  fer  foifé  ;  ces  pièces  daivent  itre 
travaillées  avec  le  plus  grand  soin,  ^  arriver  à  très-peu  ppès  à  leur 
forme  définitive  sous  Faction  du  marteau.  Les  trous  qui  reçoivent 
la  tige  du  pistop  et  le  boulon  d'attache  de  la  hielle  doivent  être 
percés  à  (foid  dans  la  mass^  ;  qi^uefiûs,  pour  assurer  la  luotulité 


de  ce  bml&û  ei  renpéeher  de  gripper,  on  i*eaveioppe  d^itne  vi» 
rôle  en  bronze  fixée  à  demeure  dan»  ta  coquille  {fig^  9  et  10). 

lies  patins  ou  couli&neaux^  dont  la  coquille  esl  araiée  et  qui 
frottent  8ur  le»  glissières»  sont  généraleinent  indépendants  et  rap» 
portés  à  vis;  on  pent  se  contenter  de  Caire  venir  sur  la  crosse  du 
piston  un  tourillon  ou  téton  très-court  qui  entre  dans  le  coulis-^ 
seau  et  Tentraine,  en  lui  laissant  prendre  la  direction  que  lui  im- 
prinie  la  glissière  par  Tintermé^aire  des  rebords  dont  il  est  armé. 
—Les  coulisseattx  doivent  être  formés  d'un  métal  un  peu  moinsr 
dur  que  les  glissières,  car  il  vaut  mieux  que  l'usure  inévitaUe  oo^ 
caaioonée  par  le  frottement  porte  sur  les  pièces  les  moins  eoàteuses 
et  les  plus  faciles  à  r^nplacer  ou  à  réparer.  Le  métal  employé  le 
plus  fréquemment  est  la  fonte  ;  on  fait  quelquefois  usage  du  brome, 
et  plus  rarement  de  l'acier  ou  du  fer  trenq^;  la  fonte  a  un  frotte- 
ment plus  doux  que  les  autres  métaux  sur  l'acier  ou  sur  le  ftr 
trempé  des  glissières. 

On  comprend  tellement  qu'il  feut  une  grande  perfection  dans  le 
montage  des  pièces  qui  servent  à  guider  la  tige  du  pistra,  car  de  là 
dépendra  conservation  4es  coulisseaux,  des  glissières,  de  la  tige 
du  piston,  de  son  presse-éieupes,  et  même  des  segments  du  pisloa 
et  du  cylindre.  Le  coslisseau  supérieur  est  celui  qm  s'use  le  plus 
vite,  car  c'est  lui  qui  supp(^  la  pression  due  à  l'obliquité  de  la 
hiellet  lorsque  la  macbine  mardie  en  avant;  on  peut  s'en  reyidpe 
compte  en  remarquant  que  le  piston  tire  la  bielle  lorsqu'elle  est 
au-dessus  de  l'axe  des  cylindres  et  la  pousse  au  coBtrâre  lor»» 
qu'elle  est  au-dessous  ;  l'usure  que  Ton  observe  souv^it  sur  le 
coulisseau  inférieur  et  sur  la  glissière  correspondante,  prouve  Tin* 
coBvénient  qu'il  y  a  à  emmaneber  la  bielle  en  porte^f^nx  sur  la 
coquille. 

On  distingue  deux  sortes  de  glissières  ;  celles  qui  ont  été  appli- 
quées les  premières  sont  latérales  {f^.  7  i^  8,  pi.  22)  ;  elles  «mt 
fixées  sur  des  longerons  placés  soi»  la  ebmidière  et  entrait  dans 
la  construction  générale  du  châssis  ;  cbaeune  se  ceaipose  de  deux 
pièces  en  forme  de  cornières,  en  iNronze  m  en  fimte,  rivées  sur  les 
loagero9s  ;  ces  inèces  i^octent  deux  règles  en  acier  parfaitement 
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dressées,  entre  lesqudles  glisse  le  couiisseau  de  hfig.  2  et  3,pi.  31 . 
Cette  disposition  a  été  abandonnée  par  plusieurs  constructeurs, 
mais  (fuelqnes-uns,  Sharp  entre  autres ,  l'ont  conservée  avec  rai- 
son, car  elle  permet  seule  d'adopter  un  emmanchement  convenable 
de  la  bielle  et  de  la  tige  du  piston  sur  la  coquille.  Les  glissières  le 
plus  généralement  ad(q[)(ées  maintenant  sont  représentées  fig.  1,  2 
et  3,  et  fig.  4,  8  et  6,  pi.  22.  Deux  fortes  barres  d'acier  ou  de  fer 
trempé  sont  fixées  par  une  extrémité  sur  les  presse-étoupes  du  cy- 
lindre, et  par  l'autre  extrémité,  sur  des  supports  en  fer  forgé,  solide- 
ment attachés  aux  longerons  des  châssis,  et  reliés  entre  eux  par  une 
forte  entretoise.  Les  deux  glissières  sont  l'une  au-dessus,  l'autre 
au-dessous  de  la  coquille  qui  les  embrasse  par  les  rebords  dont  sont 
armés  les  patins.— L'acier  fondu  doit  être  préfâré  à  tous  égards. 

On  rapporte  souvent  sur  ces  glissières,  soit  dans  la  construction 
première,  soit  dans  la  r^ration,  des  pièces  en  acier  ou  quelquefois 
en  fonte  très-dure,  pour  former  les  surfaces  de  frottement  ;  on  les 
fixe  au  moyen  de  boulons  à  tête  noyée  (fig.  A).  On  dispose  géné- 
ralement aossi  de  petites  plaques  de  cuivre  intercalées  entre  les 
talons  des  glissières  et  les  supports,  que  Ton  enlève  ou  qu'on 
amincit  à  la  lime  pour  racheter  l'usure  produite  par  le  service.  En- 
fin on  applique  sur  la  glissière  supérieure  des  godets  graisseurs 
qui  versent  l'huile  goutte  à  goutte,  au  moyen  d'tme  mèche  en 
fonne  de  siphon.  Dans  les  anciennes  glissières  on  compense 
l'usure  des  règles  en  acier  en  rapportant  des  épaisseurs  de  cuivre 
ou  de  bois  dur,  entre  elles  et  leurs  supports. 

Les  glissières,  attachées  seulement  par  leurs  extrémités,  doivent 
avoir  une  force  suffisante  pour  résister  à  la  pression  de  la  bielle 
motrice  qui  peut  atteindre,  au  moment  du  d^arrage,  une  valeur 
maximum  de  l,OOO^s  à  l,SOO^i^,  suivant  la  dimension  des  organes 
de  la  machine  et  la  tension  à  laquelle  fonctionne  la  vapeur;  cette 
donnée  permet  de  calculer  la  section  que  doit  avoir  la  glissière  au 
milieu  de  sa  longueur.  Dans  certaines  machines  à  cylindres  exté- 
rieurs qui  ont  un  double  châssis,  on  a  pu  employer  des  glissières 
entièrement  en  fonte  en  les  assDjettlssant  à  la  fois  sur  ces  deux 
bàtis^  an  moyen  de  quatre  à  cinq  boulons  répartis  sur  leur  loo- 
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gueor  ;  dans  ce  cas,  il  faut  que  la  fonte  des  patins  de  la  coquille 
soit  moins  dure  que  celle  des  glissières. 

Il  faut  donner  aux  glissières  le  plus  de  largeur  possible  pour  di- 
minuer la  pression  qu'elles  ont  à  supporter  par  chaque  centimètre 
carré,  et  par  suite,  l'usure  occasionnée  par  le  frottement.— Les 
bielles  à  fourche  restreignent  la  largeur  qu'il  est  possible  de  Imt 
donner. 

Les  supports  des  glissières  varient  dans  leur  forme,  suivant  celle 
de  la  bielle  ;  quand  celle-ci  est  à  fourche,  le  corps  des  supports  est 
droit ,  car  il  doit  être  embrassé  par  la  fourche  (fig.  2  et  S,  pi.  32)  ; 
quand,  au  contraire,  la  bielle  est  simple,  le  support  est  percé  d'une 
ouverture  qui  livre  passage  à  la  bielle  {fig.  S).  Quelquefois  le  sup*^ 
port  des  glissières  sert  en  même  temps  de  point  d'attache  à  la 
pompe  (fig.  4). 


La  pression  motrice  de  la  vapeur  est ,  comme  nous  l'avons  déjà 
indiqué,  transmise  à  V essieu  moteur  et  aux  roues  motrices  par  la 
bielle  motrice  ou  bielle  proprement  dite;  lorsqu'il  est  nécessaire 
de  faire  concourir  la  charge  des  autres  roues  à  la  production  de 
l'adhérence,  on  emploie  des  bielles  d'accouplement  qui  entrent 
dans  le  système  de  la  transmission  du  mouvement  ;  c'est  la  dispo- 
sition de  ces  pièces,  leur  forme  et  leur  mode  de  construction,  que 
nous  avons  à  examiner. 

{""  Essieu  moteur.  --*  Vessieu  moteur  est  droit  ou  coudé  ;  dans 
le  premier  cas,  la  machine  a  ses  cylindres  placés  extérieurement. 
L'essieu  est  calé  par  ses  deux  extrémités  sur  les  moyeux  en  fonte 
ou  en  fer  forgé  des  roues  motrices»  qui  présentent  un  renflement 
en  forme  de  manivelle;  ce  renflement  est  percé  d'un  trou  dans  le- 
quel est  ajusté  un  bouton  de  manivelle  (fig.  deti.l  etS.pl.iS, 
elfig.l  et  8,  pL  26).  En  faisant  abstraction  du  mode  de  construc- 
tion de  la  roue  dont  nous  parlerons  plus  tard,  ce  système  constitue 
l'essieu  moteur  des  machines  à  cylindres  extérieurs.  Le  bouton  est 
ajusté  de  force  dans  le  trou  de  la  manivelle  au  moyen  de  la  presse 
hydraulique  ;  son  extrémité  est  refoulée  dans  une  petite  cavité 


aiii&uhilre  tuénagée  à  cet  effet;  quekioefois  on  le  eale»  comme  Tes* 
sieu,  au  moyen  d'une  clavetle.  Le  bouton  de  manivelle  doit  être 
fâk  en  fer  trempé. 

V€89ieu  coudé  eorrespoiid  aux  cj'lindres  intérieurs  ;  îl  porle  deux 
coudes  formés  chacun  par  deux  manivelles  ayant  un  tourillon  com- 
mun; Il  est  d'une  seule  pièce  (flg,  5,  pi,  28,  et  fig.  1  et  3,  pi  26). 
L*essieu  est  forgé  avec  deux  niasses  pleines  afTectant  grossière* 
Inent  la  forme  des  manivelles  coudées,  et  situées  d'abord  dans  le 
même  plan  ;  la  pièce  est  ensuite  tordue  ik  la  forge  jusqu'à  ce  que 
les  deux  manivelles  soient  amenées  h  faire  entre  elles  un  angle 
èe  90*».  L'essieu  reçoit  ensuite  la  forme  définitive  à  l'ajustage,  o4 
Ton  découpe  les  manivelles  dans  la  masse.  Lorque  Tessieu  mo- 
teur est  droit,  on  cale  les  deux  moyeux  en  fbnte  dans  des  positions 
telles  que  les  rayons  aboutissant  au  centre  des  boutons  de  mani* 
voile  soient  exaoteaiantperpeBdicttkm»  entre  eux. 

Le  diamètre  des  essieux  moteurs  dans  les  machines  que  l'on 
construit  actuellement,  varie  de  0°*  li  à  0"*  18>  suivant  leur  puis^ 
sance.  Lorsque  Tessieu  est  coudé,  la  manivelle,  c'est-à-dire  son 
tourillon  et  ses  deux  bras  doivent  être  au  moins  aussi  forts  que  le 
corps  de  l'essieu;  on  comprend,  en  effet,  que  l'action  alternative 
de  la  bielle  motrice  et  les  flexions  résultant  de  l'instabililé  de  la 
machine  fatiguent  considérablement  cette  partie  de  l'essieu  que 
sa  forme  rend  peu  propre  à  la  résistance. 

3»  miUBs  lioîRiGEs.  —  Les  bielles  motrices  doirent  tire  assez 
iMgues  pour  que  b  pression  exercée  sur  la  gKs^re  par  la  crosse 
Al  piston  ne  soit  pas  trop  considérable;  dans  la  constmction  des 
mactrines  locomotives,  on  s'applique  h  donner  à  la  bielle  une  lon^ 
peur  égale  à  cinq  fois  au  rnorns  le  rayon  de  la  manivelle. 

On  distingue  les  bielles  droites  et  les  bielles  à  fourche;  les  pre^ 
miferes-eonsist^rt  dans  une  barre  de  fer  forgé  de  section  recta{)gn<- 
Wre,  terminée  par  deux  têtes,  dont  Tune,  dite  ffrosse  tête  de  bielle, 
embrasse  le  bouton  de  manivelle  de  l'essieu  moteur,  et  Fauire, 
éite  peHte  tHe  de  bielle,  enri)rasse  le  boulon  d'attache  fixé  dans 
hc^uJneoueress&dupi8(on;les/!9.l,9,7  fe8,p7.i8,  lefS, 
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9  et  4j  a  et  G ^  pi.  94^  représentent  les  divenes  fonnes  em- 
ployées. On  fait  décroître  les  dimensions  transversales,  depuis  la 
grosse  tête  jusqu'à  la  petite;  ce  mode  de  construction  a  pour  objet 
de  donner  à  la  pièce  une  plus  grande  résistance  au  point  où  son 
mouYement  dans  le  Sens  vertical  a  la  plus  grande  amplitude,  et  de 
rempécber  de  fouetter  ;  il  est  également  nécessaire  d'augmenter  $â 
kirce  au  point  ob  elle  s'applique  sur  la  manivelle,  pour  le  cas  oii  les 
coussinets  viendraient  à  gripper  et  k  produire  des  efforts  de  torsion. 

1a^  bielles  à  fourches  représentées  flg,  d  et  4^9  et  6,  pL  23,  se 
terminât  du  côté  de  la  petite  tête  car  deux  branches  parallèles, 
qui  embrassent  la  coquille  du  piston  et  saisissent  les  deux  ex- 
trémités du  bonlon  d'attache  ou  denx  boutons  venus  de  forge  sor  la 
pièce»  et  ayant  leur  axe  commun  {fig.  i  et  5, 13, 13  et  14,  pL  21). 
L'eniploi  de  la  bielle  i  fourche  simplifie  la  construction  dn  support 
des  glissières  et  permet  de  diminuer  le  pofte-à-faax  du  point  d'at- 
tache sur  la  coquille,  mais  lein^  ajustage  est  plus  difficile  que  celui 
des  bfidies  droites  et  elles  se  faussent  facilement.  On  fait  disparaître, 
en  grande  partie,  ce  dernier  inconv^lent  en  remfrfaçant  les  cous- 
sinets des  petites  têtes  de  bielle  par  de  simples  trous  cylindriques 
dans  lesquels  passe  le  boulon  d'attache ,  et  dans  lesquels  on 
rapporte  des  bagues  en  bronze  quand  Tusure  a  fait  des  progrès 
un  peu  notables. 

Ghacone  des  têtes  de  ^bielle  est  garnie  de  coussinets  en  bronze 
sur  lesquels  s'exerce  le  frottement  des  boutons  de  manivelle  ou  du 
boulon  d'attache  de  la  coquille  ;  dans  quelques  Cas  (fig.  ietS, 
pi.  21,  et /I$f.  net  6, pi.  23),  le boulod d'attache  est  rendu  soli- 
daire avec  la  petite  tête  de  bidle,  an  moyen  d'une  clavette  ;  c'est 
sdors  la  coquille  qui  porte  une  bague  formant  coussinet  de  firotte- 
inelit.  Les  constructeurs  ont  adopté  des  dispositions  diverses  ponr 
Temmanehement  des  têtes  de  bielle  et  de  leurs  coussinets.  Les 
grosses  têtes  de  bielle  pour  eâsietix  coudés  sont  à  chape  mobile 
Ifig.  1  ef  2,  S  et  6,  7  et  8,  pi.  23  ;  flg.iet%  pt.  24).  La  dispo- 
sition Aesftg.let  iâe&  pi.  23  et  24  est  due  à  Sharp  ;  elle  pré- 
sente tme  grsmde  solidité;  la  chape  est  réunie  d*une  manière 
iatrarlable  m  eorps  de  la  Metle  par  deux  coins  h  double  qnede 
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dliironde,  emmanchés  latéralement  et  maintenus  par  un  boulon 
ti*aversdnt  la  chape,  la  bielle  et  les  coins  ;  ces  coins  empêchent  la 
chape  de  se  déplacer  et  de  s'ouvrir.  Le  serrage  des  coussinets  est 
obtenu  au  moyen  d'une  cJard^^  d'acier  en  forme  de  coin,  qui  prend 
son  point  d'appui  sur  le  corps  de  la  bielle  et  presse  le  coussinet  par 
l'intermédiaire  d'une  contre-clavette  en  acier  taillée  également  en 
forme  de  coin.  La  clavette  est  assujettie  par  des  vis  de  pression. 
Les  fig.  5  et  6,  pi.  !23,  présentent  une  modification  de  cette  dis- 
position ;  la  clavette  est  remplacée  par  un  coin  qui  est  sollicité  par 
une  vis  de  rappel  pour  produire  le  serrage.  Stephenson  a  employé, 
dans  un  grand  nombre  de  ses  machines,  le  mode  de  construction 
indiqué  fig.  7  et  8,  pi.  23  ;  la  chape  est  remplacée  par  un  élrier 
en  fer  qui  embrasse  les  deux  coussinets  et  les  maintient  appuyés 
sur  le  corps  de  la  bielle  ;  celle-ci  présente  deux  oreilles  sur  les* 
quelles  s'appuient  les  écrous  de  serrage,  vissés  sur  les  deux  extré- 
mités de  l'étrier»  Ce  système  est  très-simple  de  construction  et 
exige  une  moindre  hauteur  sous  le  corps  de  la  chaudière,  pour  le 
passage  de  la  manivelle.  Les  fig.  3  et  4,  pi.  24,  représentent  une 
autre  disposition  également  simple  ;  la  bielle  se  termine  par  une 
fourche  dans  laquelle  se  logent  le  bouton  de  la  manivelle  et  les 
coussinets;  une  contre-clavette  à  talon  et  une  clavette  ordinaire 
complètent  l'assemblage.  La  clavette  est  maintenue  par  deux  vis 
de  pression  retenues  par  une  petite  bande  de  tôle  qui  embrasse, 
par  ses  extrémités,  les  têtes  à  six  pans  des  vis  et  les  empêche  de 
se  desserrer  en  les  rendant  solidaires  ;  elle  est  retenue  elle-même 
au  moyen  de  deux  goupilles  passées  dans  les  têtes  de  vis. 

Les  vis  et  les  écrous  employés  dans  le  montage  des  machines  loco- 
motives, et  surtout  dans  tes  pièces  du  mécanisme,  doivent  être  as- 
sujettis avec  le  plus  grand  soin,  car  les  secousses  et  les  vibrations 
indéfiniment  répétées,  que  toutes  les  parties  du  système  éprouvent, 
tendent  à  les  faire  desserrer.  On  peut  assujettir  les  vis  par  le  pro- 
cédé que  nous  venons  d'indiquer,  et  dont  nous  avons  donné  un 
autre  exemple  en  décrivant  les  pistons,  en  emprisofinant  leur  tête 
dans  une  pièce  rapportée  après  coup  et  qui  les  empêche  de  tour- 
ner. Pour  les  écrous,  on  passe  une  goupille  fendue  dans  le  corps 
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du  boulOD,  en  ouvrant  de  force  ses  deux  brandies;  souvent  on  met 
deux  écrous  l'un  sur  l'autre  et  une  goupille;  enfin,  on  emploie  des 
écrous  portant  à  leur  base  une  collerette  taillée  en  forme  de  rochet, 
et  dont  les  dents  engrènent  avec  un  petit  ressort  en  acier  ou  frein^ 
qui  permet  de  serrer,  mais  qui  empêche  le  desserrage  spontané  ;  il 
suffît  même  de  faire  appuyer  un  ressort  un  peu  fortement  bandé 
sur  Tun  des  pans  de  Técrou.  On  assujettit  également  les  clavettes 
avec  des  goupilles  ou  avec  des  contre-clavettes,  fendues  à  leur  ex« 
trémité,  que  Ton  ouvre  de  force  après  leur  mise  en  place. 

Les  grosses  têtes  de  bielles  des  machines  à  cylindres  extérieurs 
sont  quelquefois  disposées  comme  celles  qui  s'appliquent  sur  des 
essieux  coudés;  mais,  le  plus  souvent,  la  chape  est  forgée  avec  le 
corps  de  la  bielle  (fig.  3  et  4,  pi  23;  fig.  5  et  6,  pi.  24;  fig.  1, 
pi,  35).  Une  clavette,  accompagnée  quelquefois  d'une  contre- 
clavette  à  talons,  fixe  les  coussinets  sur  le  bouton  de  manivelle  ; 
des  goupilles  placées  au-dessous,  et  quelquefois  en  dessus  et  en 
dessous,  empêchent  la  clavette  de  se  desserrer  ou  de  se  resserrer 
au  delà  de  ce  qui  est  nécessaire.  Souvent  on  fixe  la  clavette  en 
pratiquant  sur  sa  tranche  et  sur  celle  de  la  contre-clavette  des 
encoches  demi-cylindriques  réparties  suivant  un  écartement  diffé- 
rent pour  chacune  d'elles  ;  cette  disposition ,  imitée  de  celle  du 
Vernier,  est  telle  qu'il  y  a  toujours  deux  encoches  qui  se  corres- 
pondent ou  que  Ton  peut  faire  correspondre  sans  faire  varier  d'une 
manière  appréciable  le  serrage  ;  lorsqu'elles  sont  exactement  en 
regard,  elles  forment  un  trou  cylindrique,  dans  lequel  on  passe 
une  goupille  qui  rend  la  clavette  solidaire  avec  la  contre-clavette 
[fig.  3,  pi.  23).  Lorsqu'il  n'y  a  qu'une  seule  clavette,  on  y  perce 
deux  rangées  de  trous  parallèles,  disposées  en  forme  de  quinconce, 
et,  par  une  très-faible  augmentation  ou  diminution  de  serrage,  on 
arrive  toujours  à  placer  un  trou  tangentiellement  au  côté  supérieur 
ou  inférieur  de  la  chape,  pour  y  passer  une  goupille. 

Les  petites  têtes  de  bielles  présentent  les  divers  genres  d'emman- 
chemente  que  nous  avons  décrits  pour  les  grosses  têtes  de  bielles  : 
à  chape  mobile  {fig.  l  et%l  et  8,  pi.  23),  à  chape  fermée  (fig.  1, 
pi.  2S),  à  fourche  {fig.  3  et  4,  pi.  23).  Gomme  la  petite  tête  de  bielle 
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n'a  (fu'ufi  lîfkcHiTement  de  rotation  pai'tiel  et  peu  rapide,  oti  se  con- 
tente souvent  d*y  percer  un  oeil  dans  lequel  entre,  à  frottement  doux, 
le  boulon  d'attache  de  la  coquille  du  piston  {flg.  bet  6,  pL  S3  et  S5). 
Quelquefois,  on  rend  celui-ci  mobile  dans  une  douille  en  bronze  fixée 
sur  la  coquiHe,  ou  bien  on  place  dans  la  petite  tête  de  bietle  un  cous- 
mnet  calé  par  un  coin  serré  latéralement  au  moyen  d'un  écrou  de 
rappel  (fig.  {et%  pi.  24).  La  grosse  tête  de  bielle  doit  toujours 
porter  un  godet  graUseur  qui  renferme  une  mèche  disposée  en 
forme  de  siphon  ;  pour  la  petite  tête  de  bielle,  on  se  contente  quel- 
quefois de  percer  un  petit  trou  dans  le  cdté  supérieur  de  la  chape, 
au'^essus  du  joint  des  coussinets. 

3^  BiBLLGis  D'AGcoui»LraffiNT.  -^  Lorsqu*il  est  nécesdaire  d^aug- 
Bienter  l'adh^ence,  en  accouplant  les  roues  motrices,  avec  une  des 
deux  paires  os  avec  les  deux  autres  paires  de  roues,  on  donne  k  celles- 
ei  exactement  te  même  diamètre  qu'am  roues  motrices.  K  la  ma^ 
chine  est  à  cylindres  extérieurs,  on  dispose,  sur  te  moyeu  des  roues 
motrices,  un  bouton  k  deux  tobrlUovs,  de  diamètres  décroissants; 
l'un  reçoit  la  bielle  motrice,  l'autre  reçoit  la  bielle  d'accouplement  ; 
celle-ci  est  placée  entre  le  moyeu  et  la  bielte  motrice  qui  doit,  elle- 
même,  être  piacée,  comme  l'axe  du  cylindre,  à  une  assez  grande 
distance  de  la  roue  {fig,  7^8,  pi.  96).  Les  roues  accouplées  avec 
les  roues  motrices  portent,  comme  elles,  un  moyeu  en  forme  de  ma- 
nivelle et  un  bouton  placé  exactement  à  la  même  distance  de  l'axe 
que  le  bouton  de  la  bielle  motrice.  Lorsque  la  machine  est  k  cy- 
lifldres  intérieurs,  on  dispose  le  moyeu  des  roues  motrices  en 
fonne  de  manivelle,  et  on  lui  applique  un  bouton,  comme  aux 
autres  fovesaeeouplées;  le  rayon  des  manivelles  d'accouplement 
est  alors  généralement  plus  petit  que  celui  des  manivelles  motrices 
(flg.  5  <r  6,  pi.  2S).  Quelques  constructeurs,  enfin,  qui  tiennent  à 
employer  un  châssis  extérieur  tout  en  accouplant  les  roues,  pro- 
longent l'essieu  en  dehors  des  bottes  à  graisse  et  calent  sur  ses 
exti^ités  des  manivelles  en  fer  forgé,  exactement  semblables  à 
celles  des  machines  fixes  {fig.  i,pL  S6;  /S^.  1 ,  pt.  72;  fig.  2, 
3^  4f  pL  19).  Lonqn*iI  n'y  a  ({ue  quatre  roues  accotrplée»,  H  n*y 
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Ê  de  eha(|ue  cdté  ipi'oiui semé  bielle  d'âcemipieinent  {flg.  i,  pL  Sft). 
Lorsque  les  six  rcmes  sont  accouplées,  on  distingue  deux  cafi  :  celui 
où  les  deux  bielles  d'un  même  côté  sont  indépendantes  Tune  de 
Tautre,  el  celui  oil  elles  sont  solidaires.  La  première  diq)OsUion  (fig.  9 
et  iOy  pL  S4)  permet  de  donner  un  peu  de  jeu  h  chaque  bouton  ev 
tréme  pour  faciliter  le  passage  des  courbes ,  et  se  prête  mieux  aux 
flexions  du  châssis  ^t  des  plaques  de  garde,  mais  elle  a  rineonTé" 
nient  d'augmenter  la  longueur  et  le  porte-à-faux  des  boutons  de  ma^ 
nitelles.  La  seconde  disposition  (fig.  9  et  10,  pi.  98,  et  fig.  leti^ 
pi.  94)  a  les  avantages  et  les  inconvénients  inverses  de  la  précé^ 
dente  ;  les  deux  bielles  sont  réunies  au  moyen  d'un  boulon  trë»^ourt, 
qui  forme  une  articulation  dans  le  sens  vertical  ;  leur  faible  épaiS" 
seur,  relativement  à  leur  longueur,  permet  la  flexion  nécessaire  au 
passage  des  courbes. 

Les  emmanchements  d6s  têtes  de  bielle  d'accouplement  sont  tou- 
jours à  chape  fermée^  garnie  de  coussinets  en  bronze  ;  ceux-ci  sont 
retenus  par  une  seule  clavette  en  acier ,  flxée  elle-même  par  des 
vis  de  pression,  par  une  contre-clavette  ou  des  goupilles,  quelque- 
fois par  deux  de  ces  moyens  réunis.  Les  tôtes  de  bielles  d'accouple- 
ment sont  garnies  de  godets  graisseurs  à  siphon.  Elles  ont  une  sec- 
tion rectangelaire  et  quelquefois  circulante  ;  généralement,  elles  pré- 
sentent un  léger  renflement  vers  leur  milieu,  et  tendent  vers  ki  forme 
d'un  solide  d'égale  résistance. 

Les  MeSes  motrices  ou  d'accouplement,  comme  toutes  les  pièces 
de  ré«stance  qui  ont  à  supporter  des  efforts  considérables,  et  c'est 
le  cas  général,  car  on  proportionne  à  peu  près  leur  dfanension  an 
travail  qu'elles  ont  à  effectuer,  doivent  être  amenées  par  le  travail 
de  la  fbrge  aussi  près  que  possible  de  leur  forme  définitive  ;  de  telle 
manière  que  l'outil  n'enlève  que  peu  de  fer  lorsqu'elles  passent 
k  rajustage,  parce  que  b  superficie  d'une  pièce  forgée  est  toujours 
la  partie  la  plus  résistante.  On  poumiit,  dans  l'intérêt  de  la  pins 
grande  résistance,  les  conserver  bnrtes  de  forge;  mais  il  est  néces* 
sah^de  les  blanchir  et  de  les  maintenir  constamment  polies,  pour 
rendre  phis  apparentes  les  Assures,  les  traces^  de  f  iq>ture  qui  pi^ 
cèdent  généralement  la  rupture  définitive. 
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Sur  quelques  chemins  de  fer,  où  le  petit  rayon  des  couites 
rend  plus  graves  les  chances  de  rupture,  on  a  attaché  au  châssis  des 
pièces  de  fer  en  forme  de  coulisses  fermées  par  le  bas,  dans  l'inté- 
rieur desquelles  les  bielles  jouent  librement,  et  qui  les  empêchent 
de  venir  buter  contre  les  traverses  de  la  voie  ou  contre  le  sol,  lors- 
qu'elles se  brisent  près  de  la  tête  d'avant;  on  a  eu,  en  effet,  des 
exemples  de  bielles  qui,  en  butant  contre  un  obstacle  rigide  après 
s'être  brisées,  ont  occasionné  de  très-graves  accidents.  —  La 
même  précaution  peut  être  employée  pour  les  bielles  motrices  ; 
mais  elle  ne  paraît  nécessaire  que  pour  les  chemins  de  fer  à  courbes 
de  petit  rayon,  surtout  lorsque  la  nature  du  fer  employé  n'est  pas 
de  premier  choix  et  lorsque  les  bielles  n'ayant  qu'une  faible  lon- 
gueur sont  peu  flexibles. 

Nous  avons  donné  la  théorie  de  la  distribution  de  la  vapeur 
dans  les  machines  locomotives  ;  nous  avons  décrit  sommairement 
son  mécanisme ,  il  nous  reste  maintenant  à  faire  connaître  en  dé- 
tail les  pièces  dont  se  compose  ce  mécanisme. 

i^  ExGENTRiouE.  —  L'cxcentrique  se  compose  d'une  partie 
fixée  sur  l'essieu  moteur  qui  prend  le  nom  de  poulie  d'excen- 
trique^  et  d'une  partie  mobile  qui  constitue  le  collier  d'excen^ 
trique  auquel  s'attache  la  barre  d'excentrique.  —  La  poulie  d'ex- 
centrique est  formée  par  un  disque  en  fonte,  plein  et  quelquefois 
évidé  ifig.  1,  pL  33,  et  pi.  27  à*  32);  elle  est  formée  de  deux 
pièces  qui  se  rapportent  l'une  contre  l'autre,  en  embrassant  exac- 
tement l'essieu,  et  qui  sont  reliées  au  moyen  de  clavettes  noyées 
dans  l'épaisseur  du  métal  et  de  contre-clavettes  (Jig.  1  et  5,  pi.  32), 
ou  au  moyen  de  goujons  vissés  dans  une  pièce  et  clavelés  sur 
l'autre  (fig.  2,  pi.  32).  Les  poulies  d'excentrique  sont  calées  sur 
l'essieu  au  moyen  de  clefs  en  acier  {fig.  2),  ou  au  moyen  de  vis  de 
pression  {fig.  5,  pi.  32)  ;  dans  ce  dernier  cas,  on  ferme  la  cavité, 
dans  laquelle  la  vis  est  noyée,  par  une  petite  pièce  sgustée  à  queue 
d'hironde,  qui  rend  la  circonférence  continue.  Lorsque  les  poulies 
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d'excenfriqne  sont  pleines,  les  deux  pouKes  adjacentes  sont  coulées 
ensemble»  de  telle  sorte  qu'il  n'y  a  que  deux  pièces  pour  un  même 
cylindre  (fig.  i ,  pi.  3S);  lorsqu'elles  sont  évidées,  et  quelquefois  aussi 
lorsqu'elles  sont  pleines,  elles  sont  indépendantes  (fig.  2  et  5,  pi.  32). 
Cette  dernière  disposition  présente  un  peu  moins  de  solidité  ;  mais 
ellep^met  de  modifier  séparément  les  conditions  de  la  distribution 
pour  la  marche  en  avant  ou  en  arrière,  en  faisant  varier  l'angle 
.  d'avance,  sacsque  Ton  soit  obligé  de  faire  fondre  de  nouvelles  pièces. 

La  circonférence  de  la  poulie  doit  être  disposée  de  telle  sorte 
que  le  collier  d'excentrique  ne  puisse  pas  s'échapper  latéralement  ; 
on  a  commencé  par  lui  donner  une  forme  convexe  peu  prononcée, 
qui  a  été  généralement  abandonnée  (fig.  5  et  6,  pi.  32)  ;  mainte- 
nant, on  trace  une  gorge  {fig.  1,  pi.  32)  sur  la  circonférence  de  la 
poulie  ou  sur  la  circonférence  intérieure  du  collier  d'excentrique 
{fig.  2  et  3,  pi.  32)  ;  cette  pièce  étant  en  bronze  ou  en  fer,  il  vaut 
mieux,  pour  éviter  toute  rupture,  adopter  ce  dernier  mode  de  con- 
struction ,  car  les  bords  de  la  gorge ,  qui  sont  minces,  viennent 
sur  le  métal  le  plus  résistant  et  sont  moins  exposés  à  être  brisés  ; 
en  même  t^nps,  le  graissage  se  conserve  mieux. 

Le  diamètre  des  poulies  d'excentrique  dépend  du  diamètre 
de  Tessien  et  de  la  course  du  tiroir  ;  il  s'augmente  de  toute  la 
quantité  qui  est  nécessaire  pour  embrasser  l'essieu  du  côté  opposé 
au  centre  de  l'excentrique  et  que  l'on  peut  réduire  à  0»  025,  en 
fabriquant  en  fer  la  petite  moitié,  dans  le  cas  où  les  poulies  sont 
indépendante^.  Leur  épaisseur  varie  de  0»  08  à  0»  06. 

Les  colliers  d'excentrique  embrassent  exactement  les  poulies; 
la  surface  de  contact  affecte  des  formes  variables,  ainsi  que  nous 
venons  de  l'indiquer.  Us  sont  composés  de  deux  pièces,  qui  se 
raccordent  par  contact  suivant  un  plan  diamétral  (fig.  2,  3,  4,  5,  6 
et  7,  pi.  32)  ;  chacune  des  deux  moitiés  du  collier  porte  deux 
oreilles  qui  servent  de  point  d'appui  aux  boulons  de  serrage.  La 
partie  antérieure  porte  un  godet  graisseur  à  siphon ,  et  reçoit  la 
barre  d'excentrique. 

Différ^ts  modes  de  liaisons  ont  été  adoptés  pour  réunir  la 
barre  au  collier  d'excentrique;  quelques  constructeurs  font  le 
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collier  en  fer  tren^ié  et  soudent  la  barre  à  sa  luuriio  antérieure 
(/iff.  S  et  6,  jrf«  32)  ;  d'autres,  et  c'est  le  mode  de  eonstraetioii 
qui  a  été  adopté  en  premier  lieu»  ont  fait  venir  de  forge  sur  le 
collier  et  sur  la  barre  de  larges  pattes  qui  se  juxta-posaieni  et 
qui  étaient  réunies  par  des  boulons  (Hg.  4,  pi.  33).  On  a  diercbé 
à  consolider  cette  disposition,  en  adoptant  un  assemblage  à 
queue  d'bironde  ou  à  mortaise,  mais  on  y  a  généralemrat  renoncé 
pour  lé  mode  d'attache  représ^té  fig.  3,  7  et  8,  pi.  33.  La 
queue  du  collier  d'excentrique  et  l'extrémité  de  la  barre  se  ter- 
minent par  de  larges  embases,  assemblées  par  contact  au  moyen 
de  boulons  fortement  serrés  ;  un  téton  placé  sur  la  barre  dans  le 
prolongement  de  son  axe  de  figure  enbre  dans  un  Ut)u  percé  sur 
l'embase  du  collier,  suivant  une  direction  passant  par  le  centre,  et 
sert  de  repère  pour  le  montage.  Cette  disposition  présente  un  grand 
avantage,  en  permettant  de  conserver  à  la  barre  d'excentrique  sa 
longnenr,  lorsqu'elle  diminue  par  Tusure  des  colliers,  ou  de  recti- 
fier daus  le  montage  un  vice  de  fabrication  ;  il  suffit,  pour  cela,  de 
rapporter  «itre  les  deux  embases  des  épaisseurs  de  cuivre  ou  de  fer. 

La  partie'  d'arrière  du  collier  ne  présente  aucune  particularité  ; 
iorsquo  la  pompe  alimentaire  est  commandée  par  l'excentrique  de 
la  marebe  en  arrière,  elie  porte  une  oreille  percée  d'un  trou  pour 
recevoir  le  boulon  d'attacbe  de  la  bielle  qui  mène  le  plongenr 
(llg.  3,  7  et  8,  pi.  33).  C'est  quelquefois  cette  pièce  qui  porte  le 
godet  graisseur. 

Les  colliers  d'excentrique,  lorsqu'ils  sent  indépendants delabanre, 
sont  en  bronze.  Leur  largear  est  égale  à  celle  des  poulies  ;  eepea* 
dant,  quand  les  deux  excentriques  sont  accolés,  on  réduit  kmr 
épaisseur  de  O""  001  sur  chaque  fiice,  afin  d'avoir  0*^  003  de  jeo 
entre  les  deux  colliers.  Leur  épaisseur  varie  de  0»  04  à  0»  OK  ; 
eUe  doit  être  assez  forte  pour  que  l'mi  paisse  aléser  phisieura  fols, 
tout  en  conservant  une  résistanoe  suffisante, 

3<»  Barres  n'ExcEm'RiQLE.  —  Les  barres  d'exoemtriqve  présen- 
tent deux  types  distincts,  les  barres  è  famnhe  ou  à  pied  àe-  Uche, 
terminées  {lar  une  partie  en  fome  de  Y  (fig.  4>  S  d  6,  pi.  3â),  et 
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les  barrer  dmtôs^  qui  sont  appliquéec^  pour  1«  cUstribution»  âa 
moyen  do  la  caulme  de  Stepbenson  {fig.  1  et^  pi  32). 

La  fourche  ou  le  pied  de  bidie  présente  une  ouverture  un  peu 
plus  grande  que  rauiptitude  totale  de  la  course  du  tiroir,  afin  que, 
lorsque  le  mécanicien  change  la  marche,  Tune  des  deux  branches 
vienne  toujours  s'appliquer  sur  le  bouton  de«la  tige  du  tiroir  ou  du 
levier  qui  le  commande,  quelle  que  soit  sa  position.  Les  deux  four- 
ches sont  opposées  et  viennent  alternativement  saisir  le  bouton  ; 
lorsque  le  système  du  changement  de  marche  est  dans  une  position 
intermédiaire,  les  deux  branches  de  chaque  course  ne  viennent  ren^ 
contrer  Ic^  bouton  qu'à  la  limite  de  leur  course  et  le  tiroir  reste 
imnmbile,  recouvrant  les  deux  lumières,  q'est-à*dire  au  poini  mort. 
Chaque  fourche  se  termine  par  une  cavité  composée  de  deux  parties, 
Tune  ailectant  la  forme  d*un  demi-cylindre,  ayant  un  diamètre 
exactement  égal  à  celui  du  bouton  qui  s'y  loge,  l'autre  formée  par 
les  deux  plans  tangents  à  la  surface  de  ce  demi-cylindre,  entre  les- 
quels reste  emprisonné  le  bouton  qui  doit  toujours  être  en  prise 
avec  le  pied  de  biche,  quoique  le  mouvement  relatif  de  ces  deux 
pièces  dans  le  sens  vertical  ne  soit  pas  exactement  concordant. 

Chaque  pied  de  biche  porte,  à  son  sommet,  ou  latéralement,  une 
oreille  percée  d'un  trou  dans  lequel  s'engage  le  boulon  qui  la  relie 
à  la  bielle  de  relevage  et  aux  autres  pièces  du  sysiteQ  de  cbange-i 
ment  de  marche  que  nous  décrirons  plus  loin. 

Les  barres  d'excentrique  droites  viennent  s'attacher,  d'une  ma^ 
nière  fixe,  2m  deux  extrémités  d'une  pièce  spéciale  qui  porte  le  nom 
de  coulisse,  et  qui  remplit,  entre  autres  foncticms,  celle  qui  est 
attribuée,  dans  l'ensemble  du  mécanisme,  aux  pieds  de  bt^o.  La 
coulisse,  relevée  ou  abaissée  avec  les  barres  d'excentrique,  comme 
le  sont  les  barres  à  fourche,  met  la  tige  du  tiroir  alternaliveBiient 
ea  rapport  avec  l'excentrique  de  la  marche  en  avant  et  l'excen** 
trique  de  la  marche  en  arrière,  sans  œcaskmner  les  chocs  ifui 
QQt  )ieu  nécessairement  dans  l'ancien  système,  ou  il  faut  que  Tune 
des  branches  de  la  fourche  vienne  flrapper  le  bouton  d*enekinefae- 
ment,  pour  défilacer  le  tiroir  et  le  mettre  en  rapport  avec  l'exeen-^ 
trk|tte  qui  doit  le  conueauder.  Le  boulon  d'endanchemeiit  esU  f^m^ 
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placé  par  un  coulisseau  dont  la  forme  peut  varier,  comme  celle  de 
la  coulisse,  mais  qui  termine  toujours  la  tige  de  tiroir.  Les  fig.  9 
et  10,  a  et  là,  pi.  82,  représentent  en  détail  et  à  récbelle  de  1/10 
deux  des  principales  formes  de  coulisses  adoptées;  les  pi.  27,  29, 
30  et  31  représentent  plusieurs  ensembles  de  barres  d'excentrique 

avec  leurs  coulisses. 

* 

Les  barres  d'excentrique  sont  en  fer  plat,  de  0»  08  à  0>»  09  à  un 
bout,  et  0»  05  à  0»  06  à  l'extrémité  opposée  h  l'excentrique  ;  elles  ont 
0"  015  à  0»  020  d'épaisseur.  Dans  quelques  cas,  pour  éviter  un 
essieu  placé  au  même  niveau  que  l'essieu  moteur,  on  a  coudé  l'une 
des  barres  d'excentrique  (fig.  1,  pi.  29).  Les  barres  d'excentrique 
droites  se  terminent  chacune  par  une  fourchette  qui  embrasse  la 
coulisse,  et  qui  est  reliée  avec  elle  par  un  boulon  qui  la  traverse 
(fig.  9,  pi.  82}  ou  par  deux  boutons  très-courts,  venus  de  forge 
sur  les  côtés  de  la  coulisse  et  sur  lesquels  on  emmanche  de  force 
la  fourchette  (fig.  11  et  12,  pi.  32).  Les  deux  poulies  et  les  deux 
colliers  d'excentrique  devant  être  réunis  à  la  même  coulisse,  on 
place  celle-ci  en  regard  de  l'excentrique  de  la  marche  en  avant,  et 
on  donne  à  la  fourchette  qui  termine  la  barre  la  fonne  symétrique 
de  la  fig.  8,  pi.  32;  l'autre  barre  d'excentrique  se  termine  par  une 
fourchette  dont  Tune  des  branches  forme  le  prolongement  de  la 
barre  et  dont  l'autre  branche  est  rejetée  sur  le  côté,  comme  on 
peut  le  voir  dans  la  fig.  2,  pi.  29.  Quelquefois,  on  donne  du  gauche 
aux  deux  barres  d'excentrique  et  on  les  termine  par  deux  fourchettes 
semblables,  en  maintenant  toujours  exactement  la  coulisse  dans 
un  même  plan  vertical. 

Lorsqu'on  relève  la  coulisse  au  moyen  du  système  de  chan- 
gement de  marche ,  jusqu'au  point  où  le  coulisseau  de  la  tige  du 
tiroir  occupe  son  point  milieu ,  le  tiroir  ne  prend  plus  qu'un  mou- 
vement d'une  très-fiiible  amplitude ,  ainsi  qu'on  peut  le  recon- 
naître ,  en  recherchant  par  un  tracé  graphique  toutes  les  |K>si- 
tions  successives  que  prend  la  coulisse  pour  un  tour  complet  de 
manivelle;  si  le  recouvrement  des  bords  du  tiroir  est  assez  consi- 
dérable ,  les  lumières  restent  fermées  et  le  tiroir  peut  être  con- 
sidéré comme  étant  au  point  mort;  c'est  ce  qui  arrive  lorsque 
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le  tiroir  a  0».045  et  au  ddà  de  recouvrement  total  ;  au-dessous  de 
cette  limite,  le  tiroir  découvre  alternativement  chacunedes  lumières 
d'une  très-petite  quantité  ;  mais  cela  n*a  d'inconvénient  sérieux , 
lorsque  la  mise  au  point  mort  a  pour  objet  seulement  d'empê- 
cher la  machine  de  se  mettre  spontanément  en  mouvement,  que 
dans  le  cas  où  le  r^ulateur  n'intercepte  pas  suffisamment  l'accès  de 
la  vapeur.  Lorsque  la  coulisse  ne  sert  pas  à  produire  la  détente  va- 
riable, lorsqu'elle  remplace  seulement  les  pieds  de  biche,  on  l'évasé 
en  son  milieu ,  d'une  quantité  telle ,  que  le  tiroir  soit  amené  par 
la  pression  d'un  des  côtés  à  fermer  complètement  les  lumières  et 
ne  soit  plus  dérangé  de  cette  position  lorsque  la  machine  et  le 
mécanisme  de  la  distribution  continuent  à  marcher. 

La  coulisse ,  ainsi  que  les  fourches  des  barres  à  pied  de  biche , 
doit  être  aciérée  et  trempée  pour  résister  à  l'usure  produite  par  le 
frottement.  On  fait,  en  général,  les  pièces  qui  sont  en  raf^rt  avec 
la  coulisse  beaucoup  trop  faibles,  en  raison  de  la  fatigue  qu'elles 
ont  à  supporter  ;  les  tourillons  d'attache  des  bielles  de  suspension 
et  des  barres  d'excentrique  devraient  avoir  de  0»  038  à  0™  040  de 
diamètre,  au  lieu  de  0»  02  à  0""  025  ;  les  têtes  de  celles-ci  devraient 
être  assez  fortes  pour  qu'il  fût  possible  d'y  rapporter  des  bagues  en 
bronze  ou  en  acier  pour  remédier  à  l'usure  ;  le  coulisseau,  lui- 
même,  et  son  tourillon  devraient  être  également  beaucoup  plus 
forts  qu'on  ne  les  fait  ordinairement. 

3^  Appareil  oe  changement  de  marche.  ^  Le  mécanisme  em- 
ployé pour  changer  la  marche  ou  pour  mettre  à  volonté  le  tiroir  en 
rapport  avec  Texcentrique  de  la  marche  en  avant  ou  avec  l'excen- 
trique de  la  mardie  en  arrière,  se  compose  :  du  levi^  de  changement 
démarche  placé  à  la  portée  du  mécanicien,  et  qui  commande  tout  le 
système  ;  du  secteur ,  qui  sert  à  flxer  le  levier  dans  ses  différentes 
positions  ;  de  la  barre  de  relevage^  qui  transmet  l'action  du  levier  aux 
autres  pièces  ;  de  Yarbre  de  relevage  ou  de  transmission,  portant  un 
levier  commandé  par  la  barre  de  relevage  et  plusieurs  leviers  qui 
agissent  sur  les  barres  d'excentriques  au  moyen  de  bielles  de  sus- 
pewim^  et  dont  l'un  porte  souvent  un  cùntre-paids  destiné  à 
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équflibrvr  le  systtaM  lorsque  ees  dilTérailès  pièeeA  ne  Mnt  pH  êisi^ 
posées  de  mtoière  à  ce  que  Murs  |>roprBS  pMs  sè  oeiitte4MlaD- 
cent. 

Le  levier  de  eteagemeot  de  mardM  est  fbmé  généndemeat  par 
use  bam  drsite  (fig,  9^  pi.  97  ;  fig.  l,  pi  38  ;  /by.  i,  pt.  99  ; 
fig.  1^  (ri.  31  ;  /i^.  1  ^(  S,  3  ^1  4,  pi.  83),  mobile  autour  d'oft  axe 
de  rotation  ftxé  à  la  chaudière  on  mieux  au  ehiseis.  Cette  bahre 
coBstîUie  un  levier  du  premier  genre  eu  du  9ec(mà  genre,  suivant 
que  Taxe  de  rotation  est  placé  dans  un  point  intermédiaire  de  sa 
longueur  on  à  son  extrânilé;  à  sa  partie  supérieure,  il  porte 
imo  mMMte  qui  «i  faeBifee  le  naniement.  Quelquefois,  le  levier 
de  changement  de  marche  est  coudé,  comade  l'taidique  là  /tf .  1, 
ph  33.  Le  secteur  est  formé  par  deux  barres  de  ftr  cintrées  en  arcs 
de  cercle»  qui  embrassent  ie  levier  et  lui  servent  de  guide,  ou  pur 
un  seul  are  qui  passe  dans  une  douille  de  même  section  attMâiée  au 
leviip,  et  (pli  €»  guide  encore  le  mouvement.  L'un  des  deux  arcs,  eu 
Yzst  unique  du  secteur,  porte  des  encodies  qui  correspondent  aux 
peinte  où  te  levier  doit  être  fixé  ;  celui-ci  perte  un  ^e^ren  pressé  j^f 
un  ressort  et  qui  peut  se  loger  dans  rilacune  des  encoches  du  ae^ 
teur,  qu'il  remplit  exactement  ;  la  poignée  du  verrou  est  située  au-- 
dessous de  la  manette  du  levier  lorsepe  celle-ci  est  à  angle  droii 
avec  le  levier,  ou  lui  est  juxta-posée  lorsqu'elle  en  forme  le  prolon- 
gement, de  telle  sorte  que  le  mécanicien  puisse  le  faire  jouer  aveek 
main  qui  manœuvre  le  changement  de  marche  {fig.  3  et  4,  pi.  33). 

Le  levier  de  changement  de  marehe  doit  être  assez  long,  et  le 
rapport  des  deux  bras  de  levier  doit  être  assez  grand,  pour  qu'un 
homme  seul  puisse  changer  la  marche;  la  disposition  de  fat  /fy.  I, 
pL  33,  pennet  de  compenser  la  longueur  par  la  facilité  de  la  wm- 
nœuvrer,  le  mécanicien'  pouvant  agir  fiHnlement  avec  lés  deux 
ipains  pour  mettre  le  levier  en  mouv^nenty  et  avec  le  poid»  de 
son  corps,  pour  ramener  à  la  position  eictréme  dé  b  manAe 
en  arrière.  La  résistance  à  vaincre  est  celle  du  firotteHlent  da 
tiroir  sur  la  table,  et  accessoirement  celle  du  presse-étoopee  tt\ 
articulations  de  la  distribution  ;  on  calcule  celle-ci  en  nûson  du 
port  des  bras  de  levier.  Pour  mesurer  le  froiiement  du- tiroir  ^ 
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détermine  la  pression  qu'il  supporte  à  l'extérieur  sous  Faction  de  la 
vapeur  qui  afBue  dans  la  boite  du  tiroir  et  on  en  retranche  la  pres- 
sion exercée  à  Tintérieur  sur  les  parties  qui  sont  en  communication 
avec  les  lumières  par  la  vapeur  qui  s'introduit  dans  le  cylindre  et 
par  celle  qui  s'en  échappe. 

il  convient  d'attacher  l'axe  de  rotation  du  levier  de  changement 
de  marché  au  châssis  plutôt  qu'à  la  chaudière,  car  il  est  soumis  à 
des  vibrations  souvent  très-fortes  qui  pourraient  occasionner  des 
Alites  autour  des  rivets  d'assemblage;  en  outre,  la  chaudière 
éprouvant  une  dilatation  très-notable ,  à  laquelle  la  barre  de  rele- 
vage ne  participe  pas ,  les  conditions  de  la  distribution  se  trouvent 
altérées  y  et  il  peut  en  résulter  des  tiraillements  nuisibles  à  la  con- 
servation des  pièces,  dans  certaines  positions  extrêmes. 

Cet  axe  est  formé  par  un  gros  bouton,  forgé  avec  une  patte  asseï 
large  pour  recevoir  4  boulons  ou  4  rivets,  suivant  qu'on  la  fixe  sur 
le  châssis  ou  sur  la  chaudière.  Il  convient  également  d'aciéreret  de 
tremper  la  douille  qui  embrasse  Taxe  de  rotation  et  celle  qui  reçoit 
le  boulon  d'attache  de  la  barre  de  relevage ,  ainsi  que  ces  boulons 
eux-mêmes,  pour  éviter  aussi  longtemps  que  possible  toute  espèce 
de  jeu  dans  ces  organes  qui  sont  soumis  à  des  vibrations  inces- 
samment répétées.  On  acière  aussi  l'extrémité  du  verrou  et  les  dents 
du  secteur.  Le  mode  d'attache  du  verrou  a  une  grande  importance; 
on  se  contente  quelquefois  de  le  faire  passer  dans  un  guide  rap- 
porté avec  des  vis  sur  le  levier,  mais  il  faut  que  le  guide  soit  venu 
de  forge  avec  le  levier  et  qu'il  ait  une  certaine  étendue  ^  comme 
dans  la  nouvelle  machine  du  chemin  de  fer  d'Orléans  (fig.  i» 
pi,  70). 

Le  secteur  est  boulonné,  comme  Taxe  de  rotation,  sur  la  chau- 
dière ou  sur  le  châssis  ;  s'il  est  composé  de  deux  pièces,  l'une  seule- 
ment est  fixée  ainsi  ;  l'autre  doit  pouvoir  être  enlevée  pour  faciliter 
les  réparations  :  elle  est  assujettie  à  la  première  au  moyen  de  boulons. 

Dans  ce  dernier  cas ,  les  deux  parties  du  secteur  doivent  être 
pourvues  de  dents  qui  se  correspondent  pour  recevoir  le  verrou , 
(fu!,  s'il  engrenait  avec  un  seul  arc  de  cercle, manquerait  de  solidité. 
On  volt,  sur  les  fi^.  iet^  de  Ta  p7.  30,  uiie  disposition  de  secteur 
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assez  avantageuse»  en  ce  qu'elle  rend  le  secteur  el  Taxe  de  rotation 
solidaires  entre  eux  et  indépendants  de  la  dilatation.  Le  secteur  doit 
être  placé  aussi  loin  que  possible  du  point  de  rotation  du  levier,  afin 
que  l'arc  parcouru  par  le  verrou  soit  aussi  grand  que  possible  et 
puisse  recevoir  un  grand  nonibre  de  crans. 

La  barre  de  relevage  a  depuis  2<^  jusqu'à  4»  de  longueur,  sui- 
vant les  dispositions  de  la  machine  et  en  particulier  de  la  distribu- 
tion ;  sa  forme  est  celle  d'une  barre  de  fer  plate ,  placée  de  champ, 
et  affectant  d'assez  loin  la  forme  d'un  solide  d'égale  résistance; 
cette  dernière  forme  est  nécessaire  pour  l'empêcher  de  fléchir  sous 
son  propre  poids,  en  raison  même  de  sa  grande  longueur.  Elle 
s'attache  au  levier  de  changement  de  marche  par  un  boulon  fixé 
au  moyen  d'un  écrou  et  d'une  rondelle  {fig.  3  et  i,pL  33  et  autres); 
elle  s'attache  de  même  à  son  autre  extrémité  au  levier  qui  com- 
mande l'arbre  de  relevage  ;  elle  se  termine  généralement  par  une 
fourchette  qui  prend  le  boulon  de  part  et  d'autre  du  levier.  On  dis- 
pose quelquefois  un  ou  deux  guides  qui  limitent  son  déplacement 
latéral,  pour  l'empêcher  de  fouetter. 

L'arbre  de  relevage,  lorsque  les  barres  d'excentriques  agissent 
sur  la  coulisse  deStephenson,  porte  quatre  ou  cinq  leviers  :  un  pour 
recevoir  l'action  de  la  barre  de  relevage,  deux  autres  recevant  les 
bielles  de  suspension  des  deux  coulisses ,  et  le  dernier  ou  les  deux 
derniers  portant  les  contrepoids  (pi.  37,  29,  30  et  31).  On  fait 
quelquefois  venir  ces  leviers  de  forge  sur  l'arbre,  sur  une  lon- 
gueur de  0»  10  à  0»  20,  pour  souder  ensuite  à  ces  amorces  les 
barres  de  fer  qui  les  complètent  ;  on  a  commencé  par  les  ajuster 
au  moyen  de  clavettes  ;  mais  on  peut  se  contenter  de  les  souder 
par  encollage,  aujourd'hui  que  le  travail  de  la  forge  est  assez 
perfectionné  pour  qu'un  tel  mode  de  soudure  donne  toute  espèce 
de  garantie. 

L'arbre  de  relevage  doit  être  très-fort  pour  résister  à  la  torsion  ; 
son  diamètre  varie  de  0»  OS  à  0»  08.  Il  est  solidement  encastré  i 
ses  extrémités  dans  de  larges  paliers  fixés  aux  longerons  intârieurs 
des  châssis  et  garnis  de  coussinets  en  bronze,  on  plus  simplement 
en  fonte  ;  quelquefois,  on  remplace  le  palier  par  une  crapaudin^ 
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en  fer  adéré  sur  laquelle  l'arbre  s'appuie  par  son  extrémité.  On 
est  souyent  obligé  de  couder  latéralement  le  levier  qui  reçoit  la 
barre  de  relevage  ;  dans  quelques  cas,  on  a  percé  un  trou  dans  le 
longeron  du  châssis,  en  ayant  soin  de  lui  donner  un  renflement 
convenable,  pour  y  faire  passer  le  prolongement  de  l'arbre  et  lui 
appliquer  un  levier  droit. 

Les  bielles  de  suspension  doivent  se  composer  chacune  de  deux 
barres  de  fer  formant  moise  et  appliquées  sur  les  deux  faces  laté- 
rales de  la  coulisse  et  de  la  douille  du  levier  qui  les  rapporte  ; 
dies  s'attachent  au  milieu  ou  à  l'une  des  extrémités  de  la  coulisse; 
elles  doivent  être  aussi  longues  que  possible,  pour  que  l'afc  ique 
décrit  leur  extrémité  diffère  aussi  peu  que  possible  de  la  ligne  droite 
que  décrit  Textrémité  de  la  tige  du  tiroir,  lorsque  celle-ci  est  di- 
rigée par  un  guide  fixe. 

Dans  la  distribution  au  moyen  de  barres  d'excentriques  à  fourche 
et  sans  coulisse,  il  y  a  cinq  leviers,  un  pour  l'arbre  de  relevage  et 
quatre  disposés  deux  à  deux  pour  chacune  des  barres  d'excentriques 
{fig.  1,  pi.  28].  Dans  l'ancienne  distribution  de  Sbarp,  il  y  a  un 
arbre  auxiliaire,  commandé  par  l'arbre  de  relevage  et  par  un  levier 
spécial,  qui  agit  sur  les  barres  d'excentriques  de  la  marche  en  ar- 
rière (/l^f.  l,pl.27). 

4^  Tmoms.  —  Les  tiroirs  ont  la  forme  indiquée  par  h  fig  1 , 
fl.  3,  et  par  les  fig.  des  pi.  27,  28, 30  et  31  ;  ils  sont  en  bronze 
ou  en  fonte  ;  ce  dernier  métal  est  assez  généralement  préféré  ;  il 
nécessite  plus  de  soin  pour  le  graissage,  mais  il  donne  de  phis  belles 
surfaces  de  frottement  et  dure  plus  longtemps  sans  réparations 
que  le  bronze.  Les  dimensions  des  tiroirs  sont  en  rapport  avec  celles 
des  lumières ,  mais  les  unes  et  les  autres  ne  peuvent  pas  être  aug- 
mutées  au  delà  de  certaines  limites,  car  la  pression  que  la  vapeur 
eterce  sur  leur  surface  deviendrait  trop  considérable,  lorsque  le 
régulateur  perd  et  lorsqu'il  est  nécessaire  de  changer  la  marche  ; 
le  frottement  développerait,  en  outre,  un  trop  grand  travail  résis- 
tant, et  des  tiraillements  essentiellement  nui^bles  au  mécanisme  de 
la  distribution  ;  il  y  a  donc  un  point  vers  lequel  il  convient  de 
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s'^é(çr ,  lorsqu'on  augmente  la  section  d^s  lyjni^res  d'^Qh^ppç- 
ment  et  d'admission  pour  faciliter  le  passage  de  la  vapeur  ;  nous 
donnerons  plus  loin  les  dimensions  des  tiroirs  ç(  des  lupii^reç  de 
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plusieurs  machines. 

Les  tiroirs  sont  bonzontaux  (fig,  i  et  %3  et  i,  pi  13),  verti- 
caux {fig.  Set6yl  et  8,  pi.  48  ;  /îjf.  5  et  6,  pi.  19),  ou  obliques  k 
lliorizon  et  placés  en  dessus  (fig.  1  et  %,  pL  20)  ou  en  dessous 
(fig.  3  et  4,  pi  49).  Dans  le  premier  cas,  la  pression  de  la  vapeur 
et  le  cadre  qui  les  embrasse  les  maintiennent  suffisamment;  dans 
le  second,  ils  sont  portés  sur  une  rainure  pratiquée  sur  la  boit(^  à 
tiroir  ;  ils  sont,  de  plus,  retenus  par  le  cadre  qui  le^  enveloppi;, 
auquel  sont  appliquées  deux  tiges,  la  tige  du  tiroir  qui  glisse  dans 
le  presse-étoupes  et  une  fausse  tige  qui  glisse  dans  un  giiide  ou 
dans  un  second  presse-étoupes  dépendant  de  la  paroi  d'avant  d^  U 
boite  dQ  tiroir  ;  dans  le  dernier  ca3,  ils  sont  maintenus  de  la  niétne 
mapiëre,  et  de  plus  ils  viennent  s'appuyer  sur  des  nervures  que 
porte,  à  cet  effet,  le  couvercle  de  la  boite  du  tiroir  {fig,  3,  pL  I9). 
D  est  nécessaire  que  le  tiroir  puisse  se  soulever  d'une  petite 
quantité  dans  le  cadre  qui  le  mène ,  pour  laisser  rentrer  Taiic  on 
l'eau  refoulée  par  le  piston  ;  un  ressort  qui  prend  son  point  d'appui 
sur  le  cadre  lui-même  sert  à  le  tenir  appliqué  sur  la  tat)le  di^ 
cylindre,  lorsqu'il  est  vertical  ou  en  dessous,  sans  cependant  faire 
obstacle  au  soulèvement  qui  doit  avoir  Heu  dans  quelques  ^s, 
comme  nous  venons  de  l'indiquer. 

On  donne  généralement  à  la  partie  creuse  du  tiroir  une  forme 
convexe  à  l'intérieur  pour  faciliter  le  dégagement  de  la  vapeur  (fig.ly 
pi  28).  Nous  avons  déjà  eu  l'occasion  de  parler  des  rebords  dont  le 
ûroir  est  pourvu  ;  nous  y  reviendrons  encore,  lorsque  nous  aurons 
à  donner  quelques  indications  sur  le  règlement  de  la  distribution. 

Le  cadre  ou  guide  qui  embrasse  le  tiroir  est  en  fer  forgé  ;  il  est 
soudé  à  la  tige,  lorsque  la  parbi  d'avant  de  la  boîte  à  tiroir  est  mo- 
bile; il  est  fixé  à  la  tige  par  un  assemblage  à  vis(/{gf.  4,  pi  19),  ou 
quelquefois  par  des  clavettes,  lorsque  le  couvercle  de  la  boîte  du 
tiroir  est  seul  mobile;  cette  dernière  disposition  est  mauvaise  et 
doit  être  évitée.  Ainsi  qu'on  l'a  vu,  ce  cadre  porte  souvent  une 
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pÊÊm»  tigêj  ipà  mamÊH  i  gilidtr  It  tirovâtts  sa  direeâoi  rëgu- 
Hèr» ,  ta  mim  tsmfê  qu'elle  lui  sert  de  tuppeit,  s'il  ut  fertieal 
ttH  Miveraé;  oet|e  teuee  tige  passe  daaa  un  guide  ftnné  ou  dans 
BM  bettq  à  teupea«  Le  oadie  du  tiroir  eet  eu  fer  de  premier  cbeli  ; 
la  tige  estm  fer  ou  mieui  eu  acier,  et,  dans  eedeniier  eas,  eBe  doit 
Ure  paiûitaneiit  teumée. 

QnandlatrausmiaaiQiidumouveiBeDtdesexeeatriquea  auxtiMirs 
est  diieole»  la  tige  du  tiroir  se  raccorde  toujoun  a?ee  une  pièce 
ipii  la  prolonge  et  la  siet  eu  rapport  avec  la  coulisse  de  distribua 
tien  ;  eatte  pièce  eet  guidée  par  des  supports  reliés  au  châsris  ou 
à  la  ebauditare;  elle  porte  assez  improprement  le  nom  de  ffuidê  ê$ 
te  ii§e  é$  tiroir.  Dans  les  premières  machines  eonstniites  sur  les 
pfaun  de  St^phenson,  bi  tige  du  tiroir  était  rebée  avec  son  guide 
pur  un  emmanchement  à  cbivette,  qui  éprouvait  de  flpéquentes  rup- 
tum;  quelqMB  eonatmeteurs  ont  employé,  afin  de  pouvoir  régfer 
k  Toiwté  bi  tongHeur  de  la  tige  du  tiroir,  un  double  éerou  (/I9.  ê 
$t  7,  pi.  93)  ;  mais  b  disposition  qui  a  prévalu  est  celle  que  re- 
présentent les  fig.  9,  fi.  97,  et  fig.  1,  pi.  3i  ;  le  guide  se  com- 
pose d'une  pièce  carrée  glissant  dans  un  palier  en  brcmie  ou  m 
fente,  portant  à  une  extrémité  le  eauHêteau  qui  travaille  dans  la 
eouUase ,  et  à  Tautie  une  douille  qui  sert  à  la  iier  à  une  pièeé 
de  raccordement  de  ferme  spéciale.  Cette  pièce  est  un  étrier  de  fear 
Iwgé  qtii  embrasse  ta  douille ets'y  rattache  parun  bo«l(m^  il  reçoit 
à  son  sommet  ta  tige  du  tiroir ,  et  s'assemble  avec  elle  au  moyen 
de  deux  écrous  vissés  sur  son  extrémité  filetée  à  cet  effet.  La  lour 
gneur  de  ta  tige  du  tiroir  peut  être  augmentée  ou  (Uminuée  à 
volonté ,  ce  qui  permet  de  régler  exactement  sa  position  ;  Tétrier 
peut  être  démonté  avec  fecilité,  et  le  tiroir,  isolé  du  mécanisme 
de  distribution  peut  être  mis  au  potait  mort  ou  à  rextrémité  de 
sa  course,  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  toucher  k  la  coulisse; 
enfin ,  on  laisse  un  certain  jeu  entre  ta  douille  du  guide  carré 
et  les  branches  de  l'étrier ,  pour  compenser,  au  besoin ,  le  défout 
de  montage  de  eette  première  pièce  et  le  déptacement  qu'elle 
éprouva  au  flic  ^  à  mesure  de  Tusun)  de  son  palier.  Les  Hg.  1 
a  9,  pi.  9ft 9  «sprésentent  une  modification  de  cette  disposi- 
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tion.  Dans  le  eas  où  la  distance  de  Tessieu  moteur  au 
est  très-coDsidérabie ,  le  guide  carré,  maintenu  par  son  su^mmI 
ordinaire,  est  prolongé  par  une  tige  cylindrique  qui  glisse  dans  un 
autre  support  ou  guide  additionnel;  Tétrier  est  formé  par  deux 
bielles  parallèles ,  dont  la  mobilité  autour  de  leurs  boutons  d'at- 
tache remédie  en  partie  aux  défauts  de  montage  et  aux  edéts  de 
l'usure  du  palier  du  guide  carré  {fig.  i  et  2,  pi.  29). 

On  remplace  avec  avantage  le  guide  carré  que  nous  venons 
de  décrire  par  une  bielle  de  suspension  attachée  à  la  chaudière, 
qui  porte  le  couUsseau  et  qui  est  mise  en  rapport  avec  la  tige  du 
tiroir  par  une  bielle  mobile  autour  de  ses  deux  boulons  d'attache  ; 
la  tige  du  tiroir  n'a  pas  d*autre  guide  que  la  boite  à  étoupes,  an 
delà  de  laquelle  elle  ne  présente  que  la  saillie  strictement  néces* 
saire  {fig.  1  et  2,  pi.  30).  Cette  disposition  appliquée  depuis  long* 
temps  par  Sharp  et  Roberts,  peut  l'être  encore  dans  beaucoup 
de  cas  où  le  coulisseau  est  porté  par  h  bielle  de  transmission,  et 
où  celle-ci  est  attachée  directement  à  la  bielle  qui  la  guide.  Le 
coulisseau  au  lieu  d'être  assujetti  à  décrire  une  ligne  droite,  est 
assujetti  à  suivre  un  arc  de  cercle  d'un  assez  grand  rayon;  le  petit 
déplacement  qu'éprouve  incessamment  le  coulisseau  dans  la  cou- 
lisse, dont  le  point  de  suspension  est  maintenu  sur  un  sure  de 
cercle,  peut  se  trouver  diminué  dans  cette  nouvelle  disposition  ; 
elle  a  dans  tous  les  cas  l'avantage  très-grand  de  substituer  des 
flrotiements  de  tounlions  et  de  boulons,  au  frottement  très-^lur  du 
guide  carré  sur  son  palier. 

Lorsque  les  machines  ont  les  roues  d'avant  accouplées  avec  les 
roues  motrices,  et  que  l'on  veut  donner  aux  cylindres  une  position 
horizontale  ou  faiblement  inclinée,  on  emploie  divers  artiices  pour 
éviter  l'essieu  d'avant  ;  par  exemple,  on  coude  le  guide  de  la  tige 
du  tiroir  (fig.  6,  pL  33) ,  ou  bien  on  remplace  l'étrier  ordinaire  par 
un  étrier  qui  embrasse  l'essieu  {fig.  5,  pi.  33). 

Lorsque  la  coulisse  affecte  la  forme  représentée  par  les  fig.  il 
et  12,  pi.  32,  le  guide  carré  se  termine  par  une  partie  plate  qui 
pénètre  entre  les  deux  flasques  de  la  coulisse  et  qui  porte  deux  bou- 
tons cylindriques  au  pied  desquels  est  percée  une  gorge  cylindrique, 
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elrar  tiMm  desquels  ob  ajinle  un  petit  patin  en  aeieir  qui  glisse 
it  firottement  doux  dans  la  rainure  tracée  sur  la  flasque  correspon- 
dante de  la  coulisse;  les  deux  patins  sont  emprisonnés  dans  la 
coulisse,  lorsque  les  deux  flasques  ont  été  rapprochées  et  boulon- 
nées Tune  sur  l'autre  ;  ils  forment,  par  leur  réimion,  le  conlisseau 
proprement  dit. 

On  a  fait  quelquefois  des  coulisseaux  en  bronze»  mais  Tader 
trempé  doit  être  seul  employé.  Lorsque  la  coulisse  a  la  forme  indi* 
quée  par  la  fig.  9,  pi.  83,  le  guide  carré  ou  le  guide  à  suspension 
de  la  pi.  30  se  termine  par  une  fourchette  qui  embrasse  la  coulisse; 
le  coulisseau  est  furmé  souyent  d*un  bloc  en  deux  parties  qui  em- 
brasse par  de  légères  saillies  latérales  les  branches  de  la  coulisse, 
et  qui  est  emmanché  au  moyen  d'un  boulon  atec  la  fourchette  du 
guide  ;  d'autrefois,  ce  sont  les  branches  delà  fourchette  qui  embras- 
sent exactement  la  coulisse  et  qui  servent  de  guide  au  coulisseau. 
La  coulisse  est  décrite  siuvant  un  arc  de  cercle  dont  le  centre  est 
nn  peu  en  arrière  de  Taxe  de  l'essieu  moteur. 

Toutes  les  pièces  frottantes  et  dont  il  importe  d'empêcher  l'usure 
doivent  être  en  acier  ou  en  fer  trempé  au  paquet.  Les  constructeurs 
doivent  apporter  un  soin  tout  particulier  à  assurer  la  conservation 
des  pièces  d<mt  l'usure  ne  paît  pas  être  compensée  par  le  serrage  de 
quelques  boulons,  ou  par  F  interposition  de  quelques  feuilles  de  métal, 
et  qui  doivent  être  remplacées  oo  soumises  à  des  réparations  dis- 
pendieuses lorsqu'elles  ont  pris  un  peu  de  jeu  ;  ces  observations 
s'impliquent  en  particulier  à  la  coulisse  et  à  son  coulisseau  ainsi 
qu'à  toutes  les  articulations. 

Lorsque  le  mouvonent  des  excentriques  n'est  pas  transmis  di- 
rectement aux  tiroirs,  la  tige  du  tiroir  passe  à  son  extrémité  dans 
un  support  qui  lui  sert  de  guide,  et  est  sollicitée  par  une  bielle  à 
deux  branches,  articulée  autour  de  ses  boulons  d'attache,  et  qui 
est  eUe-même  commandée  par  le  levier  supérieur  de  Farbre  de 
âistrilmiian  {fig.  4,  pi.  87,  et  I  et  2,  pi.  28).  Le  levier  inférieur 
porte  à  son  extrémité  un  axe  en  fer  sur  lequel  est  ajusté  un 
rouleau  en  ader  ;  cet  assemblage  forme  le  bouton  sur  lequel  vien- 
nent s'appliquer  les  pieds  de  biche  des  barres  d'excentriques. 


Nfm  ii'ûi4i<llPit  du  l|6ta  min  ëtfmUtM  qm  pwr  irtiMiri, 
(W  m  «I  wmMé  génénkarait  à  sob  cnploi. 

Kf'  Appugawqii  dk  u  oouukb  a  la  otnars  vauahji.  -^  Um§ 
Vi'rfÇiM  ooBSidéré  jusqu-iol  la  eoBiiase  que  cpniiBê  un  dts  HùuaM 
du  mécanisme  de  changement  de  marche  ;  on  l'appliqM  en  oiitif 
è  produire  la  délente  variable  de  la  vapeur.  N(nis  avons  eu  déjà 
reeeaùo»,  i  pluaieura  reppinB»  d'indiimer  le  parti  que  R.  Sie» 
pbensoQ  avait  tiré  de  sa  eouliase  de  distributlen  pour  ebtaiîr  uae 
détaPle  variable,  aasea  ipiparfaite  au  point  de  vue  Ibéerlque,  nais 
avantafeuse  par  la  «Implieité  du  méeaaiime,  <^  ifès^uHsaale  peur 
les  bescfim  de  la  pratique  ;  noua  Taveus  décrile  et  igurée  osone 
moyeu  de  ehangement  de  marobe,  il  noue  reste  à  menlMr  eeomeKi 
elle  est  appliquée  pcw  produire  la  déteole, 

Q«  fa  rappeltm  qu*il  y  a  deua  modes  4e  coastmetiou  peur  ta 
eeuUise  ;  le  premier  eompnaid  deux  flasques  qui  emhiesaeat  le  eout 
lisseau ,  il  permet  de  faire  correspondre  exaotemem ,  sût  pow  la 
seorqb^  eu  avaut*  soM  peur  la  marebe  en  anrière,  lecquUssesH  avec 
l'ea^trémtté  de  la  baive  d'exoentrique,  et  au  besoiu  de  lui  faire  d^ 
paiser  ce  peint;  il  permet  de  suspendre  la  couKsie  à  (a  bielle  de 
l'arbre  de  relevage,  soit  au  «illeu  de  sa  lengneur,  seil  à  Tune  dss 
extrémités,  ie  second  mode  de  Gonstmetlon  préseule  une  oouHese 
d'une  seule  pîèee  qui  ne  peut  être  attachée  apx  barres  d^exceutriques 
que  par  des  poiatst  situés  au  delà  de  Feapace  paroeufu  par  le  eo»? 
tweeu»  et  qui  ue  p^^t  élre  suspendue  que  par  Fupe  de  ses  extré- 
mités. Chaque  mode  de  construction  dosne  à  ta  coulisse,  par  «iHe 
même  des  dispesMeus  qu'il  rend  nécessataes  eu  qu*il  permet 
d'adopter,  des  propiiétési  partieulières  fie  noua  examinerons. 

L'inspe^tiou  des  Qgures  que  nous  avons  reproduites  et  les  déve* 
loppemeuts  dans  lesquels  noua  seomes  entrés  en  déenvMt  ta  cou*- 
li^  comme  moyen  dft  changement  de  marche,  peraset  de  cône- 
tater  uu  premier  fs^it,  c'est  que  chaque  poini  de  1^  eoutisse  a  ua  mou- 
vement d'o^lalJkA  d'une  amplitude  d'^ttl^t  moindre  qu'il  est  film 
rapprocha  dç  squ  milieu»  d?  t^  smIq.  qu'eu  fur  et  innesure  qu'on 
chauffa  lftBWJ^»^ff>WlWsqM^4pi»  la.  ^(^ 


9tHlif^î  <^1HI  m  VQJiW  d^  l'apparu  de  r{i|çYiig^  la  çf^n^m  ^ 
tiroir  yariç  ;  çUç  a^t  ^^  ffljxiipHm  lorsque  le  CfiHli^9^il  e?t  ^q^  ç^trér. 
mités  ds  I»  cpvJisse,  ^u  flainimum  lor^'il  ^i  ou  »ï}Ueu.  C'est  dif 
restç  CQ  guQ  Tox)  peut  rçpppoaître  en  çoQstniiswt  w^  épm^^,  qm 
doDDÇ  la  pflsitipQ  de  1^  ca(iljsse,  pour  cbaque  position  dç  la  manÏT 
vçlle  mptricf^  ^t  celle  4'un  guelppnque  de  ^  poipt;!  ;  la  /i^.  1  » 
]7l.  33  frM,  r^résente  le  parcoure  effectué  d^n^  respa(:«,  piar  le  fQ\m 
qui  correspond  4  la  position  mf^yenne  qu'occupe  le  çoulisseau  m^ 
extrémités  et  au  milieu  de  la  coulisse,  sous  Tacliou  combina  de« 
excentriques,  (les  J)arres  d'excentriques  et  de  k  tJeJle  dç  rele- 
Tage  ;  peUe  construction  suppose  que  b  coulisse  e$t  4  ^pu)))^ 
flasque  et  suspendue  par  son  milieu*  La  fig,  2,  ji{.  ?3  bûi,  {Re- 
présente le  même  trsipé  pouir  le  second  mode  de  cpn^biictioB,  U 
coulisse  i^tant  suspendue  à  une  4^  ^^  extrémités  p^  une  b^e 
placée  au-dessous  cpmme  dans  la  disposition  représeuté^  fig^  1, 
pi.  31. 

La  disj)Osition  adoptée  pour  la  construction  de  la  coulisse  a  donc 
pour  premier  résultat  de  produire  des  courses  iué{[ales  suivant  la 
position  qu'elle  occupç  par  rappof  t  au  couUsseau  qui,  de  son  côté, 
est  assujetti  à  rester  çur  une  lipe  droite  si  le  guide  de  la  %e  ^t 
fixe,  $ur  un  ^c  de  cercle  si  ce  guide  est  une  bielle  de  ^uspeusiOQ 
compile  dans  fa  machiue  le  l^hânfifig.  \  ^t  S!,;).  30).  La  coulissai 
^t  0xée  dans  cbaque  portion  p^  l'appareil  de  relevage  dooi  ^ 
levier  principal  porte,  comme  pous  l'avons  vu^  uu  verrou  qui 
s'epgage  successivement  dans  chacune  des  ençocbes  qui  peuvept 
être  pratiquées  sur  le  secteur  servant  de  guide  à  ce  levier. 

Le  fait  que  nous  venons  d'énoncer  est  une  conséquence  néces- 
saire de  la  liaison  de  la  coulisse  avec  les  deux  barres  d'excentri- 
ques ;  il  est  facile  de  s'en  rendre  compte  par  l'examen  des  Qgures. 
Hais  il  est  un  autre  fait  qui  constitue,  à  proprement  dire,  la  pro- 
priété de  la  couUsse  cpnsidérée  comme  appareil  de  détente,  c'est  la 
variation  qu'éprouve  le  rapport  existant  entre  la  marche  du  tiroir  et 
celle  du  piston;  nous  ne  pensons  pas  qu'une  démonstration  géomé- 
trique bien  complète  de  cette  propriété  ait  été  donnée  ;  nous  n'avons 
pas  cherolié  à  l'établiir  :  nous  aurioni;  pu.  i^u^  trouver  entratqén 
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an  delà  des  limites  du  cadre  que  nous  nous  sommes  imposé.  Nous 
ne  pouvons  que  signaler  cette  lacune  qu'il  serait  utile  de  combler.  Ce 
dernier  résultat  avait  été  déjà  obtenu,  indépendamment  de  la  liaison 
des  barres  d'excentriques ,  dans  la  détente  de  Cabry,  qui  a  précédé 
celle  de  Stepbenson,  et  qui  consistait  dans  l'application  d'une  fourche 
allongée  en  forme  de  coulisse  à  chacun  des  pieds  de  biche  de  la  distri- 
bution ordinaire,  système  qui  a  fait  place  à  la  coulisse  de  Stephenson 
dont  rarrangement  mécanique  est  plus  convenaMe  et  qui  donne  de 
meilleurs  résultats. 

On  a  donc  constaté,  comme  nous  venons  de  le  dire,  que  la  cou- 
lisse était  un  appareil  propre  à  produire  la  détente  variable  ;  que 
le  volume  de  vapeur  introduit  dans  le  cylindre,  diminuait  ainsi  que 
la  durée  de  Fintroduction ,  en  même  temps  que  la  course  du 
tiroir  ;  en  un  mot,  que  la  détente  se  produisait  sur  une  échelle 
phis  ou  moins  considérable.  On  peut  ainsi,  en  donnant  à  la  cou- 
lisse diverses  positions  et  en  se  rapprochant  de  plus  en  plus  de  la 
position  où  le  coullsseau  correspond  au  milieu  de  la  coulisse, 
fidre  varier  le  degré  de  détente  de  1/7  à  1/K,  1/2,  3/3  et  même 
4/5.  Cest  ce  que  Ton  reconnaît  facilement  en  ayant  recours, 
pour  une  machine  quelconque,  armée  de  la  détente  de  Stephenson, 
au  tracé  d'une  épure  semblable  à  celle  de  la  fig.  1,  pi.  4.  Au 
point  mort,  c'est-à-dire  lorsque  le  coulisseau  est  au  milieu  de  la 
coulisse,  le  tiroir  ne  reste  pas  fixe  sur  son  siège  ;  cela  résulte  de  ce 
que  les  rayons  d'excentricité  ne  correspondent  pas  aux  extrémités 
d'un  même  diamètre  et  font  entre  eux  un  angle  de  ^iO^  à  ISO*»  ;  il 
y  a  encore  un  petit  mouvement  de  déplacement  occasionné  par  la 
coulisse  ;  mais,ainsi  que  nous  l'avons  déjà  dit,  le  recouvrement  est 
généralement  suffisant  pour  que  les  orifices  des  lumières  d'ad- 
mission ne  soient  plus  découverts  par  les  bords  extérieurs  du 
tiroir  ;  ils  ne  sont  découverts  que  par  les  bords  intérieurs,  et  la 
vapeur  ne  peut  plus  avoir  accès  dans  les  cylindres,  ni  mettre  la 
madiine  en  mouvement. 

La  coulisse  doit  affecter  la  forme  d'un  arc  de  cercle,  pour  qu'elle 
puisse  glisser  sur  le  coulisseau  ;  on  a  reconnu  par  tâtonnement, 
que  le  rayon  de  cet  arc  de  cercle  devait  étr^  un  peu  supérieur  a  la 
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distance  de  l'extréoiité  d*iine  barre  d'excentrique  au  centre  de  l'es- 
sieu moteur. 

Il  serait  très-long  d'étudier,  au  moyen  d'épurés,  une  distribution 
à  coulisse,  pour  une  machine  donnée  ;  on  peut  se  servir  d'un  mo* 
dèle  en  bois,  dont  on  fait  varier  à  volonté  les  éléments  et  que  l'on 
lait  marcher  à  la  main  pour  observer,  et  prendre  en  quelque  sorte 
sur  le  fait,  le  mouvement  relatif  du  |»st<m  et  du  tiroir.  Cet  ap* 
pareil  (fig.  1,  pi.  38  Ms)  se  compose  d'une  planche  en  sapin  bien 
dressée;  sur  l'une  des  extrémités  de  cette  planche  on  fixe  deux  lat- 
tes parallèles,  entre  lesquelles  glisse  une  planchette  en  bois  qui  re- 
présente le  tiroir  ;  puis  on  fixe  des  bandes  de  papier  sur  la  plan- 
chette où  l'on  figure  le  tiroir,  et  sur  l'une  des  bttes  où  l'on  trace  les 
lumières  du  cylindre.  La  planchette  figurant  le  tiroir  porte  un  pro- 
longement auquel  on  attache  un  ooulisseau^  la  coulisse  étant  elle- 
même  formée  par  une  pièce  de  bois,  et  portant  une  rainure  en  arc 
de  cercle  dans  laquelle  s'engage  ce  coulisseau.  Vers  l'autre  extrémité 
de  la  planche,  à  la  distance  rédle  de  la  coulisse  à  l'axe  de  l'essieu 
moteur ,  se  trouve  un  boulon ,  traversant  une  planchette  terminée 
par  une  pointe,  qui  indique  les  diverses  positions  de  la  manivelle  ; 
sur  cette  pronière  planchette  on  en  place  une  seconde  de  forme 
circulaire,  représentant  l'un  des  excentriques.  Une  rainure,  faite 
suivant  un  diamètre,  laisse  passer  le  boulon  d'axe  et  sert  à  fiure  va- 
rier la  course  d'excentricité.  On  règle  l'angle  de  calage  en  inclinant 
phis  ou  moins  l'axe  de  ce  disque,  par  rapport  à  la  manivelle  ;  on 
fixe  «ifttt  la  position  de  cet  excentrique  par  une  vis  qui  traverse  les 
deux  planchettes.  Une  latte  de  sapin,  prise  sur  un  collier  qui  em- 
brasse cet  excentrique,  figure  la  barre  d'excentt*ique.  Pour  figurer 
le  deuxième  excentrique  et  sa  barre,  on  se  sert  d'une  latte  de  sapin 
qu'on  fixe  au  moyen  d'une  vis,  d'une  part  sur  la  coulisse,  de  l'autre 
sur  un  point  déterminé  convenablemait  sur  le  premier  excentri- 
que. On  peut  donc  varier  à  volonté  et  par  le  déplacement  de  quel- 
ques vis  le  rayon  d'excentricité  et  les  angles  de  calage. 

On  comprend  également  que  l'on  peut  faire  varier  les  points  d'at- 
tache des  barres  d'excentriques  à  la  coulisse.  Pour  U  suspension» 
on  se  sert  également  d'une  latte  en  sapin  qu'on  passe  en  dessous  ^. 


ta  cofilissé  et  qu*ofl  attâcbe  d'un  bout  à  celle-ci,  au  tnoyen  d'ùné  vis, 
au  point  où  on  veut  la  suspendre,  et  de  Tautre  à  un  point  qui  corres- 
pond k  rextrémité  du  levièf  de  releyage,  sur  la  planche  servant  de 
table.  Pour  faire  varier  la  détente,  on  trace  sur  la  table  l'ârc  décrit 
par  l'extrémité  du  levier  de  relevage,  et  c'est  sur  les  diltérents 
poiùts  de  cet  arc  que  Ton  fixe  successivement  l'extrémité  de  U 
bielle  de  suspension  qui  entraîne  la  coulisse. 

Pour  comparer  la  course  du  piston  arèc  celte  du  tiroir,'  oti  irite 
sur  la  table  le  cercle  décrit  par  la  manivelle,  puis  la  ligne  droite  qui 
correspond  k  l'axe  du  cylindre  ;  on  divise  celle-ci  en  cent  parties 
égales,  et  de  l'extrémité  de  chaque  division  comme  centi^,  avec 
une  ouverture  de  compas  éffale  i  la  longueur  de  là  bieffé,  on  décrit 
des  arcs  de  cerde  quf  viennent  couper  te  cercle  de  la  ittaftiveTfe  aux 
différents  points  que  cet  organe  occupé  pour  leè  pointions  corres- 
pondantes du  piston  et  l'on  numérote  ces  pMMs  ;  par  ce  itaoyen, 
la  pointe  placée  sur  la  première  (ylaâiiAiefte  qui  représente  la  lAà- 
Mvelte,  indique  pour  chaque  position  du  tiroir  les  posiâoMs  cor- 
respondantes du  piston. 

On  a  ainsi,  en  vraie  ifrandeur,  un  spécimen  exact'  du  naécâ- 
ûisme,  dont  le  jeu  correspond  exacteùient  à  oefui  des  ^èées  de  h 
machine ,  et  qui  permet  d'observer  toutes  tes  circoÀstaâcéâ?  du 
mouvement  rdatif  du  piston  et  du  fh'oir  et  de  chercher  par  tâtonne- 
ments quelles  sont  les  dispositions  les  plus  favorable^  po^r  Obtenir 
une  bonne  distribution  et  une  détéi^ie  régulière  et  prolongée  dans 
des  limites  étendues.  C'est  au  moyen  de  cH  apparei  qâ^ont  été 
relevés  les  diagrammes  des  flg.  3  et  3,  pi.  SB  frâ,  et  qu'ont  été 
oombinées,  pour  la  phipart,  les  distributions  que  nous  (^Hérons  phis 
loin  comme  exemples. 

Les  éléments  qui  influent  sur  le  jeu  de  la  coulisse  sont  très-mul* 
tipliés;  si  les  deux  rayons  d'excentricifé  étaient  exactenkent  dans  le 
prolongement  l'un  de  l'autre,  et  si  la  longueur  de  h  cotklissè  entre 
les  points  d'attache  des  barres  d'excentriques  était  exacteihent  égate 
à  la  distance  des  deux  centres  des  excentriques,  la  coulisse  étant 
suspendue  par  sou  niilieu,  le  systènâe  formerait  tifn  parallélogramme 
jOtecuié  dans  lequd  te  milieu  de  chacun  des  petits  côtés  resterait 


lie;  llMMwiM  6i»tait6&  de  itesvlisM  êtUtiMt  to  àrc  de  ceir- 
de,  autoor  de  son  niiieu  eomne  eeiiM.  Haki  il  n'en  e^t  pas  aitisi, 
lis  deu  rayofift  d'exeetitrieitA  sont  déplacés  d'Usé  quantité  égale  à 
rivanee  angulaire  et  font  enM  eux  on  angle  obtus;  en  outre,  cha- 
cim  d'eux  a  une  dimension  bien  inférieure  à  la  demi-longueur  de 
la  coulisse.  Ce  sont  là  de  premières  causes  de  perturbation  ;  il  en 
résulte  que  la  coulisse  se  déplace  en  entier,  y  compris  son  point 
milieu;  en  se  déplaçant  ainsi  elle  entraîne  la  bielle  de  suspension, 
qui  féagit  à  son  tour  sur  son  mourement,  puisque  Tettrémité  de 
cette  bîMle  et  par  conséquent  le  point  correspondant  de  la  coulisse 
sent  assuîettis  à  rester  sur  un  arc  de  cercle.  C'est  sous  Tiniluènce 
de  ctt  aetions  perturbatrices  que  les  points  principaux  de  la  cou- 
lisse décrivent  les  diagrammes  des  fig.  S  et  3,  pi.  33  M$.  II  ^  a 
doue  à  chaque  osc^lation  de  la  coulisse  un  certain  mouvement 
qu'elle  prend  par  rapport  au  coulisseau,  et  qui  eit  représenté  par 
les  ordonnées  positives  on  négatives  de  ces  diagrammes  dans  le  cas 
de  la  /l$f«  9 ,  jrf.  83  M9 ,  si  la  tige  du  tiroir  est  rigide ,  et  par  Técarf 
qui  a  lieu  entre  l'arc  décrit  parle  coulisseau,  lorsqu'il  est  guidé  pa^ 
une  bielle  de  suspension  (fi^,  1  pL  30)  et  les  points  correspon- 
dants des  diagrammes  (fig.  2,  pi.  33  bis).  Qé  déplacement  relatif 
de  la  coulisse  et  du  coulisseau^  qui  se  reproduit  à  diaque  èscitla- 
tkm,  exeree  loi-méme  une  influence  subsidiaire  sur  la  marche  du 
tiruir  ;  car  le  ceuiiSMftu,  tersque  la  coulisse  m  très-indtnéé'  sui^ 
l'horiMtt;  décrit  un  pareoui^s  motes  long  que  ceïui  de  l'extrémité 
de  la  barre  d'excentrique,  et  par  suite  la  courte  du  tirofr  est  dimi- 
nuée. En  modifiant  les  dimensions  de  ces  élén^ents,  on  peut  faire 
varier  à  l'infini  tes  conditions  de  la  marche  du  tiroir  ;  on  peiït 
même  produire  des  variations  importantes  en^  modifiant  seulement 
les  dispositieus  des  pièces,  par  exemple  en  changeant  le  rayon  de 
courbure  de  te  coulisse,  en  croisant  Ces  barrés  d'ex<ientriqaés  sm 
lieu  de  les  mahMeviir  écartées  Tune  de  l'auffe,  été. 

Ce  i|tte  n^m  venons  de  dire  s'applique  au  Cas  oii  le  Côùltâsîéâti' 
coirespoud  aux  pusîtieus  ex! témes  de  la  couliiisfe;  M^  mlAdiflCatibns 
apportée»  à  la  mrcbe  du  tiroir  sont  encore  phi^  ibarquées  for^quiè 

la  eeufidse  eèt  «m»  uiiâ  de  ses  posffiens  iïitei^édlali^e^,  est  le  cou- 


lisseau  cesse  alors  d'être  sousrinflaence  à  peu  près  excbisîvedef  un 
des  deux  excentriques,  pour  recevoir,  plus  directement  l'action  de 
l'autre  ;  en  outre,  pour  arriver  à  cette  position  intermédiaire,  il  a 
fallu  faire  jouer  l'appareil  de  changement  de  marche  et  déplacer  le 
point  d'attache  de  la  bielle  de  suspension  sur  le  levier  de  relevage. 

C'est  l'étude  et  la  mesure  exacte  de  l'influence  exercée  par  cha- 
cun de  ces  éléments  qui  constituerait  la  théorie  de  la  coulisse  ;  si 
cette  théorie  était  faite,  elle  permettrait  de  déterminer  a  priori 
quelle  serait  la  marche  du  tiroir  pour  chacune  des  positions  du  le- 
vier de  changement  de  marche,  ou  les  dispositions  à  donner  à  la  dis- 
tribution pour  obtenir  une  variation  déterminée  dans  la  marche  du 
tiroir.  A  défaut  de  cette  théorie,  on  se  sert  de  l'appareil  que  nous 
avons  décrit,  ou  de  tracés  gra|Aiques,pour  rechercher  par  tâtonne- 
ments et  par  une  série  d'essais  quelles  dûnensions  et  quelle  position 
il  convient  de  donner  aux  pièces  pour  obtenir  approximativement 
le  résultat  cherché,  c'est-à-dire  tantôt  la  régularité  de  la  distribu- 
tion aux  points  extrêmes  en  sacrifiant  au  besoin  la  détente,  tantôt 
la  prolongation  de  la  détente  dans  des  limites  très-étendues,  tan- 
tôt la  régularité  de  la  marche  en  arrière  au  même  degré  que  celle 
de  la  marche  en  avant,  etc. 

En  rapportant  quelques  exemples,  nous  montrerons  ce  que  pro* 
duit  la  coulisse,  sous  l'inflence  de  certaines  combinaisons;  nous 
citerons  les  résultats  numériques,  en  indiquant  les  combinaisons 
particulières  qui  ont  pu  exercer  une  influence  sur  les  résultats,  et 
nous  tâcherons  de  faire  ressortir  les  préceptes  pratiques  qu'on  peut 
en  déduire.  Nous  rappellerons  seulement  que,  pour  qu'une  dis* 
tribution  soit  dans  des  conditions  normales,  il  faut  qu'elle  présente 
une  certaine  avance  linéaire  à  l'admission  pour  éviter  le  retard  qui 
aurait  lieu  effectivement  par  suite  du  jeu  des  pièces  ;  une  ccartaine 
détente  pour  économiser  la  vapeur  dépensée  ;  de  l'avance  à  l'échap- 
pement pour  faciliter  le  dégagepient  de  Ja  vapeur  et  diminuer  la  con- 
tre^ression  sur  le  piston  pendant  sa  marche  rétrograde  ;  elle  doit 
présenter  en  outre  une  certaine  compression ,  qui  est  la  consé- 
quence des  autres  éléments  et  qui  dans  une  certaine  mesure  est  utile, 
en  ce  qu'elle  remplit  en  partie  les  espaces  nuisibles  oAt  s'accumule* 
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rail»  sans  produire  aucun  effet  utile,  une  partie  de  la  vapeur  prise 
sur  la  chaudière.  —  On  peut  admettre  comme  spécimen  d*une 
distribution  normale»  avec  faible  détente,  la  distribution  des  ma- 
diines  à  voyageurs  du  chemin  de  fer  du  Nord,  que  nous  avons  fait 
connaître  page  66,  et  qui  donne  : 

Avance  linéaire  à  l'admission On,OOS 

—       —      i  réchappement 0»,Q28 

Introduction  de  la  vapeur (K,4K 

Détente 0«,122 

Compression^ 0»,04S 

—la  course  du  piston  étant  0^,960.  Ge  tableau  pourra  donc  servir 
i  apprécier,  s*il  y  a  lieu,  dans  quel  sens  la  délente  variable,  obtenue 
au  moyen  de  la  coulisse,  trouble  les  conditions  d*une  bonne  distri- 
bution. 

PREMIER  EXEMPLE. 

Comme  premier  exemple  on  peut  citer  la  machine,  n*  48,  du  ch'e^ 
fflin  de  fer  de  Paris  à  Orléans,  machine  à  six  roues  accouplées  et  à 
cylmdres  intérieurs,  construite  par  Stephenson  ;  le  rayon  d'excentri- 
cité est  égal  à  0»,OS7,  et  Tavance  angulaire  des  deux  excentriques  à 
90^1  le  recoi^rement  extérieur  étantégal,  pour  chaque  bord  du  tiroir, 
i  0",025;  le  recouvrement  intérieur,  à  0»,003;  les  barres  d'ex- 
centriques étant  croisées,  on  avait  les  résultats  suivants  : 
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TABLEAU   N*  i. 
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\  «OàlTIOS  PC  l^^VIRR 

ipBANGEIIENT  DE  MARCHE. 


l«t  rotiTKm. 


ATince  linéaire  da  tiroir 

(enqiim^f^res)..... 
Ouverture  maiima  des 

lumières  {«H  mllKon.) 
Admii^ifqii  en  cen^^mes 

delà  course* 

EeDappemeiit  mesuré  à 

partir  de  reKtiémilé 

jQQfliçrepioB(do) 

Gmiffse  du  tiroir  <d*). . . 


V 


kT- 

rlMe. 


+V 


0,78 


5Î 


^TtBt. 


0,83 


«9 
49 


46 


0,67 


1« 


96 


SI 

0,77 


94 

64 


8*  POaiTiO!!. 


0,96 


li 

0,66 


96 


79 


6 
iVk 

m 

61,6 


—a 

M6 
0,34 


If 


Dans  la  même  machine,  en  décroisant  tes  barres  d'excentriques, 
sans  rien  changer  aux  tirons  ni  aux  angles  de  calage ,  en  rac- 

^ujYa^ts  : 
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POSITION  DU  LEVIER 

de 


DE  MARCBE 


ÂTance  linéaire  du  tiroir 
(en  millimétrés) 

Ouverture  maxima  des 
lumières  (en  millim.) 

Admission  en  centièmes 
de  la  course 

£chappement(en  mill.) 

Compression  (d*) 


Course  du  tiroir  (d*)... 


I^POSITIOM. 


Ar- 
rière. 


+  « 


0,77 

33 

41 


Af&at. 


31 

0^1 

33 

44 


116 


S*  POSITION. 


rière. 


SI 

0^ 

57 

83 


Arant. 


+  4 

C^70 

63 

73 


3*  POSITION.      4*  POSITIOB. 


Ai^ 
rière. 


19 

0,44 
100 
147 


Arant. 


15 

0,63 
118 
119 


77 


n 


4i- 

rière. 

•r«V 


8 

0^17 
18t 


Atant. 


10 

0,81 
198 


(1)  Chaque  Duméro  correspond  à  riin  des  crans  da  secteur,  qui  mainUent 
le  levier  de  changement  de  marche;  chaque  colonne  se  subdivise  en  deux 
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.  Enft^r  fp  çonsmapt  r^vai^ce  de  30»  pour.rexcentrique  de  la 
marche  en  avant,  en  réduisant  à  âS*"  celle  de  la  marche  en  arrière, 
en  portant  à  0>°,p62  le  recouvrement  extériçur  total  des  deux 
j)orâs  et  à  0,007  je  recouvrement  întérieiû',  on  est  arrivé  à  régler 
la  distribution  de  la  manière  suivante  ; 


L'e^^ftmea  de  ces  tableaux  4oiiiie  une  iàép  exacte  ctee  césutots 
^ue  fbuiBit  l'emplûi  de  la  coiiUs^;  lorsqu'on  fiiit  n{afcber  le  levier 
de  changement  de  marche  Ter&  le  poimt  mer),  ta  ciMirse  dUainvf , 
l-efveitufe  maxima  des  lumières  dinûQue,  la  portion  de  la  eqiirse 
IModant  laqueUe  la  vapeur  est  admise  duninue,  Tavauce  it  l'éçhap- 
.ptonent  apgioente ,  la  porlion  delà  couife  dans  laou^Ue  la  can- 
peeasion  a  Ueu  augmente  également;  —. quant  \  Vavanee  k  Ta^- 
misâon ,  elle  diminue  Indique  les  barre»  d'excentriques  sont  croi- 
ses ,  e(  elle  augo^nte  loraqu'dtes  sont  droites  ou  non  croisées. 

L'e^rieûce  n'a  pas  encore  pennis  de  m^urer  exactement 
quelle  est  l'influenee  de  la  diminution  successivq  d'ouvertm^e  des 
inmiète^;  c^ndant,  il  résulte  d'e^périeneas  actuellement  en  oouis 
dl'^Eéculion  que  si  leur  rétrésissement  aviut,  eownp  on  devait  ^'y 

■  IM  11  ^^— W^iW^—  I         I     I  1^— — — — ^— <W^-^    ■   Il  ■■      ^P^^^—  I  11  I  —^1— 

futtes ,  Vmt  poor  Tanière  da  cjlin^r^ ,  Faetre  pour  l'avaiit.  —  Les  «igoM 
•j-  911—  se^t  eifi^loyès  pour  caraot^rUwir  Tavaiipe  |iropremeJX(  dite,  et  Tavançe 
n^ffalite  ou  le  ret^d  du  tiroir. 


attendre ,  pour  résultat ,  de  produire  une  grande  diflérence  de 
tension  de  la  vapeur  entre  la  chaudière  ou  plutôt  entre  la  boite  des 
tiroirs  et  les  cylindres ,  on  pourrait  cependant  obtenir  encore  sur 
les  pistons  des  pressions  assez  fortes  pour  que  le  travail  de  h 
vapeur  ne  fût  pas  placé  dans  des  conditions  trop  défavorables  ;  il 
est  incontestable,  dans  tous  les  cas ,  que  le  mal  produit  est  moins 
grand  que  lorsqu'on  a  recours  au  régulateur  pour  modérer  Taction 
de  la  vapeur. 

La  détente  varie  dans  des  limites  assez  écartées ,  puisque  l'on 
peut  réduire  Padmission  à  40  et  30  p.  0/0  de  la  course ,  et  oiême 
au-dessous,  en  étranglant  toutefois  lé  passage  de  la  vapeur.  —On 
n'arrive  pas  toujours  à  obtenir  une  admission  ^e  de  chaque 
côté  du  piston  lorsque  la  détente  est  prolongée,  mais  il  n'y  a  à 
cela  qu'un  inconvénient  assez  fiiible,  car  on  ne  détend  que  lorsque 
*la  machine  est  lancée  et  lorsqu'elle  fait  volant  par  sa  masse.  ^ 
L'avance  k  l'échappement  diminue  l'effet  utile  de  la  vapeur,  lora- 
qu'elle  dépasse  la  limite  de  8  à  6  centimètres;  mais,  eomme  la 
vapeur  ne  s'échappe  pas  instantanément ,  cette  influence  n'est  pas 
aussi  nuisible  qu'on  pourrait  le  supposer  au  premier  abord,  et  elle 
doit  être  en  partie  compensée  par  la  diminution  de  la  contre- 
pression  derrière  le  piston,  pendant  sa  course  rétrograde. 

Quant  à  la  compression ,  au  delà  de  certaines  limites ,  elle  peut 
devenir  nuisible  en  créant  un  travail  résistant  ;  mais,  comme  die 
ne  devient  considérable  qu'autant  que  la  détente  est  trèa^ rolongée, 
qu'autant  qu'il  y  a  une  grande  avance  à  l'échappement,  la  tesaion 
initiale  de  la  vapeur  à  Forigine  de  la  compression  est  assez  bible, 
et  la  compression  la  fait  croître  moins  rapidement  qu'on  ne 
pourrait  le  croire,  d'autant  moins  que  la  détente  et  l'échappement 
ont  pour  conséquence  forcée  un  refroidissement  du  cylindre,  qui 
détermine  une  condensation  équivalente  de  vapeur  ;  lorsque  le  vo* 
lume  de  la  vapeur  enfermée  dans  le  ^^lindreau  moment  oh  la  cou- 
pression  commence,  est  un  peu  considérable,  elle  se  condense  au 
flir  et  à  mesure  que  sa  tension  augmente ,  et  elle  abandonne  sa 
chaleur  latente  aux  parois  du  cylindre  et  du  piston ,  et  prévient 
ainsi  la  condensation  d'une  partie  de  la  vapeur  arrivant  de  la 


chaudière.  *-  C'est  seulement  ainsi  qu*on  peut  expliquer  pour- 
quoi la  tension  de  la  vapeur  pendant  la  compression  n*aug- 
maite  pas  suivant  la  loi  de  Mariotte,  comme  cela  devrait  avoir 
lieu»  s'il  n*y  avait  pas  une  condensation  considérable.  En 
efet  »  l'espace  nuisible  dans  lequel  la  vapeur  comprimée  devrait 
être  accumulée  lorsque  le  piston  est  à  bout  de  course,  et  qui 
se  cmopose  de  Fespace  libre  entre  le  4)lateau  du  cylindre  et  le 
couvercle  du  piston,  et  de  la  capacité  de  la  lumière,  est  équivalent 
k  environ  2  centimètres  de  la  course  du  piston;  si  la  compression 
a  lieu  pendant  i8  centimètres,  la  tensioti  derrière  le  piston  étant 
supposée  égale  à  i  *^  (  elle  est  en  réalité  plus  considérable  ) ,  elle 
devrait,  acquérir  une  tension  de  10  atmosphères  à  la  fin  de  la 
course  du  piston  ;  c'est  ce  qui  n'a  pas  lieu,  ainsi  que  le  font  voir 
toutes  les  expériences  qui  ont  été  faites  jusqu'ici  sur  le  travail  de 
la  vapeur  dans  les  cylindres  et  dont  nous  aurons  plus  tard  occasion 
de  parler  en  détail.  —  La  tension  de  la  vapeur  comprimée  ne  dé- 
passe jamais  celle  que  la  vapeur  amenée  de  la  chaudière  conserve 
dans  l'intérieur  du  cylindre  ;  elle  ne  le  peut  pas ,  car  elle  est  à 
saturation  et  en  contact  avec  des  pièces  métalliques  dont  la  tem- 
pérature a  pour  limite  supérieure  celle  qui  correspond  à  la  tension 
delà  vapeur  pendant  l'admission.— Le  principal  défaut,  ou  plus  exac- 
tement, la  principale  imperfection  de  la  détente  de  Stephenson,  est 
le  rétrécissement  des  orifices  d'introduction  ;  cette  détente  a ,  en 
outre,  l'inconvénient  de  ne  pouvoir  pas  être  poussée  aussi  loin 
que  la  détente  à  deux  tiroirs. 

Les  tableaux  qui  précèdent  permettent  de  constater  l'influence 
de  certains  éléments  ;  ainsi  l'on  reconnaît  que  le  croisement  des 
barres  d'excentriques  a  pour  effet  de  diminuer  l'avance  et  même 
de  donner  du  retard  dans  les  fortes  détentes;  cette  disposition 
produit  une  diminution  plus  rapide  de  la  course  du  tiroir ,  mais, 
par  contre,  elle  donne  moins  d'avance  à  l'échappement  et  moins 
de  compression.  -—  Le  croisement  des  barres  peut  convenir  pour 
les  machines  cpii  doivent  travailler  habituellement  avec  peu  de 
détente ,  mais  c'est  le  cas  exceptionnel  ;  les  dispositions  qui  ont 
donné  lieu  aux  résultats  du  second  tableau,  surtout  celles  qui  cor* 
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respondent  au  troisième  tableau ,  et  qui  ont  été  adoptées  déflhitt- 
vement,  conviennent  à  des  machines  pour  lesquelles  on  doit  faire 
un  usage  fréquent  de  ta  détente  ;  cette  dernière  distribution  se  fait 
remarquer  par  la  régularité  de  Tadmisisiôn  suir  Ië&  deux  Ifaéeâ  M 
piston.  —  Dn  a  sacrifié  avec  raison  la  distributidn  de  lâ  tnarcbè 
en  arrière  à  celle  de  la  marché  en  avant ,  car  là  première  ne  âeirt 
que  dans  des  cas  tout  i  f3it  exceptionnels. 

Lorsqu'on  dispose  une  machine  pour  fonctionner  avec  Une 
aétente  variable ,  il  convient  de  Tapproprier  î  toutes  les  circon- 
stances dans  lesquelles  elle  peut  se  trouver  ;  on  doit  lui  donner  de^' 
cylindres  assez  ^ands  |)our  qu*elle  fonctionne  encore  i  détenté  ^ 
lorsqu'elle  a  le  maximum  de  travail  à  effectuer  (charge  ou  vitesse)  i 
elle  a  une  très-grande  puissance  pour  démarrer ,  en  même  temps 
que  la  consommation  en  marche  est  économique  ;  —  dans  ce  cas , 
on  sacrifie  la  régularité  de  la  distribution  à  Torigine  de  la  détente, 
pour  obtenir  une  distribution  plus  régulière  aux  points  ou  l^ori 
marche  habituellement  ;  c'est  d'après  ces  dispositions  qu'à  été  fé- 
glée  la  distribution  du  d""  tableau,  elles  sont  nécessaires  pour  con- 
cilier les  bonnes  conditions  de  l'admission  avec  une  échelle  de  dé- 
tente très-prolongée  ;  c'est  en  les  prenant  comme  point  dé  départ 
qu'on  peut  arriver  au  meilleur  résultat  possible. 

Nous  donnerons  comme  exemple  à  l'appui  des  observations  qui 
jfTéchieni ,  le  tableau  de  la  distribution  des  nouvelles  machines  â 
marchandises  construites  par  jk,  Polonceau  pour  te  chemin  dé  ter 
de  Paris  à  Orléans  (fig,  l,pl.  70;  fig.  2,  3,  4,  pi  71).  Ces  ma- 
chines  sont  à  quatre  roues  accouplées  de  i^fiO  de  diamètre;  les 
cylindres  ont  (y^.UO  de  diamètre  et  0"^,600  de  course,  0"^,070  dé 
rayon  d'excentricité  ;  l'excentrique  de  la  marche  en  avant  à  une 
avance  de  21%  celui  de  ta  marche  en  arrière  une  avance  dé  \X^  ; 
•jT-la  CQ]uUsse  est  simple;  le  recouvremenl  total  du  tiroir  eèt  Se 
0»,080  à  l'extérieur  et  6»,0H  â  l'intérieur.  *   ' 
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TABLEAU  N«  4. 


¥ 


Bâi 


POSITION  DU  LEVIER 

«        .;       ;  •  ' 

CHARGEM^  DE  MARCHE. 


Ourertore  muima  des 
iimiëres  (en  mill.). 
Hâniésfok  en  bentiè- 
I  9168  éo  la  ooanè* . 
Échappem^  (en  mill.) 
Compression  (d<^).... 

Cmtne  dn  tiroir  (4^é 


r*  POSITION 


Ar- 
rière. 


35 

•79 


Atant 


0J4 

eo 


i<k> 


3*  POSITION 


Ar- 
rière. 


16 

SO 
114 


Aranl 


19 

41 

95 


5*  POSITION 


Ar- 
rière. 


11 

171 


Arani 


-f  3 
13 

(U6 

75 
150 


75 


7*  POSITIO<>f 


Ar- 
rière. 


7 

<Mll 

110 
fl8 


Avant 


+3 

108 
315 


+4 


«7 


9*  position 


Ar^ 

rière. 


5 


(Ma 

159 

300 


ATant 


5 


«il7 

290 


M 


Le  recouvrement  extérieur  est  nécessaire  potir  que  VM  pliisjié 
obtenir  ta  di^teritë  ;  dans  les  conditions  ordinaires  de  luniîèi^S  êf 
âé  côui-se  des  itiachines  actiielles,  on  doit  donner  érivlroft  0"»,OIW 
en  totalité  oii  0",028  de  chaque  côté;  c'est  là  dimension  tjtiî 
^rait  la  jjltis  convenable  ;  à  D",062,  la  machine  coinnfifencè  9  se 
liricèr  pltis  dllflcilemènt  et  iie  démarre  pas  dans  toutes  les  j)bsHîbns,' 
de  telle  sortfe  (Ju'il  convient  de  ne  pas  dépasser  céhé  Ittfiitfe  ;  Il  H\ 
nécessaire  de  se  tehir  au-dessous  pour  les  machihes  à  marchan- 
dises qui  dblvent  pouvoir  démarrer  fecilement  ièt  pfëHdfe  léuf 
Vitesse  avec  de  fortes  charges. 

Le  recouvrement  intérieur  augmente  fa  compression ,  ttialk  ëB 
taême  tenips  li  sert  à  empêcher  Téchappèment  dé  se  faire  trop  tôt  ; 
lés  dimensions  sbht  liriiitées  par  cette  double  influence,  mais  ellè^ 
pèuvefat  varier  sans  inconvénient  manqué,  entre  des  limites  asser 
étendues.  —  Il  est  èri  outre  nécessaire  de  ne  pds  Teiîagérer,  èar, 
dans  les  grandes  détentes  et  avec  lès  t)etiles  courses ,  la  lumière 
d'échappement  ne  sferait  plus  découverte  d'ilne  quantité  suffisante  ; 
sa  section  ne  doit  pas  être  réduite  ah-dessoils  de  f>8  à  70  c^ritlmè- 
tres  carrés  environ.  ' 

Nous  avon^  vtl  qiiè  l^échappertienl  àvâil  lieii  h  \m.  rtistafice  dr* 
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phis  en  plus  grande  de  la  fin  de  la  course  du  piston,  au  fur  et  à 
mesure  que  la  détente  devenait  plus  prolongée  ;  lorsqu'il  a  lieu 
trop  tôt,  il  nuit  à  la  puissance  de  la  machine,  surtout  pour  les  ma* 
diines  à  marcbandises,  lorsque  le  mécanisme  ne  fonctionne  pas  avec 
une  grande  vitesse  ;  mais  il  a  moins  d'inconvénient  pour  les  machi* 
aes  à  voyageurs  ou  à  grande  vitesse  dejmouvement  :  il  facilite,aa  con- 
traire, le  dégagement  de  la  vapeur  pendant  la  course  rétrograde. 
~0n  peut  admettre  que,  pour  une  admission  réduite  k  2S  p.  0/0 
ie  la  course,  Téchappement  précède  la  fin  de  la  course  de  1/8  de 
h  longueur  ou  deO""  i20,  pour  les  machines  de  0""  600  de  course. 

La  compression  prolongée  nuit  moins  qu*uu  échappement  trop 
prématuré  ;  pour  les  machines  à  grande  vitesse,  elle  nuit  un  peu 
au  départ,  mais  elle  donne  une  marche  facile  lorsqu'on  atteint  une 
vitesse  de  80  kilomètres  à  l'heure,  ses  effets  sont  du  reste  corré- 
latifs avec  ceux  de  l'échappement.  Comme  nous  l'avons  déjà  dit,  on 
doit  éviter  de  dépasser  le  tiers,  de  la  course  pour  l'étendue  de  la 
compression,  cependant  on  marche  encore  bien  avec  une  compres- 
sion de  moitié  ;  dans  ces  limites,  la  condensation  doit  jouer  un  rôle 
très-important,  comme  nous  l'avons  fait  voir  plus  haut. 

Nous  avons  déjà  indiqué  TefTet  d'une  réduction  très-notable  dans 
Vouverture  maxima  des  lumières  ;  la  pratique  montre  que,  pour 
des  admissions  de  âO  à  25  p.  0/0,  une  ouverture  niaxima  de  4  à  S 
millimètres  donne  encore  des  résultats  qui  ne  sont  pas  trop  nuisi- 
bles à  la  bonne  marche  de  la  machine.  —  Il  ne  faut  pas  perdre  de 
vue  toutefois  que  les  pièces  de  la  distribution,  au  bout  d'un  certain 
temps  de  service,  prennent  du  jeu  et  que  les  courses  des  excentri- 
ques, celle  du  coulisseau,  etc.,  ne  se  transmettent  plus  exactement 
au  tiroir,  dont  la  course  diminue  au  fur  et  à  mesure  que  les  temps 
perdus  augmentent  ;  c'est  pour  ce  motif  qu'il  faut  donner  une  avance 
linéaite  assez  prononcée  à  l'introduction,  comme  nous  avons  déjà 
eu  l'occasion  de  l'établir  ;  pour  le  même  motif,  il  faut  éviter  de  ré- 
duire, dans  des  limites  trop  étroites,  l'ouverture  maxima  des  lu- 
mières, car  une  machine  qui,  à  la  sortie  du  montage,  aurait,  au 
dernier  cran  de  la  détente,  une  ouverture  maxima  de  0""  005,  serait 
bientôt  réduite,  après  quelque  temps  de  service,,  à  O'*  003  ou 


0*  002  (1).  —  A  ce  pointée  vue,  les  avances  à  rintroduction  qui 
soBt  iadiqnées  dans  les  tableaux  précédents  peuvent,  pour  la  plu* 
part,  sembler  trop  faibles  ;  elles  devraient  être  portées  à  5  millimë* 
très  si  la  délente  était  fixe,  mais,  lorsqu'on  apjrfique  la  coulisse  pour 
obtenir  la  déteste  variable,  il  est  nécessaire  de  perdre  qudque 
fjbwt  de  ce  côté,  pour  ne  pas  restreindre  les  limites  dans  lesquelles 
b  détente  peut  varier* 

On  peut  lirer  parti  du  calage  de  Texcentrique  de  la  marche  en 
arrière  pour  améliorer  les  conditions  de  la  détente  pour  la  marche 
en  avant,  il  faut  pour  cela  donner  à  cet  angle  une  amplitude  moin- 
dre qa*à  l'angle  de  calage  de  l'excentrique  de  la  marche  en  avant. 
On  peut  ainsi  pousser  la  détente  assez  loin,  sans  que  l'avance  à 
réchappement  et  la  compression  se  trouvent  augmentées  dans  des 
limites  plusétendues  que  si  la  symétrie  du  calage  avait  lieu  ;  mais, 
en  réduisant  l'angle  de  calage  de  la  marche  en  arrière,  on  évite 
d'avoir  du  retard  à  l'introduction  pour  les  premières  positions  du 
levier  de  détente;  par  compensation,  on  a  un  retard  assez  considé- 
rable pour  la  marche  en  arrière  ;  il  n'y  a  à  cela  aucun  inconvénient 
sérieux,  et  l'allure  générale  de  la  machine  n'en  est  pas  moins  amé- 
Uorée. 

On  obtient  encore  une  partie  de  ces  effets  en  donnant  au  tiroir 
plus  de  recouvrement  extérieur  du  côté  d'arrière  et  en  donnant  à  la 
nuu'cfae  en  arrière  une  avance  linéaire  moindre  qu'à  celle  d'avant. 

Les  tableaux  suivants  établiront  l'influence  que  nous  venons  de 
signaler: 

1  •'  Cas.  -^  Calage  de  l'excentrique  de  marche  en  avant  •       30* 
»  »  »      en  arrière.       30* 

Recouvrement  intérieur  total 0*  015 

. .      (  coté  d'avant. .  0-0Î76  )  ,  .  ,    /v    ^. 
»     extérieur  {      ,  -  .,    ..      ^^  ^^.^  î  total*   0»  065 

(  coté  d  arrière.  0"  0875  ; 

(1)  Le  témfs  perdn  détiendrait  bekacoop  pies  Crible,  si  le  tiroir  B*éliit  pas 
«oomis  à  une  pressioD  coesidénible  ;  plotienrs  persennes  enC  imâ^oé ,  dent 
ces  derniers  temps ,  des  eomlrineisons  pour  dtebarger  le  tiroir  de  le  plus 
grande  partie  de  la  pression  qa*il  supporte,  mais  on  i*a ,  jnsqu'iel ,  rien  pré* 
vnté  d*nti]eBient  applicable. 
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POSITIOfi)  DU  LEVIER 


d« 


CHANGEMBIIT  DB  MARCHK. 


àTaliM  liaéaire  d»  tiroir 

(en  roilUmètres) 

Ouyprturé  maxima  des 

Miàièrèë  (en  nllliihi:). 
■Aëfiaaioo  eik  oenliènMt 

de  la  course 

Echappeiaiieni  (en  iniil.j> 
Cott|kh»si0ii  td*)....i. 

Course  du  tiroir  (d°). . . 


HAftCBB  kS  XtM. 


i^ 


POSITION. 


4rr 

rlëre. 


—  3 


0»70 


kfàsâ. 


—  1 


0,76 


118 


t*  POSITIQN. 


ri!r«. 


—  03 
0,40 

si 


k^au 


«M 

0,48 


88 


3*  POSITION. 


rlere. 


4-0,5 


0,30 
f8Q 


knokl. 


+Vi 


90 


82 


kÂRCfllB 
I»  khaàiût. 


VÊ 


ère. 


+3 
7S 


ntui»! 


-f» 


I  1» 
0,70 

se 

19   I 


115 


2«  CùÈ.  —  Calage  de  rèxcehtrlqiie  de  marché  en  àvanl .  âO 

i                 »                »      en  arrière.  36" 

ftécolivremèht  întêrîeur  Iptâl ()™  Ol8 

,.  .       \  M  d'avant..  b«  036  )  ^  ^ ,  .    _. 

»      extérieur]    .^.,,     ..       a- aoa  [  total. .  0»0i4 

(  côté d  arrière.  0™  039  ) 

TABLEAU  No  6. 


POSITION  DO  LEVIER 

de 
dtJL'fGBHKNX  »R  JIAJiaiB- 


"*• 


t  i  lU    .1 


Àlandè  linéaire  du  tiroir 
(en  millimétrés).,  r.. 

OiiTeHure  niaTima  des 
lumières  (enmillim.). 

Admission  eh  ceiiUèines 
dé  la  eonne^ 

ichappemest  leo  miU.) 

€oa9preiaio»  (d*) 


Course  du  tiroir  (d**). . 


MAftCHE  kk   ÀvitKT. 


1 
97 


46 


94 

0,71 

45 


US 


9*  MSITIOH. 


Ar- 
rière. 


-•3 

u 

04» 
90 

«95 


ATant. 


4-P,» 

f 

10 

55 

190 


90 


3*  POSITION. 


Hère. 


M 

0,» 

75 
150 


A 


Tant. 


7,5 

75 
150 


84 


MARCHÇ 
EN  ARRièKk. 


Ar. 

rtère. 


+  «»5 


35 
75 


Arant. 


-h« 


30 

70 


118 


j  ^     -        -■^  / 


f^  toi.  —  Calage  Ôc  l^êxcentHque  de  marché  en  éiiï.       90* 

i                 >               »      iêfa  aifrière.       W  ^ 
ttècodVVéfaifent tttéHfelir (otii :*...;;:....   0^*0!**^ 


r  côté  é'aTant. .  0»  026 
îxtcneur  {  _^^  iiVi—i^rn  a»  aqm 

\  COR/  a  «n  ICI  c«  v^  voo 


] 


total.   0«  061 


TÂBtEAD   No  7. 


positkIh  du  li^r 

éé  '   ; 

CaAAGKI^irr  PE  lliRCHE. 

i U_ 


ÂTâDee  linéaire  di  tiroir 
(en  millimëtrea»  •  •  • . . 

s      '  t  »    •     •  1  ' 

OuTertut-e  maxina  des 
lumières  (en  mlllim.). 

Admission  en  eedtiémes 
2e  la  course 

idnppement  (en  inlll.). 

Compression  (d"") 


Cënrsé  d«  Hi^iffd*)*. 


-^jig 


^^^^^^ 


Iarcuê  kn  ÂVAÎfr. 


[••^ësiVioJi. 
rÉre. 


^,    +1 


30 

tJ,70 
95 


Àralt. 

U 


»7i 


*(),té 

95 


1Î7 


«^.  "         »*  »         i^* 


rr  r'fi 


90 
195 


10 

80 

190 


80 


1      ..  > 

4-0,5     -f9 


9  8 

r 

n 

'o;s() 

75 
150 


o;5B 

80 

150 


74)5 


»  ■>        f  <  ■  ■.  <  i      t* 


MARCHE 

M         • 

EN  ARRIÈRE. 


•Ar- 
rière. 


•i-,'  % 


-7^ 
14 

f 

m 

50 


AvSit. 


—  6 
50 


■m'h     *»«*ii  I        li  1    II 
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Hfôus  avons  déjà  eil  roccasiôn  d'indi(}lier  en  quelques  mots  Hn- 
(fueilce  perturbatrice  de  la  Kielle  de  suspension  de  la  ëorillsàe  ;' 
elle  relève  la  coulissé  lorsque  le  ttlroir  est  à  bout  de  coUrsë,  et  t3 
fiit  glisser  sur  le  coulîsseail  assujetti  à  consetret  son  tnouvement 
rectffigne  ;  il  y  a  ainsi  un  peu  de  perte  sUr  la  course  du  tiroir  et  siir 
Touverture  maxima  des  lumières.  En  combinant  avec  soin  la  dlspo^ 
silioii  de  cette  bielle  de  suspension,  c'est-à-dire  la  position  de  son 
point  d'attache  au  levier  de  relevage,  relativement  à  celle  de  la  cou- 
lisse, en  l'allongeant  autant  que  possible,  on  arrive  à  gagner  quelque 
chose  sur  l'ouvertuVé  des  luihières  ;  c'est  ce  qui  résulte  du  tableaii 
suivant,  dans  lequel  la  double  colonne  A  représente,  pour  un  point 
particulier  de  la  détente,  dans  les  machines  n<»*  30  à  38  du  cheinin 
de  fer  d*Orléans,  les  circonstances  de  la  distribution  primitive  ;.  la 
eblônnè  B,  repré^nte  lès  oîodifications  oJbtcmues  par  une  meiiréufe 


—  In- 
disposition de  la  bielle  de  suspeosiOB,  sans  diangenent  de  sa  lon- 
gœir  égaie  à  0»  282,  et  la  colonDe  C»  indique  les  résultats  que  Ton 
obtiendrait  s'il  était  possible  de  doubler  la  longueur  de  cette  bielle. 

TABLEAU  n^  8. 


■e 


RESULTATS  PRIHCVAUX 
DB  LA  DUTRIBOTlOn. 


Av«Bee  linétfare  4a  tirair 
(«o  nillimélnt) 

OavOTtore  aaiima  dei  lo 
MièNS  (M  Biniaiètres). 

Adoiteion  en  «ntiéiBetde 
la  crane 

iflbap|MaMni  (M  bOI.)*. 

GompreMioii  (d*) 

CtOTMdatitDir  (d*).... 


ISO 


IflO 


74^ 


+WJ 


SiB 


0^ 


1» 


+U8 

s,» 

0,36 
76 
140 


. 


78»6 


» 

03 
66 
lAO 


6,75 

0,36 
7S 


1 


1« 


W« 


D  y  a  donc  avantage  à  bien  établir  la  suspendon  de  la  coulisse»  de 
manière  à  réduire ,  autant  que  possible ,  le  déplacement  relatif  du 
eottlisseau  et  de  la  coulisse.  —  La  perturbation  que  noug  venons 
d'étudier  est  à  peu  près  la  même  dans  la  coulisse  double  suspen- 
due par  son  milieu,  et  dans  la  coulisse  simple  suspendue  par  Fex- 
trémité  qui  correspond  à  la  marche  en  avant.  —  Cette  observation 
reste  vraie  tant  que  la  bielle  de  suspension  est  au-dessus  de  son 
point  d'attache  et  fonctionne  eu  effet  comme  une  véritable  bielle  de 
suspension  ;  mais ,  si  elle  est  placée  au-dessous ,  si  elle  suf^rte 
la  coulisse  par  arcboutement  (fig.  i,pl,  31),  l'inverse  a  lieu ,  et 
la  perturbation  peut  avoir  pour  effet  d'augmenter  la  course  et 
l'ouverture  ma^ima  du  tiroir. 

La  perturbation  deviendrait  nulle  ou  insensible  pour  la  première 
position  de  la  distribution,  si  la  tige  du  tiroir,  au  lieu  d'être  guidée 
suivant  une  direction  rectiligne,  était  réglée  par  une  bielle  articu- 
lée, située  dans  le  même  plan  que  la  bielle  de  suspension ,  portée 
sur  le  même  axe  et  ayant  sensiblement  la  même  longueur  que 
celle-ci.  -—Avant  d'arrêter  le  tracé  de  I9  distribution  d'une  machine. 
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en  raison  de  l'espace  qui  reste  libre  pour  le  montage  de  wa  mé- 
canisme, il  convient  donc  de  se  rendre  compte,  au  moyen  de  l'ap- 
pareil que  nous  avons  décrit,  des  résultats  qui  peuvent  être  obtenus 
dans  toutes  les  combinaisons  possibles. 

D  existe  deux  systèmes  de  coulisse,  la  coulisse  simple  et  la  cou- 
lisse double  (fig.  9  et  10,  pi.  32,  et  /igr.  il  et  12,  pi.  32).  La  cou- 
lisse double  donne  des  courses  plus  étendues  que  la  couKsse  simple» 
pour  un  même  rayon  d'excentricité,  puisque,  dans  la  dernière,  les 
points  d'attache  des  barres  d'excentriques  sont  placés  au  delà  des 
positions  extrêmes  que  peut  prendre  le  eouUsseau  ;  il  est  facile  de 
remédier  à  cet  inconvénient  en  augmentant  un  peu  le  rayon  d'ex- 
coitricité.  —  Dans  tous  les  cas ,  la  coulisse  simple  est  préférable 
à  cause  de  sa  simplicité,  de  sa  solidité  et  du  peu  de  place  qu'elle 
occupe;  —  si  les  ouvertures  maxima  des  lumitem  sont  réduites» 
on  est  conduit  par  contre  h  diminuer  le  recouvrement,  de  telle  sorte 
qu'abstraction  faite  même  des  conditions  de  construction ,  les  in- 
oonvénioits  de  la  coulisse  simple  sont  balancés  par  des  avantages 
équivalents.  —  Là  eouMsse  simple  nécessite  l'application  de  la  bielle 
de  suspension  à  l'extrémité  qui  correspond  à  la  marche  en  avant , 
tandis  que ,  dans  la  coulisse  double,  la  suspension  se  fait  généra- 
lement an  milieu  ;  —  dans  le  premier  cas ,  les  perturbations  de  la 
marche  en  arrière  peuvent  être  augmentées ,  mais  il  n'y  a  aucun 
inconvénient  à  cela  ;  on  peut ,  par  compensation ,  atténuer  on  utl^ 
liser  les  perturbations  de  la  marche  en  avant. 

Pour  terminer  les  détails  que  nous  avons  à  donner  sur  la  distri- 
bution, nous  allons  présenter  encore  divers  exemples  de  dispositions 
adoptées  sur  quelques  chemins,  et  notamment  sur  le  chemin  de  fer 
d'Oriéans ,  où  M.  Polonceau  a  étudié  sous  toutes  les  formes  les 
résultats  que  l'on  pouvait  obtenir  des  m^ens  actuels  de  distribu- 
tion. —  Ces  faits  compléteront  les  renseignements  que  nous  avons 
déjà  donnés ,  et  qui ,  s'ils  ne  font  pas  connaître  d'une  manière  ra- 
tionnelle le  principe  de  la  détente  variable  à  un  seul  tiroir,  permet^ 
tront  au  moins  aux  eonstrufteurs  d'en  tirer  pratiquement  tout  le 
parti  possible. 


■^m- 


j  •»»  •■  ' 


1r  EXEMl^LB. 


Hachine^  à  vojiageurs  du  chemin  de  fer  (Sfi  Paris  à  Orléaiu ,  — 

n"  113  à  128.  —  Coulme  doMble. 


'      I  '  I     '»       i  s 


pi^na^tre 4u iSïlWre. ♦ ,...-••     9^^** 

Çpune  de  piston.  ,..••,,,.«•••«.•• ••  ^  •  •     ^9    §V 

J|l^û|i d'excpntricit^ ..,..,,,^....,     (^    057 

{  avant f 

Angle  de  calage  des  excentnquesl  _^^^ 

fx^wr« , . , .. . f ^ •  • . •  V t ♦  •  5 •  t f     Pt    ft^ 

TABLEAU  H»  9. 


3^ 


CHANGEMËrST  D£  MARCHE. 


Avance  linéaire  (en  mill.) 
OoTerrture  maxima  (4?). 
^dfi^SiioD^eii  oal)^éI^!) 

Échappement  (en  mill.) 
Gmh^MiiIoii.  <d*) 

Course  du  tiroir  (à'*).. 


2«  Exemple. 

J^taçhitiea  v^ixtes  du  chemin  de  fer  de  Paris  à  Orléans ,  — 
à  4  roues  accouplées,  de  1",54  de  dimètn.  —  Conlis^e 
.  double. 

()^m^trfd»$py)indr«» %    38P 

|^ï<Mld'çxpeftJricit*••,»^.l,» ,...••••,.•.    (^    ^ 

.    .     ,       ,  (  avant, 3(Si? 

Angle  de  calage      [  ^^ ^ 3., 

Recouvrement  intérieur * .    0^,    0^0 

————— extérieur.  •• 0,    061 


TABLEAU   N*   10. 

I   t.- 


«r*  w      é  • 


POSITION  DU  LEVIER. 


A^rnnee  linéaire  (en 

.i9ilUniè(Te»)..f  ••• 
Gaver t*  maxima  (<i^}* 

Admission  (d^) 

^âMp^e«i6Bt  (en  m.) 
Compressioi)  {<|^)**-> 

Goime  du  Groir  {à% 


3*  Exemple. 

Machines  à  fuurchandises  {^Ji^^^ème  Ç(wé) 
Pam  à  Orléam,  —  i({q^  ^  i^  30* 

Diamètre  des  cylindru^ •  •  • 

Gûurse  des  pistdns 

RayOn  d'exeaitricîté « 

»  «         *         «         * 

avs^t 


du  chemin  de  fet*  de 
—  CaM\i^  ^M^ 

0»  380 


Animes  (te  cala^ç     j  arLV//.V 

ftecouvremept  inférieur. . .  • , 

r—. : —  çxJ4rieur 


0, 

0, 

057 

35° 

31» 

ç. 

n» 

ft,    06». 


!*•  POSITION. 


m 


POSmON  Dp  LBVIIR. 


; 

AvaMe  liné^re  (ei^p.). 
OoTertiire  maxtma  (d^. 
XftîisTdii  Sn^àéûÔéine's 
Échappemeat  (en  mill.) 
Compression  (d*) ..... 

•  •  • 

Conne  du  tiroir  (^^.« 


rJ|r«. 


ATant. 


OJBT      0,^î 
70         70 

« 


3f  POSITION. 


4 


n. 


V 


«l      eo 


100 


Avant. 


16 
0^ 


100 


« 


8^  posmoH. 


rftre. 


V 

0^ 
100 
106 


Anm. 


4-3 
*■>   .• 

9 

o;s6 

110 
180 


^ 


V.  POHXIOI. 


▲r- 

ri^rç. 


5 

o;S3 

96 
176 


ATtnt. 


3 


ro;à7 


76 


f 


"    •»•    i 


r.      l'f        ^»'.    •«»■».»        »♦ 


I 


4*  Exemple. 

Mêekine  à  mmrekmiiêes  avec  tiroirs  et  Immières  séparées  pour 

Vndmissian  et  ^échappement. 

Cette  machine  a  son  tiroir  d^admission  commandé  par  une  cou-* 
lisse  douIde«  et  son  tiroir  d'échappement  commandé  par  des  pieds 
de  biche  placés  sur  les  harres  d*eKcentriques.  —  L'essai  fait  sur 
une  ancienne  machine  n*a  pts  été  très-complet;  il  y  a  eu  augmen- 
tation de  puissance,  comme  effort  de  traction  et  vitesse»  mais  le 
mécanisme  est  compliqué  et  exige  beaucoup  d'entretien. 

Diamètre  des  cylindres i. 0>^  400 

Courees  des  pistons 0,    510 

Rayon  d'excentricité 0»    063 

Angles  de  calage     j  'J^^rillliy//////.;  }  ^ 

Recouvrement  du  tiroir  d'admission 0,   061 

TABLEAU  N«  19. 


nm 


MaawcBCSH 


POSITION  DU  LEVIER. 


■■ 


3*  P4MITI0II. 


•I 


Ayanee  du  tiroir  é*ail- 

«liMioa  (en  ■rflHm*).. 

Ouverture  niixinia  (d*). 

AdmlMion  em  centièmes 

Aehtppeineni  (en  min.) 

Gempresslon  (d*) 

Conrse  dn  Uroir  d*ad- 

miisioB  (d*) ,. 

Onme  dn  liinir  d*éelut- 


0,10 


0 

0,TS 


40 
40 

fS6 

10 


•a 


m 


ism 


riere. 


+  s 


0^ 


Avant. 


0,06 


40 
40 

f14 

10 


sm 


8*  rOKTIOIl. 


Ai^ 

rtèra. 


MO 


Afut. 


IS 

0^ 


40 

40 


7*r08ITIOM. 


Ar- 


li 

«3 


Avaut. 


40 
40 


5*  Exemple. 

Machine  de  Sharp  et  Roherts^  ancien  modèle ,  dans  laquelle  on  a 

rendu  ta  cawrse  du  tiroir  varUAle. 

La  distribution  est  à  mouvement  indirect  \  les  tiroirs  au-dessous 
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des  cylindres.  —  L'arbre  de  distribution  a  son  levier  inférieur 
commandé  par  les  barres  d'excentriques  à  pied  de  biche  ordinaire  ; 
le  levier  supérieur  a  la  forme  d'une  coulisse  en  arc  de  cercle ,  pré- 
sentant sa  concavité  vers  le  tiroir  ;  dans  cette  coulisse,  on  fait  mou* 
voir,  au  moyen  d'un  arbre  de  reïevage  spécial ,  un  coulisseau  qui 
termine  la  bielle  de  la  tige  du  tiroir;  cette  distribution  a  donné  les 
résultats  suivants  : 

Diamètre  du  cylindre • 0,  400 

Course  du  piston « 0,  460 

Recouvrement  intérieur 0,  004 

extérieur 0,  043* 

.     ,     ,       ,  (  avant 44^ 

Angie  de  calage     [  ^^.^^^ ^ 

TABLEAU  N"»  13. 


posrriON  DU  levier. 


Avance  linéaire  (en  mU.) 
Onrerture  maxiraa  (d**). 
Admission  en  centièmes 

Échappement  (en  mill.) 

Compression  (d*") 

Course  du  tiroir  (d*)... 


!»•  POSITION. 


Ar- 
rière. 


+  15 

35 

0,67 


Avant. 


83 
0,19 


50 
55 
1S4 


3*  POSITIOX. 
ATanl. 


Ar- 
rite*. 


+  8^ 

97 

0,63 


+  6 

S5 

0^ 


50 
55 
107 


5*  POSITION. 


Al^ 
rlère. 


+  3 

18 

0,06 


AvaBl, 


+  4*3 
17 

0,69 


50 
65 
91 


7*  POSITION. 


Ar- 
rière. 


—  9 

11 
0^ 


Avant. 

—  3 

11 

0,55 


50 
55 
77 


6*  Exemple. 

Machine  à  vayageui^  du  chemin  de  fer  d'Orlé(m  (système 

Buddicom)^  à  détente  fixe. 

Les  excentriques  sont  calés  à  39^  1/2;  le  recouvrement  exté- 
rieur est  de  0,031  de  cliaque  côté,  et  le  recouvrement  intérieur  est 
nul. 

14 


—  aïo  ^ 


TABLEAU  N«  14. 


".  I 


^ 


I    fwnm**^*'^m\ 


SENS  DE  LA  HARCUE, 


ATanoe  linéaire  (en  millimètres)... 

OaferUire  mizimt  (d**) 

Adminiion  en  oenUémes 

jtehappement  (en  millimètref) 

Gonpnsnon  (d^) 

Gearse  do  tireir  {d«) 


mmf^ 


VARCUl? 
EN  AVANT. 


mmm 


Antfcn* 


79 

79 


atw». 


+  6 

14 
0,06 

61 


lie 


ukMcm 

EN  AEaiÊRE. 


AcTlèn. 


+  i 


0^ 


ATSDt 


0,76 

41 
4i 


106 


CHAPITRE  IV- 

f^kàtuOrn  et   Snp^Hs. 


Depuis  l'époque  du  concours  de  1829,  la  paftie  de  la  machine  lo« 
çomotive,  qui  constitue  le  véhicule^  a  subi  àfi,  uojpobFeusgs  modifioa* 
tiens  de  détails,  mais  on  ne  voitapparaUre  aucun  principe  nouveau. 
—  Les  constructeurs  s*appli(|uent  à  rendre  le  châssis  plus  solicle,  à 
le  rendre  indépendant  de  la  dilatation  4e  la  cbs^udière;  h  fabrica- 
tion des  essieux  s'améliore,  ainsi  que  celle  des  rou£s  que  Ton  ar- 
rive à  construire  entièrement  en  fer  forgé  ;  —  des  essais  multipliés 
sur  la  nature  du  métal  employé  pour  les  coussinets  des  roues,  abou- 
tissent seulement  à  faire  conserver  au  bronze  la  préférence  donnée 
dès  Torigine  à  ce  métal. 

s  1.  —  CbâMbi. 

Le  châssis  se  compose  de  brancardsi  ou  lutterons  reliés  eatra 
eux  par  des  traverses;  il  forme  un  cadre  s^r  lequel  repose  la  chau- 


dière  ei  tout  le  mécanisiiie  ;  U  repose  lul-itiènie,  pat*  rintérlnédiaire 
de  ressaris  et  de  buttes  à  graiêse,  sur  les  essieux  des  roues,  et  s*y 
rattache  encore  dans  le  sens  horizontal  par  les  plaques  de  garde; 
il  porte  comme  accessoires  un  plancher  ou  plate-formey  sur  lequel 
le  BDécanicien  se  place  pour  diriger  la  marche  delà  machine,  et  un 
système  A' attelage  pour  attacher  la  machine  à  son  tender  et  Faccou* 
pler  à  d'autres  machines.  Nous  avons  décrit  sommairement  tous 
ces  élémeDts,  U  nous  reste  à  les  étudier  chacun  séparément. 

i«  Châssis.  —  Le  châssis^  considéré  isolé  des  pièces  qui  s*y 
rattachent,  se  compose  de  deux  longerons  en  fer,  reliés  aux  deux 
extrémités  de  la  machine  par  des  traverses  en  fer  et  en  bois  (fig.  4, 
2, 3  et  4,  pi.  âS).  —  Un  cadre  ainsi  composé  ne  présenterait  pas 
use  rigidité  sufisante,  mais  ses  côtés  latéraux  sont  reliés  entre  eux 
par  les  pièces  qu'ils  sttpfKjrtent,  par  la  boite  à  feu,  par  les  cyiiidres, 
par  les  supports  du  corps  cylindrique  de  la  chaudière,  et  par  des 
entretoises  apphquées  à  la  partie  inférieure  des  plaques  de  farde 
{fig.  3  et  4).  —  Chaque  longeron  porte  à  ses  ettrémilés  de  forfa» 
pattes  t^ues  de  tdfg^,  sur  lesquelles  sent  boulonnées  les  tra^ 
verses.  —  Dans  l'exemple  que  nées  venons  de  dter,  les  longerons 
sont  intérietnrs  aux  roues,  €^  prennent  leur  point  d'appui  sur  les 
essieux  du  côté  intérieur  des  moyeux  des  roues  ;  le  chissis  est  dit 
vMrieur  ;  ^aque  longwon  est  formé  d'une  seule  barre  de  fer  forgé 
de  0»y03  d'épaisseur,  sur  O'^j^O  de  hauteur.  —  Les  pîéques  dé 
garde  qui  embrassent  les  boites  à  graisse  et  qui  ont  pour  (bnction'' 
de  lier  invariablement  te  châssis  avec  les  essieux  dans  le  sens  bo- 
riaevtal,  sont  femées  chacune  de  deux  plaques  de  tôle  appliquées 
de  part  et  d'autre  du  longeron  et  assujetties  par  deux  lignes  de  ri^ 
vêts  on  de  bottions  ;  quelquefois  même,  elles  font  corps  avec  h 

lei^eron. 

On  a  fait  pendant  longtemps  un  grand  usage  des  châssis  exté^ 
riMTs  pour  les  machines  à  eylindres  intérieurs;  les  longerons  se 
composaient  d'un  brancard  en  bois  armé  sur  ses  deux  faces  hité- 
faieft  de  fortes  pbiques  de  tAle;  ces  pllaqnes  de  tdie  pertateit  dés 
t^^eùitvm  *^f^p^  pft»«»  fonm»  Ifl»  ptoqiieÉ^^  garde  ;  feA  éiàsléux^ 
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se  prolongeaient  en  dehors  des  moyeux  et  se  terminaient  par  des 
tourilUms  ou  fusées  sur  lesquels  portait  le  châssis.  —  Des  longe- 
rons intérieurs,  allant  seulement  de  la  botte  à  feu  à  la  boite  à  Ai- 
mée, servaient  de  guides  pour  Tessieu  moteur  et  de  supports  aux 
autres  pièces  du  mécanisme,  qui  se  trouvaient  ainsi  liées  directement 
à  la  chaudière  et  indirectement  au  châssis,  par  Tintermédiaire  des 
supports  qui  reportaient  le  poids  de  la  chaudière  sur  les  tongerons 
extérieurs.  —  La  pi.  38  donne  un  exemple  de  cette  disposition,  qui 
vient  de  reparaître  dans  un  nouveau  type  de  machines  adopté  par 
M.  C.  Polonceau,  pour  le  chemin  de  fer  d'Orléans  :  deux  longerons 
extérieurs  en  bois  et  en  tAle  régnent  sur  toute  la  longueur  de  la  ma- 
chine ;  deux  longerons  intérieui*s,  attachés  au  corps  cylindrique  seu- 
lement et  reliés  par  des  supports  généraux  aux  longerons  extérieurs, 
régnent  depuis  le  milieu  de  l'intervalle  compris  entre  l'essieu  d'ar- 
rière et  l'essieu  moteur,  jusqu'à  la  paroi  antérieure  de  la  boite  à 
fumée,  au-dessous  de  laquelle  ils  servent  de  support  aux  cylindres. 
Les  plaques  de  garde  sont  rapportées  de  part  et  d'autre  des  longe- 
rons extérieurs,  au  lieu  d'être  découpées  dans  la  tôle  qui  recouvre 
le  brancard  en  bois.  —  Les  longerons  intérieurs  portent  une  paire 
de  plaques  de  garde  correspondant  à  des  bottes  à  graisse  et  à  un 
ressort  additionnel  qui  détermine  une  égale  répartition  de  la 
charge  sur  les  quatre  tourillons  de  l'essieu  moteur.  -*  La  traverse 
en  bois  est  remplacée  à  l'arrière  par  un  système  de  feuilles  de  tôle 
et  de  cornières  qui  servent  de  points  d'attache  au  ressort  de  traction 
et  aux  diaines  de  sûreté  de  l'attelage  du  tender. 

Entre  ces  deux  systèmes  de  châssis  vient  s'en  placer  un  troi- 
sième que  l'on  peut  considérer  comme  mixte,  et  qui  est  appliqué 
aux  machines  à  cylindres  extérieurs,  dans  lesquelles  on  a  voulu 
charger  les  roues  de  support  par  l'intermédiaire  de  bottes  à  graisse 
et  de  fusées  extérieures,  tout  en  plaçant  les  cylindres  à  l'extérieur 
du  châssis.  —  L'exemple  le  plus  saillant  est  fourni  par  les  ma- 
chines à  voyageurs  du  chemin  de  fer  de  Rouen  (fig.  1,  2  el  3, 
pL  34);  la  partie  intérieure  du  châssis  est  composée  de  deux  longe- 
rons qui  régnent  sur  toute  la  longueur  de  la  machine,  embrassant 
la  boite  à  feu  et  la  boite  à  fumée»  et  se  reliant  à  la  traverse  d'arrière 
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qui  est  en  bois,  et  à  celle  d'avant  qui  est  formée  par  une  feuille  de 
t6ie  verticale  consolidée  par  des  cornières;  ces  longerons  sont  ri- 
vés sur  la  boite  à  fumée  et  supportent  la  boite  à  feu  au  moyen  de 
fers  d'angle  attachés  à  celle-ci.  —  Chaque  longeron  dans  Tinter* 
valle  compris  entre  la  boite  à  fumée  et  le  foyer  est  doublé  intérieu- 
rement d'un  brancard  en  bois  et  d'une  feuille  de  tôle  qui  est  assem- 
blée an  moyen  d'équerres  sur  la  boite  à  feu  extérieure  et  sur  la 
boite  à  fumée.  —  Ces  longerons  intérieurs  portent  des  plaques  de 
garde  rai^ortées,  et  reportent  sur  les  roues  motrices  la  part  de 
charge  qui  leur  correspond.  —  La  partie  extérieure  du  châssis  est 
formée,  de  chaque  côté,  d'une  feuille  de  tfile  découpée  pour  reee^ 
voir  le  cylindre ,  les  glissières  et  la  botte  à  graisse  de  la  roue 
d'avant;  elle  va  de  l'arrière  à  0»  15  ou  0»  16  de  la  traverse 
d'avant ,  où  elle  se  relie  au  longeron  intérieur  par  une  tôle  ver- 
ticale et  des  cornières.  —  Cette  feuille  de  tôle  ou  longeron  exté- 
rieur est  doublée  à  l'avant,  sur  un  tiers  environ  de  sa  longueur, 
par  une  autre  feuille  de  tôle  découpée  sur  le  même  gabarit,  et  qui 
reçoit  avec  elle  les  cylindres  et  les  glissières,  et  forme  la  seconde 
plaque  de  garde  de  l'essieu  d'avant  ;  Vécartement  de  ces  deux  feuil- 
les de  tôle  est  maintenu,  par  les  cornières  extrêmes,  par  des  saillies 
du  cylindre  {fig,  3  et  4,  pL  18}  qui  sont  prises  avec  elles  par  les 
mêmes  boulons,  enfin  par  les  glissières  en  fonte,  qui  forment  une 
espèce  de  fourrure.  A  l'arrière,  au  delà  des  roues  motrices,  le  lon- 
geron extérieur  est  relié  au  longeron  intérieur  par  une  plaque  de 
tôle  qui  est  rivée  sur  des  cornières  longitudinales  et  forme  le  par- 
quet d'entourage. 

On  trouve  un  autre  exemple  de  châssis  mixte  dans  les  machines 
Crampton  {fig.  1,  2  ft  3,  pi.  37).  —  Il  se  compose  de  deux  châssis 
complets,  l'un  intérieur,  l'autre  extérieur,  le  premier  recevant  les 
bottes  à  graisse  des  roues  motrices,  dans  une  entaille  venue  de  forge 
sur  le  longeron,  l'autre  les  roues  d'avant  et  celles  du  milieu  ;  la  par^ 
Ue  antérieure  du  châssis  est  consolidée  par  quatre  traverses  inter- 
médiaires, formées  de  feuilles  de  tôle  verticale^  armées  de  cornières. 

On  doit  éviter,  autant  que  possible,  de  percer  des  trous  de  rivets 
ou  de  boulons  dans  les  longerons  qui  constituent  le  châssis,  afin  de 


ne  pas  dimiiiudr  \mt  solidité  ;  dans  tous  les  osa  ces  trous  doivent 
être  répartis  avec  soin,  de  Boanière  à  ne  pasdétenninerdes  seetiens 
de  faible  résistance.  —  La  pi  36  donne  les  détails  de  coastruction 
d*un  châssis  iptérieur  formé  d'une  seule  pièce  de  fer»  dont  les  pbn 
ques  dç  garde  sont  venues  de  forge  avec  les  longerons  ;  cette  dis- 
position est  imitée  de  Sbarp,  qui  Va  constamment  adoptée  avec 
succès.  -^  On  remarque  que  dans  ce  châssis  la  partie  antérieure 
des  longerons,  qui  porte  le  poids  des  cylindres  en  porte^à-faux  sur 
Tessieu  4*avant»  est  beaucoup  ptus  forte  que  les  autres;  elle  se  re* 
dresse  parallèment  à  Taxe  des  cylindres,  qui  sont  l^èrement  incli- 
nés. -^  Les  deux  longerons  sont  eatretotsés  par  les  travoses 
extrêmes,  par  1^  bpjte  à  fumée  e(  par  les  cyKndres  (fig.  3  et  4, 
fl*  19),  par  la  boite  à  feu,  par  les  supports  de  ta  diaudière  et 
par  le  support  des  glissîëres  (fig.  3»  pL  36). 

La  trm^9e  d'uuMmt  est  toujours  ea  bois  de  chêne  de  fort  équar* 
rissage,  de  0»  3â  à  0»  40  sur  O'^'  15  à  O»»  25;  — elle  est  droite  â 
sa  partie  supérieure  et  souvent  renfiée  à  sa  partie  infërieiive  pour 
recevoir  les  to/mpom  de  choc  ;  -^  elle  est  idiée  aux  longerons  par 
des  pattes  vendes  de  torge  sur  cmxrci  ou  par  des  équenres.--^ 
Que^ues  ecmstructews,  pour  hii  donni^  plus  de  résistance,  lor»* 
que  deux  machines  doivent  être  attelées  ensemble,  la  retieat  à  la 
l^te  À  fumée  par  une  w  deux  feuilles  de  tôle.---Elk  est  eu  saiHiQ 
sur  toutes  les  pièces  latéiiaies  de  la  machine  pour  les  préservée 
contre  les  obstacles  de  peu  de  résistai^ce  qu'elles  pourraient  ren-* 
coQlrer  pendant  la  marche  ;  ces  saillies  servent  en  outre  de  point 
d'appui  au  parquet  ou  à  la  plate-forme  qui,  dans  beaucoii^  de  bki^ 
chines,  règne  tout  aiUour  de  la  chauiïère. 

La  traverse  d'avant  porte  uu  crochet  ou  un  anneau  avec  ««.bout 
de  chabw  d'aitelag0j  fixé  au  moyen  d'un  boulon  et  d'un  écron  ap^ 
puyé  sur  une  bige  rondelle  en  tôle  {fiff.  tet  3,  pt.  34).  Elle  povle 
en  outre  d^ux  tQmp(m&  de  choc;,  —  ceux-ci  sonli  tovuké»  de  tresses 
de  chanyre  ou  ài^  rondelles  de  feutre  pressées  dans  uae  enveloppe 
eut  cuir  épa^  fixée  sur  une  plaque  en  tôle  qoeroa  visseou  que  l'on 
boulonne  sur  la  traverse  ;  cette  plaque  poriQ  ou,  outve  une  sncie  de 
l^jyda  en  fier  carré  qui<  pénètre  dans  le  bois  et  s^  encore,  à  souto^ 


sir  le  Uonpem-^Ofi  a  ëatfitfjé  quelquefois  deâ  tampons  êfn  eaout- 
ebouc.-^L'axe  des  Isimpous  eorrespoad  exactement,  par  sa  posi-^ 
lion,  à  celui  des  tampons  des  voitures  ;  la  hauteur  au-dessus  dû 
ndl  yme  de  0»  88  à  1**  08  5  l'écartement  d'a*e  en  axé  varie  de 
1«  70  à  1«  80.-^Dans^  les  maetnnes  à  ehâssîs  intérieur  les  tam- 
pons sont  en  porte-à-fôut  sur  les  longerons,  et  lorsque  la  machine 
donne  ou  reçoit  un  ehoô,  ou,  comme  on  dit  habituellement,  un 
e$up  de  tûmpan^  il  farrive  généralànent  que  la  traverse  se  casse 
et  que  les  pattes  des  longerons  sont  brisées,  qtfetqnefois  même  les 
cylindres  sont  endommagés  lorsqif  ils  sont  extérieurs  ;  11  y  aurait 
avantage  i  augmenter  la  résistance  transversale  de  la  traverse,  en 
la  moisant  avec  des  feuilles  de  tAIe  d'une  certalhie  épaisseur. 

La  traverse  d'arrière  est  sovvent  en  bois;  elle  porte  des  ehiânei 
ie  iûreté  qui  servent  à  tenir  le  (ender  relié  atee  la  machine  en 
eas  de  rupture  de  la  barre  d'attelage,  ou  bien  des  anneaux  qui  re-^ 
çoîvent  les  crochets  de  chafaies  de  sflreté,  si  céRe»K;isont  attachée^ 
au  tender  ;  -^  elie  sert  de  point  d'appui  k  des  tampons  en  bois  pla« 
ces  sur  le  fonder,  et  qui  servent  à  combattre  la  tendance  de  la 
machine  au  mouvement  de  lacet,  lorsque  hr  barre  d'attelage  agit 
sur  un  ressort;  —  comme  elle  n'a  pas  d'efforts  trësrconsidérables  à 
supporter,  on  se  contente  de  lui  donner  0^  90  &  (M>^  28  d^équarris- 
sage.--La  traverse  d'arrière  est  souvent  remplacée  par  des  feuilles 
de  tôle  consolidées  par  des  cornières,  ainsi  que  nous  avons  déjk 
eu  roccasion  de  le  é&e. 


iP  SoPMits  ne  LA  cuAtDiÊnÉ  nr  ntis  pièces  nu  uÈCArnsm.'^ 
Nous  afvons  dit  que  le  châssis  supportait  le  poids  de  la  chau- 
dière ec  des  jrfèces  du  mécanisme  pour  le  reporter  sur  tes  roues  ; 
les  suppôfU  Ou  attacha  de  fer  chaudière  affectent  des  formes  (fi- 
verse»  qoi  varient  suivant  les  dispositions  de  la  machine  et  les  ha- 
bitudes des  constructeurs.— Pendant  longtemps  on  A'a  pas  tenu 
compte  de  h  dilatation  dés  chaudières,  dttal!ation  qui  est  cependant 
toS-senslMe  et  qui  peut  atteindre  la  Kmifede  V"  007à  0*»  008  ;  fôs 
tongerons  iMérteûrs  dv  âiffssrs  étaiàtt  rivé»  M  boulonnés  sur  la 
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botte  à  feu  extérieure  comme  sur  la  boite  i  fumée  ;  il  en  résaltât, 
entre  autres  inconvénients,  des  fuites  aux  points  d'attache ,  des 
ruptures  d'attaches,  des  gauchissements  et  des  pertuitations  dans 
le  montage  ;  les  supports  qui  reportaient  le  poids  de  la  chaudière 
sur  les  longerons  extérieurs,  lorsque  le  (Cassis  était  extérieur, 
tendaient  à  le  déverser  et  à  le  faire  fouetter.— Ces  effets  sont  de- 
venus plus  sensibles  lorsque  la  longueur  des  chaudières  s*est  ac- 
crue dans  une  proportion  très-considérable  ;  aussi  est-on  arrivé 
généralement  à  faire  disparaître  la  rigidité  de  l'assemblage  de  la 
chaudière  avec  le  châssis,  dans  le  sens  longitudinal.— Les  longe- 
rons sont  invariablement  liés  avec  la  botte  à  fumée  et  avec  les  cy- 
lindres, mais  les  attaches  sont  disposées  de  telle  sorte  que  la  chau- 
dière puisse  se  dilater  et  se  contracter  dans  le  sens  longitudinal  ;  il 
a  sufli  pour  cela  d'ovaliser,  d'une  quantité  égale  à  la  dilatation  de 
la  chaudière  en  chaque  point,  les  trous  de  boulons  qui  servaient  à 
rattacher  les  supports  aux  longerons;  — mais  en  même  temps  il  a 
fallu  intercaler,  entre  les  têtes  et  les  écrous  des.boulons,  des  patins 
qui  permissent  de  serrer  à  fond,  sans  que  lefrottement  devint  un  obs- 
tacle au  mouvement,  et  qui  présentassent  des  parties  dressées  par 
l'intermédiaire  desquelles  les  longerons  pussent  recevoir  les  chai|[es 
qu'ils  doivent  supporter  ;  en  d'autres  termes,  il  a  fallu  disposer  une 
coulisse  qui  servit  de  support  intermédiaire  et  qui  glissât  librement 
sur  le  longeron. 

Les  supports  devraient  être,  en  principe,  placés  au  droit  des  es- 
sieux, mais  les  roues  dont  le  diamètre  est  souvent  supérieur  à  la 
hauteur  du  châssis,  les  ressorts,  etc. ,  gênent  pour  cela,  et  l'on  doit  se 
contenter  de  les  rapprocher  autant  que  possible.  —  Us  sont  souvent 
composés  de  feuilles  de  tôle  épaisse,  placées  de  champ,  fixées  à  la 
chaudière,  et  assujetties  ou  simplement  appuyées  sur  les  longerons 
du  châssis  par  l'intermédiaire  de  cornières  ;  c'est  ce  qui  a  lieu 
pour  les  machines  à  châssis  en  tôle  et  en  bois  dont  les  longerons 
ont  assez  de  surface  pour  recevoir  des  supports  de  cette  forme 
{fig.  6  et  7, 13  et  14,  pi.  39  ;  /S9. 1,  pi.  70  ;  fig.%  3  et  4,  pL  71). 
—Lorsque  les  longerons  sont  formés  d'une  seule  plate-bande  de 
fer,  on  se  sert  de  supports  en  fer  forgé,  rivés  sur  la  chaudière  et 


boulûonés  sur  les  kmg^rons  {fig.  4  et  S,  8^  9  et  iO^  11  et  12, 
pi.  39). 

Lorsque  les  longerous  sont  extérieurs,  les  supports  de  la  boite  à 
feu  et  ceux  de  la  boite  à  fumée  ne  diffèrent  que  par  leurs  dimensions 
de  ceux  que  nous  avons  décrits  ;  lorsqu'ils  sont  au  contraire  inté- 
rieurs, les  parois  de  la  boite  à  fumée  sont  prises  par  1^  boulons 
qui  attachent  les  cylindres  (fig.  5  et  6,  pi.  18),  ou  sont  soutenues 
au  moyen  d*un  système  de  doubles  cornières  {fig.  3  et  4,  pi.  18).— 
La  boite  à  feu  extérieure  porte  des  oreilles  formées  par  des  appen*^ 
dices  ménagés  sur  les  tôles  des  deux  parois  adjacentes  (fig.  3, 
pL  39  )  et  juxta-posées  ;  on  rive  sur  ces  oreilles  des  agrafes  en  fer 
qui  viennent  s'appuyer  par  un  talon  sur  la  tranche  supérieure  du 
longeron,  et  qui  sont  réunies  avec  lui  par  des  boulons  qui  traver* 
sent  les  quatre  épaisseurs  de  métal  ;  ce  sont  les  trous  de  ces  bou- 
lons dans  le  longeron  qu'il  importe  surtout  d'ovaliser  pour  fatcUiter 
le  jeu  de  la  dilatation. — ^11  est  nécessaire  que  tous  ces  supports 
soient  bien  ajustés  et  bien  montés  pour  que  chaque  partie  de  la 
chaudière  soit  soutenue  pour  son  propre  compte,  et  pour  éviter, 
par  suite,  des  tiraillements  à  la  jonction  du  corps  cylindrique  et  de 
la  boite  à  feu  extérieure. 

Nous  avons  déjà  indiqué  une  disposition  spéciale  de  support 
placé  en  desssous  de  la  chaudière,  pour  laquelle  on  utilise  le  support 
des  glissières  (fig.  3,  pi.  36)  ;  nous  signalerons  encore  la  disposi- 
tion de  la  fig.  3,  pi.  38,  dans  laquelle  les  supports  du  corps  cylin- 
drique s'appuient  sur  les  longerons  extérieurs  et  sur  les  longerons 
intérieurs,  qu'ils  relient  à  la  chaudière  et  au  châssis* 

Dans  les  anciennes  machines  les  cylindres  étaient  pris,  au  moyen 
de  deux  collets,  entre  les  tôles ,  formant  les  parois  antérieure  et 
postérieure  de  la  boite  à.fumée  (fig.  2,  pi.  18)  ;  maintenant  on  les 
fixe  aux  longerons  du  châssis.  On  fait  venir  à  la  fonte,  avec  le  cy- 
lindre et  sur  toute  sa  longueur,  une  sorte  d'agrafe  consolidée  par 
de  fortes  nervures  ;  elle  porte  un  talon  qui  s'appuie  sur  le  longeron 
sur  lequel  elle  est  fortement  boulonnée  {fig.  5  ^^  6, 7  et%ypl.  18). 
Cette  disposition  se  modifie  avec  la  forme  générale  de  la  maclnne  ; 
les  /i^.2,  p{.  19,  et  tf,  pi.  35,  représentât  un  mode  de  constnic- 


iion  dans  le<fu6i  le  longeron  s'ouvre  pour  donner  passage  A  là  botté 
du  tiroir  et  pour  saisir  les  agrafes  des  cylindres  de  part  et  d'autrt 
de  son  axe  ;  la  /I9.  3,  pi.  19,  montre  nn  autre  système  de  construc- 
tion également  trè»-soIide.— Lorsque  le  bâti  est  extérieur  ou  mixte, 
on  a  recours  à  d'autres  dispositions  dont  on  trouve  des  exemples 
dans  les  fiff.  3  et  4,  pH6;fig.li  et  6,  pi.  19 ;  flg.  1  ft  2,  pi  20. 

Lorsque  les  cylindres  sont  hxtérieurs,  ils  s'appuient  Tun  èw  Ym- 
tre  et  peuvent  être,  en  outre,  consolidés  par  des  appendices  de  la 
Mte  à  fumée;  lorsqu'ils  sont  extérieurs,  on  les  réuMt  à  b  partie 
inférieure  par  deux  fortes  enfretoises  qui  ont  pour  objet  de  main- 
tenir récartement,  et  de  détruire  Yeffei  du  porte-à-^aux  sur  les  at- 
tacbes.  Dans  ce  dernier  cas  il  convient,  comme  Toift  fait  quelques 
constructeurs,  de  compléter  cet  assemblage  en  embrassant  les  deux 
cylindres  par  la  plaque  d'avant  de  la  bofte  k-  ftamée  que  l'on  fait  en 
forte  tôle. 

Les  pompes  à  plongeur,  mues  par  la  coquille  Avt  piston,  et  dans 
quelques  cas,  les  pompes  commandées  par  rexcentrique  de  la  mar-^ 
cbe  en  arrière,  les  supports  des  glissières,  les  paliers  des  arbres  de 
rdevage,  s'attachent  également  sur  le  châssis  an  moyen  de  boulons  ; 
nous  pensons  qu'il  suffit  de  renvoyer  aux  figures  qui  accompagnent 
la  description  de  ces  pièces,  sans  entrer  dans  des  détails  plus  cir- 
constanciés. 

P  AecBSsomss  nu  csassis.  -**  Le  éktisee-fierreB  est  ane  barre 
de  fer  de  forte  sectiofi,  disposée  à  Favant  de  la  machine  et  descen- 
dant à  qudqves  centimètres  a»-tlesBus  du  rail  ;  elle  sert  h  écarter 
les  obstaeles  que  la  négligente  des  garde^lignes  aurait  laissé  dé- 
poser sur  le»  voies  ou  que  la  malveillance  y  aurait  pfacés,  comme 
ffiae  pierre,  une  pièce  de  boi6,  etc.— Les  (Aasse-pierres  sont!  affia-^ 
ébés  à  1»  fï^averse  d'avant,  ou  sur  les  parois  de  la  botte  à  ftintée 
hiftqa'eHé  descend  au-des^om^  des  0]4indf«s ,  qtaelqudbis  sur 
les  longerons  intérieurs. — Pour  Im  consolider,  on  les  luttent  i 
l'arrière  par  une  Baire  dft  fer  qui  vient  s'appuyer  sur  le  châssis  on 
sur  les  plaques  de  gardie  des  rones  d'avant  ^.  f ,  pi.  3B,  36  et 
88)r  •-«'QMIqiHMsr  on  tes  place  etf  arrière  de  l^  ti^verse  M  «il  ki 
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nHe  à  eelto-ci  par  un  tkunt  qui  remplace  Vai^houtant.  Cette 
disposition  est  plus  solide,  mais  elle  n*est  pas  toujours  applicable. 
--Les  chasse-pierres  doivent  rester  à  environ  0>*  06  au-dessus  des 
rails,  car  il  ne  faut  pas  que,  dans  le  jeu  des  ressorts  occasionnés 
par  les  inégalités  de  la  voie,  ils  puissent  venir  butter  contre  les 
rails.~Souvent  on  réunit  les  deux  chasse-pierres  ^tre  eux  par 
une  forte  entretoise  pour  les  empécber  de  céder  latéralement  lors- 
qu'ils rencontrent  un  obstacle. 

Les  marehe'-pieds  servent  à  monter  sur  la  plate-fbnne  ;  ils  sont 
liés  à  rextrémité  de  la  traverse  d'arrière  lorsqu'elle  est  en  bois, 
OB  sur  le  longeron  ;  ils  conprennent  deux  marches  dont  la  pre- 
mière ne  doit  pas  être  à  plus  de  0*»  80  an-dessus  du  sol;  cette  mar- 
che doit  être  en  tôle  striée  ou  piquée,  et  porter  un  talon  pour  que 
le  pied  ne  laisse  pas.  —  La  seconde  marche  doit  être  disposée 
eomme  la  première  {fig.  l^pl.Sèifig.i,  pi.  70).  Quelques  con- 
simeteurs  se  sont  dispensés,  à  tort,  de  mettre  des  marche-pieds 
aux  madiines,  se  contentant  de  ceux  qui  sont  adaplés  au  tender  ; 
il  arrive  cependa»!  assez  fréqumiment  qu'il  est  nécessaire  de  mon- 
ter sur  la  madiine,  qvand  rile  est  séparée  de  son  tender  ;  il  arrive 
néme  qudquefois  qn^mie  madiine  ainsi  séparée  se  met  en  marche, 
tofsqoe  le  régulateur  Mt  ;  il  est  doue  nécessaire  que  Ton  paisse 
monter  fecitement  sur  la  pIate4brRie  pour  Farréter  et  prévenir 
de  très^avfs  aecideals. 

La  fUiU'ftmm  règne  sur  l'arrière  de  la  machine,  sur  environ 
im  ^  longueur  et  sur  une  largeur  de  S"  ;  lorsque  le  châssis  est 
dffoît,  eHe  règw  twt  aulow  de  la  dkiudière,  afin  que  le  méeanfeien 
es  le  cbaufléar  puisse  circuler  facilement  pendant  la  marche  peur 
snrveiUer,  graisser  le  méeamisme,  etc.  La  pU^-fàrme  proprement 
dkoffepose  sov  les  longerons  et  sur  la.  traiverse  d'arrière  ;  l'appendice 
qui  entoure  la  chonxtière'porte  sur  les  longerons  intérieurs  et  exté- 
rieurs, tanque  le  chAasi»  est  mixte,  ou  sur  des  équerres  fixées  aux 
tottgecm»  lorsqu'ils  sont  inlérieurs  ;  on  Iqi  donne  de  la  roMeur  par 
uae  cornière' lottgitudîDale  fixée  sur  son  bord,  d'une  traverse  àPau* 
tre.-<-La  tdle  de  la  plate-ferme  a  environ  O'''  W4  d'épaisseur. 

Le  gofithcorpB  est  nécessoÉte  pour  la:  «foiwité  du  Kéeanioieff  el 


des  personnes  qui  montent  sur  la  machine  ;  il  entoure  la  plate- 
forme et  ses  appendices  latéraux  jusque  vers  la  naissance  du  corps 
cylindrique.— Il  se  compose  d'une  balustrade  formée  de  montants 
boulonnés  sur  la  plate-forme,  et  d'une  main  courante  placée  à 
hauteur  d*appui;  on  garnit  généralement  cette  balustrade  de 
feuilles  de  tôles  pour  préserver  le  mécanicien  de  Taction  du  vent  ; 
ces  tôles  sont  assujetties  par  des  cornières  sur  la  plate-forme  et 
sur  la  rampe. 

La  machine  est  réunie  au  tender  par  une  barre  d'attelage  et 
par  un  boulon  d'attelage,  La  barre  d*attelage  est  une  simple  barre 
de  fer  terminée  par  deux  trous  ronds  dans  lesquels  passent  les  bou- 
lons d'attelage  de  la  machine  et  du  tender,  ou  une  vis  à  filets  inver* 
ses  dont  chaque  moitié  s'engage  dans  un  écrou  armé  d'unétrier  qui 
est  fixé  à  la  machine  d'un  côté,  de  l'autre  au  tender  ;  dans  ce  der- 
nier cas  et  quelquefois  aussi  dans  le  premier,  la  barre  d'attelage 
est  appliquée  sur  la  chappe  d'un  ressort  attaché  sous  la  plate- 
forme de  la  machine  ou  sous  le  tablier  du  tender  ;  l'un  des  bou- 
lons d'attelage  est  remplacé  par  un  simple  crochet,  lorsque  l'atte- 
lage se  fait  au  moyen  d'une  vis.  Lorsqu'il  y  a  un  ressort  de  trae* 
tion  placé  sous  la  plate  -  forme  de  la  machine,  il  s'appuie  par 
ses  extrémités  sur  deux  fortes  équerres  rivées  ou  boulonnées  sur 
les  longerons  intérieurs  et  sur  la  traverse  (fig.  3,  pL  34),  ou  sur 
deux  faux  longerons  fixés  sur  la  plate-forme  et  sur  un  tablier  in- 
férieur. Lorsque  l'extrémité  de  la  barre  d'attelage  qui  correspond 
à  la  machine  est  simplement  fixée  par  un  boulon,  sans  l'intermé- 
diaire d'un  ressort,  ce  boulon  passe  dans  deux  douilles  en  (èr 
aciéré  et  trempé,  fixées  sur  deux  fortes  plaques  de  tôle  rivées  sur 
la  chaudière  et  sur  les  pattes  auxquelles  s'attachent  les  longerons  ; 
la  tôle  inférieure  se  recourbe  vers  les  bas  pour  faciliter  l'entrée  de 
Ui  barre  d'attelage,  puis  elle  est  reliée  à  la  tôle  supérieure  par  deux 
autres  tôles  verticales  qui  consolident  l'assemblage  et  servent  ^e- 
m^t  à  guider  la  barre  d'attelage  {figA^pl.H  et6) .  Cette  disposition  a 
l'inconvénient  de  fatiguer  les  rivets  fixés  sur  ki  chaudière  et  d'occa- 
sionner des  fuites;  on  a  (Perché  à  y  remédier  en  attachant  seule- 
mentaux  longerons  du  châssis  les  deux  tôles  sur  lesquelles  s'exerce 
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reffort  de  traction  et  qui  sont  indépendants  de  la  plate^-formef/Igr.  i , 
pi.  6).  Le  boulon  d'attelage  est  en  fer  aciéré  et  trempé  de  0""  03  à 
0"*  06  de  diamètre  ;  il  porte  une  embase  qui  le  fait  reposer  sur  la 
douille  supérieure,  et  un  anneau  qui  sert  à  l'enlever  et  à  le  mettre  en 
place  avec  facilité.  Les  deux  extrémités  de  la  barre  d'attelage  sont 
également  en  fer  aciéré  et  trempé.  Nous  reviendrons  du  reste  sur 
la  question  de  l'attelage  en  parlant  du  tender. 
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Le  système  de  suspension  de  la  machine  sur  les  roues  comprend 
les  bottes  à  graisse  qui  reposent  sur  les  fusées  ou  tourillons  des 
essieux,  les  plaquées  de  garde  qui  servent  d'inteimédiaire  entre  les 
boites  à  graisse  et  le  châssis,  et  dont  nous  avons  eu  déjà  l'occasion 
de  dire  quelques  mots,  enfm  les  ressorts  qui  rendent  la  suspension 
élastique. 

1®  Plaques  de  garde.  —  On  donne  ce  nom  à  des  appendices 
en  tôle  dépendant  des  longerons  venus  de  forge  avec  eux  ou  dé- 
coupés dans  la  même  feuille  de  tôle,  plus  généralement  rapportés 
an  moyen  de  rivets  ou  de  boulons.  Dans  le  premier  cas  les  pla« 
ques  de  garde  sont  doubles  ou  simples  suivant  que  le  longeron 
est  lui  -  même  double  ou  simple  {fig.  i  et  3,  pi.  34;  fig.  1, 
2  et  3,  pi.  36  ;  fig.  2,  pi.  37)  ;  dans  le  second  cas  elles  sont 
doubles,  sauf  quelquefois,  pour  la  roue  d'arrière,  lorsqu'elle  n'a 
qu'une  charge  insignifiante  à  supporter.  L'épaisseur  des  plaques 
rapportées  varie  de  0"010  à  0"*  018.  Les  plaques  de  garde 
ont  pour  objet  de  guider  le  châssis  sur  les  boites  à  graisse 
lorsqu'il  oscille  de  haut  en  bas  par  suite  de  la  flexion  des  res* 
sorts  ;  elles  établissent  la  liaison  des  essieux  et  des  roues  avec  la 
machine  entière.  Celles  des  roues  motrices  entraînent  le  châssis  et 
sont  l'intermédiaire  qui  transforme  le  mouvement  de  rotation  de 
l'essieu  en  mouvement  de  translation  pour  la  machine  entière  ; 
celles  des  roues  de  support  servent  au  contraire  à  les  entraîner 


dans  le  mouvemeut  de  translation  général  ;  elles  maintiennent  en 
outre  le  paraUélisme  des  essieux.  U  est  donc  nécessaire  qu'elles 
soient  très-solides  et  très-solidement  attachées.  Toutes  les  fois  que 
la  forme  des  châssis  et  les  dispositions  d'ensemble  de  la  machine 
obligent  à  donner  à  ces  appendices  une  assex  grande  longueur, 
on  les  consolide  par  des  entretoises  longitadinales  ;  on  les  eonso^ 
lide  également  par  des  entretoises  transversales,  lordqu'elles  sont 
à  l'intérieur  des  roues  (fig.  1, 2,  3  éît  4,  pi  38  ;  /^.  l  et  2,  pi  36  ; 
fig,  ly  pi  37  et  38);  quelquefois  même  on  rattache  celles  des 
roues  extrêmes  au  châssis  au  moyen  de  tirants  obliques.  Les  deux 
branches  d'une  même  plaque  de  garde  sont  toujours  reliées  entre 
elles  par  une  entretoîse,  qui  s^t  d'appui  à  l'entretoîse  transver- 
sale, et  qui  est  comimune  aux  deux  plaques  aceoIées«  lorsque  le 
longeron  est  formé  d'une  seule  pièce  de  fer. 

2o  Boites  a  graisse.  —  Les  boites  à  graisse  ai&ctent  la  tonne 
d'un  anneau  qui  enveloppe  la  fusée  de  l'essieu  lorsque  le  châssis  est 
intérieur,  et  celle  d'une  boite  fermée  sur  cinq  de  ses  faces,  lorsque  le 
châssis  est  extérieur  et  que  la  fusée  forme  l'extrémité  de  l'essieu  ;  eUes 
servent  à  transmettre  le  poids  de  la  machine  aux  essieux  et  aux 
roues  qui  les  supportent;  elles  servent,  comme  intermédiaires  entre 
ressieu  et  les  plaques  de  garde,  à  transformer  le  mouvement  de 
roulement  de  l'un  en  mouvement  de  translation  de  l'autre,  et  vice 
versa.  EUes  portent  un  réservoir  qui  sert  de  réceptacle  à  l'huile  ou 
à  la  graisse  qui  doit  lubréfier  la  fusée  de  l'essieu  pendant  le  mou* 
vement. 

Une  boite  à  graisse  se  compose  :  de  la  boite  proprement  dite,  du 
dessous  de  boîte  et  du  coussinet;  nous  y  rattacherons  les  ffuidesy. 
sortes  de  glissières  qui  sont  interposées  entre  la  botte  à  graisse  et 
la  plaque  de  garde. 

La  boite  proprement  dite  est  ordinairement  en  fonte  ;  eHe  porte 
à  la  partie  supérieure  une  cavité  qui  reçoit  l'huile  employée  pom* 
le  graissage  des  essieux  de  machine  ;  cette  cavité  communique  par 
deux  lumières  de  Q'^OIM  à  0»  906  de  diattètre,.  a^vec  des>  trou» 
stfmbiabies  pescé&daas.  le  couMiMt,  ei  dooii^aceèa  à  la  matière 


hibféfiaiile  sur  ia  Aiaée  de  Teasieu  ;  roriflœ  de  ces  tfoui  eat  plus 
élevé  que  le  feud  du  réservoir,  et  Ton  y  introduit  des  luèclies  de 
coton  quiforment  siphons.  Lorsqu'on  emploie  habituellement  de  la 
gruiœ  au  lieu  d'huile,  on  fait  aboutir  les  lumières  au  fond  du 
réservoir.  Ge  réservoir  est  fermé  à  sa  partie  supArieura  par  u» 
cùuverdè  en  tAle  à  ebamière  ou  à  coulisse  qui  empêche  le  sable 
et  la  poussière  d*y  pénétrer  pendant  lainarche.  Lorsque  la  boite  est 
en  fonte,  le  coussmet  est  rapporté;  quelquefois  la  botteest  en  broeie 
e|  forme  elle-même  coussinet,  Ouinéaage  à  la  parUe  aupérieurede 
la  boite  un  mamelon  autour  duqvel  le  réservoir  à  graisse  forme  une 
rigole,  ou  une  épaisseur  longitudinale  qui  partage  le  réservoir  en  deux 
parties  iqdéfendantes  Tune  de  Fautre,  pour  faire  reposer  la  tige  du  n^ 
sort  de  suspension,  qui  est  tantôt  cylindrique,  tantôt  formée  de  deux 
barres  plates  réunies  par  un  talon  comiaun.  Lorsque  labdte  pwte  sur 
une  fusée  extérieure,  elle  est  fm^ée  à  la  partie  antérieure  par  ute 
cloison  venue  à  la  fonte  avec  le  reste'et  présentait  une  cavité  dans  la^ 
quelle  peut  tourner  librement  le  renflement  que  la  fusée  porte  à  asu 
extrémité,  he&fig.  i  e$%^ietti,9,  if^etii,  12  ^  18,  fri.  40  ; 
fig.  3tfM,K^6,  9etiQ,pl.  ii;  fig.  1,  3.3eM,j>I.  49,  re- 
présentent les  diflérentes  formes  déboîtes  à  graisse  les  plue  géné^ 
falemeat  employées  ;  la  boite  proprement  dite  se  coilbnd  avec  le 
coussinet,  lorsqu'elle  est  en  teonse,  mais  il  y  a  tei^f»  ua  de^ 
sous  de  boite  distinct. 

Le  dessous  de  boite  est  en  bronze  lorsque  la  botte  est  ette^ 
même  en  bronze  ;  mais  dans  tous  les  autrea  cas  il  est  en  foi^te; 
tantôt  U  affecte  la  forgée  du  coussinet  et  enveloppe  b  demMircon^ 
iei^ce  inférieure  de  la  fusée  sans  la  toucher,  tantôt  il  afféeie  la 
Sonne  d'une  cuvette;  lorsque  la  cuvette  est  assez  profonde,  on  y  place 
une  éponge  destinée  à  recevoff  les  gouttes  d'huila  qui  s'échappent 
entre  le  coussinet  et  la  ftisée,  et  qui  mtï  à  luhréâer  la  flisée  lorsque 
te  réservoir  vient  k  se  vider  en  route.  Le  dessous  de  botte  est 
attaché  à  la  I^lte  par  un^  ou  deux  goujons  qui  sont  retemis  à 
leurs  extrémités  par  les  guides  des  plaques  de  garde;  quelquefois 
on  a  brisé  le  goujcm  au  miiji^tt  m  réunissant  tes  deux  pattins^  au 
m(em  d^vn  bcH^on,  dwa  uo^chwe  pbusée  sous  li^nûliwi  d»  à»* 
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SOUS  de  botte  {fig.  9  et  10,  pi.  40>,  pour  permettre  de  le  déinonter 
sans  lever  la  machine  et  sans  sortir  la  boite  à  graisse  de  ses 
guides. 

Le  coussinet  est  toujours  en  bronze,  on  y  ajoute  seulement  quel- 
(fuefois  une  petite  proportion  de  zinc;  on  a  renoncé  aux  divers 
alliages  qui  ont  été  essayés  dans  un  but  d'économie  ;  les  composi- 
tions que  l'expérience  a  consacrées  oscillent  autour  des  proportions 
de  82  de  cuivre  et  18  d'étain. 

Lorsque  ce  n'est  pas  la  botte  dle-nséme  qui  forme  le  coussinet, 
celui-ci  est  exactement  ajusté  sur  la  botte  en  fonte  ;  il  est  percé  de 
lumières  correspondant  à  celles  du  réservoir  à  huile,  et  des  sillons 
ou  pattes  f  araignée  sont  tracés  sur  la  surface  pour  bien  répartir 
la  matière  lubréfiante. 

Le  coussinet  ne  dépasse  jamais  par  ses  bords  Inférieurs  le  ni- 
veau de  l'axe  de  l'essieu,  et  lorsqtfil  atteint  cette  limite,  il  doit 
présenter  un  peu  d'entrée,  car,  lorsque  la  fusée  s'échauffe  et  se 
dilate,  elle  pourrait  se  trouver  pincée  entre  les  (}eux  bords  du 
coussinet  ;  elle  s'échaufferait  et  gripperait  au  lieu  de  rester  tiède, 
ce  qui  n'a  au  reste  que  peu  d'inconvénients.  '  Le  coussinet  est  fixé 
sur  la  botte  au  moyen  de  collets  ou  joues  qui  l'embottent  de  chaque 
c6té,  ou  bien  au  moyen  d'un  téton  pénétrant  dans  le  mamelon 
qui  supporte  la  tige  du  ressort  ;  il  est  du  reste  taillé  extérieurement 
en  forme  de  prisme  à  base  octogonale  ou  à  base  carrée,  ce  qui 
l'empêche  de  se  déverser  et  de  tourner  dans  la  botte  ;  la  forme  rec- 
tangulaire donne  plus  de  force  aux  parties  latérales  et  les  empêche 
dé  pincer  lorsque  l'ajustage  est  mal  fait,  mais  elle  est  un  peu  plus 
GoAteuse  à  raison  de  la  quantité  de  métal  employé  ;  la  forme  octo- 
gonale laisse  en  outre  peu  de  surface  pour  l'application  de  la 
chaii^e  à  trannnettre  à  l'essieu,  et  le  métal  peut  s'écraser  s'il  est 
tr<q»  ductile.  Les  coussinets  portent  par  la  tranche,  sur  chacun  des 
collets  qui  terminent  la  fusée;  pour  les  empêcher  de  s'échauffer  et 
de  gripper,  on  donne  à  la  surface  de  contact  un  rayon  un  peu  plus 
petit  que  cehii  du  congé  qui  raccorde  le  collet'  avec  la  fusée,  de 
telle  sorte  que  le  coussinet  prenant  exactement  la  ftisée,  il  y  ait  un 
peu  de  jai  entre  ses  extrémités  et  les  collets  entre  lesquels  il 


pourrait  se  trouver  pincé  par  l'effet  de  la  dilatation  ;  quelques 
constructeurs  regardent  cette  disposition  comme  vicieuse  parce 
qu'elle  tend  à  faire  monter  le  cousainet  sur  les  collets  de  la  fusée  ; 
ils  aiment  mieux  donner  aux  deux  surfaces  la  même  courbure,  en 
donnant  au  coussinet  0»  001  de  jeu.  Il  convient  dans  tous  les  cas 
que  les  collets  de  la  fusée  et  le  coussinet  aient  une  large  surface 
plane  de  contact  sur  0>»  020  de  liauleur  au  moins. 

La  seule  différence  qui  existe  entre  les  boites  à  graisse  des  roues 
motrices  et  celles  des  roues  de  support,  donsiste  dans  les  dimen  • 
sions  :  épaisseur  des  coussinets  et  de  la  boite,  diamètre  et  longueur 
des  coussinets.  Lorsque  le  châssis  est  intérieur,  la  visite  et  le 
remplissage  des  boites  à  graisse  sont  toujours  fort  difficiles;  c'est 
un  des  motifs  qui  militent  en  faveur  des  châssis  extérieurs  ;  ces 
opà^tions  ne  sont  commodes  que  dans  la  machine  Grampton  où 
les  boites  à  graisse  de  Tessieu  moteur  sont  placés  sous  la  plate^ 
forme  et  sous  la  main  du  mécanicien. 

Quelques  constructeurs  ajustent  la  botte  à  graisse  dans  la  surface 
latérale  des  guides,  de  nianière  à  ne  laisser  en  contact  dans  la  hau- 
teur que  0»  05  au-dessus  et  autant  au-dessous  de  Taxe  de  l'essieu. 
Le  reste  de  la  surface  dans  la  hauteur  de  la  boite  à  graisse  est  ar- 
rondi suivant  un  arc  dont  le  rayon  est  de  1'°  50.  Cette  disposition 
a  pour  but  de  permettre  aux  bottes  à  graisse  de  suivre  les  inégalités 
de  la  voie  sans  gripper  dans  les  guides. 

Les  guides  des  bottes  à  graisse  {fig.  1,  2,  3  ^M,  pi.  42)  sont 
fixés  aux  plaques  de  garde,  au  moyen  de  rivets  ou  de  boulons,  et 
ajustés  sur  les  faces  latérales  des  boites  à  graisse  ;  ils  doivent 
être  appliqués  exactement  contre  la  boite  à  graisse,  pour  qu'il  n'y 
ait  pas  de  jeu  latéral,  et  parfaitement  dressés  sur  la  surface 
de  contact  pour  que  le  châssis  puisse  osciller  librement  dans  le 
sens  vertical.  Ils  portent  une  saillie  qui  est  prise  exactement  entre 
les  deux  plaques  de  garde  au  moyen  de  boulons,  ou  qui  est  rivée 
sur  la  plaque  de  garde  lorsqu'elle  est  simple.  Les  guides,  et  parti- 
culièrement ceux  des  roues  motrices,  qui  ont  une  grande  fatigue  à 
supporter,  doivent  avoir  avec  la  botte  à  graisse  une  surface  de 
contact  aussi  large  que  possible,  sans  que  les  saillies  latérales  que 
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celle-ci  porte  cessent  de  présenter  une  résistance  suffisante  au 
déplacement  latéral.  Ces  saillies  doivent  avoir  <;hacune  enviroH 
O'"  025  d'épaisseur  ;  il  convient  de  plus  de  leur  donner  une  assez 
grande  saillie  sur  la  botte  en  donnant  à  cette  saillie  sa  dimension 
maxima  vers  te  point  qui  correspond  à  l'axe  de  Tessieu  afin 
d'en  faire  une  nervure  de  consolidation.  Quelquefois  ce  sont  les 
guides  eux-mêmes  qui  portent  des  saillies  et  qui  embrassent  ■  la 
botte  à  graisse ,  fig.  13, 13  et  14,  pL  40  ;  d'autres  fois  les  pla- 
ques de  garde,  lorsqu'elles  sont  doubles,  embrassent  la  botte  i 
graisse  et  tiennent  lieu  de  ces  saillies.  Les  guides  des  boites  à 
graisse  de  roues  motrices  doivent  être  en  fer  afin  qu'ils  puissent 
résister  aux  efforts  qu'ils  ont  à  supporter  et  aux  chocs  qui  se 
produisent  dès  qu'il  y  a  un  peu  de  jeu  latéral  ;  cependant  quelques 
constructeurs,  en  leur  donnant  une  épaisseur  suffisante,  ne  craignent 
pas  de  les  foire  en  fonte.  Ceux  des  roues  de  support  sont  toujours 
en  fonte.  Les  guides  des  roues  de  support  des  machines  Cram- 
pton  ffig.  7  et  8,  pi  41)  affectent  la  forme  d'équerres  bouloimées 
sur  la  plaque  de  garde. 

Pour  éviter  le  claquement  des  boites  de  roues  motrices  dans 
leurs  guides,  les  ruptures  qui  en  sont  ordinairement  la  consé- 
quence et  les  réparations  fréquentes  toujours  plus  ou  moiqs  coû- 
teuses, ou  commence  à  faire  usage  de  clefs  de  serrage  ou  coins 
intercalés  entre  Tune  des  faces  de  la  botte  à  graisse  et  le  guide 
oorrespondant  {fig.  3,  4  et  5,  pi.  40)  ;  la  clef  de  serrage  porte  une 
vis  de  rappel  qui  prend  son  point  d'appui  sur  une  pièce  fixée» 
comme  les  guides,  sur  les  plaques  de  garde  ;  deux  écrous,  retenus 
par  deux  petites  lames  de  tôle  qui  embrassent  leur  tête,  servent  à 
régler  le  serrage.  Dans  la  disposition  représentée  par  ksfig.iet  2, 
pi.  41 ,  la  clef  de  serrage  est  soudée  avec  une  tige  carrée  qui  glisse 
dans  une  rainure  tracée  sur  la  surface  du  guide  et  qui  assure  la  soli- 
darité des  deux  pièces  dans  le  sens  latéral  ;  cette  tige  est  filetée  à 
sa  partie  supérieure  et  prend  son  point  d'appui  sur  une  traverse  em- 
brasé e  par  deux  écrous  ;  la  clef  de  serrage  est  en  outre  assujettie 
au  moyen  de  deux  boulons  horizontaux,  qui  passent  à  travers  deux 
rainures  verticales  perx^ées  dans  le  g  aide,  et  qu^  las  maintiennent 


—  »7  — 

contre  celuinsi.  Cette  dentière  disjKisitioQ  paniU  ua  paucooiptiiiiiéi 
et  moins  avanUgeusc  que  la  preaûère,  eUe  n'e^t  pagdn  mte  4'UM 
application  aussi  générale. 

Lorsque  l'essieu  moteur  reçoit  quatre  boites  à  gnôaiA»  qw  aup* 
portent  chacune  une  partie  de  la  charge,  smt  mène  loisquo  \^ 
deux  boite&  intérieures  sont  destinées  seulement  à  servir  de-guMea 
à  r  essieu  moteur,  il  est  nécessaire  de  mettre  deux  cle£»  de  serrage 
à  chacune  des  deux  hottes  intermédiaires,  afin  de  faire  OQîneider 
exactesoent  les  axes  des  quatre  bcates  avec  cekû  de  Tesaieu.  Oa 
n'en  met  qu'une  aux  bottes  à  graisse  extrâmes  pour  que  le  méca«î» 
cien  ne  puisse  jamais  dérégler  aa  machine.  Les  clefs  de  larrag^ 
doivent  être  toujours  disposées  la  tête  en  bas  pour  qu'eHea  ne  viea* 
aent  paa  cal<^  la  roue  dans  le  ca^  oi^  la  vis  d^  rappel  se  desserrerait? 

Le^fig.6yletSfPl.  40  présentent  un  exemple  de  cette  diap<|siiÂoa; 
nous  ferons  remarquer  du  reste  qu'dle  indique  aussi  m^systàm^ 
tout  particulier  de  coussinets  appliqués  aux  boites  à  graissai  inter*^ 
médiaire&de  l'essieu  cwdê  (fig^i^  i^pl^  26);  ainsi  qu'on  peut  la 
vQir,  les  supports  des  olefs  de  serra^gesont  assujettis  sur  le$^gui4â& 
mêmes. 

30  Ressorts.  —  Un  ressort  se  compose  des  bandeii  ou  feuille^ 
d'acier,  de  la  kridfi  qui  embrasse  les  fcuiU^  et  qui  le^  maintient 
réunies,  de  la  tige  qui  lui  sert  de  support  sur  la  boUe  à  grwse,  et 
des  boulons  da  suspemiion. 

La  forme  théorique  du  ressort  est  celle  d'un  solide  d'égale  résis* 
tance  encastré  par  ses  deux  extrémités  ;  c'est  en  eflet  celle  dont  on, 
cherche  à  se  rapprocher  dans  la  pratique,  seulement  on  exagère 
ses  dimensions  aux  extrénutés,  principalement  dans  le  cas  où  lea 
feuilles  sont  traversées  par  les  j^ouians  ds  su^femon  t  pour  lu 
donner  plus  de  solidité  aux  points  oii  s'attachent  les  brides  et  hou^ 
Ions  de  suspension  (/!([.  5,  9^  li  et  13,  pi.  43)^  Les  feuilles  ou 
lames  doivent  être  en  acier  de  cémentation  corroyé,  de  première 
qualité  ;  on  cûpunence  à  employer  l'acier  fondu,  qui  donne  des 
ress^rtamoins  sujets  à  se  rompre.  Le  nombre  de^lameiiest  ordinai- 
rement de  qmttQn^  ou  (yûn^eti  \^W  souveM  Qn  inet  mie  m  deux 
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maltressefl-lâines,  et  toutes  les  autres  feuilles  ont  une  épaisseur  uni- 
forme ;  d'autres  fois  on  fait  décroître  leur  épaisseur  au  flir  et  à 
mesure  qu'elles  se  rapprochent  du  sommet  et  que  leur  longueur 
diminue  ;  l'épaisseur  des  lames  supérieures  ne  doit  pas  en  général 
excéder  0^,042.  La  force  des  ressorts,  ou  la  charge  qu'ils  peuvent 
supporter  pour  arriver  à  une  flexion  donnée,  doit  varier  avec  la 
charge  que  les  essieux  ont  à  supporter.  Leur  élasticité  ou  la  quan- 
tité dont  ils  fléchissent  pour  une  augmentation  déterminée  de 
charge,  ou  par  l'effet  d'un  choc  déterminé,  doit  être  suffisante, 
pour  que  les  inégalités  de  la  voie  ne  manifestent  pas  leur  action 
par  des  chocs  durs,  nuisibles  à  la  conservation  du  mécanisme  et 
des  assemblages  ;  mais  elle  ne  doit  pas  dépasser  une  limite  assez 
restreinte,  car  des  oscillations  d'une  trop  grande  amplitude  pour- 
raient faire  fausser  certaines  pièces,  notamment  les  bielles  mo- 
trices ;  et  les  barres  et  les  colliers  d'excentriques,  qui  dépendent,  par 
une  extrémité,  de  l'essieu  qui  suit  le  profil  des  rails,  et  par  l'autre, 
du  châssis  qui  oscille  sous  l'action  des  ressorts.  Les  ressorts  doivent 
être  combinés,  en  raison  de  la  charge  qu'ils  doivent  porter,  de 
leur  longueur,  de  la  nature  de  l'acier  employé  et  de  l'épaisseur 
adoptée  pour  les  feuilles,  de  telle  sorte  que  Vamplitude  totale  des 
oscillations  des  ressorts  sous  charge  ne  dépasse  pas  habituellement 
6",02  à  0»,03  et  n'atteigne  pas  la  limite  de  0",0S.  Les  éléments 
que  le  constructeur  peut  faire  varier  pour  arriver  à  ce  résultat, 
sont  le  nombre  et  l'épaisseur  des  feuilles,  et  leur  courbure  ou  la 
flèche  de  fabrication.  La  forme  la  plus  convenable  pour  donner  au 
ressort  toute  la  sensibilité  dont  il  est  susceptible,  c'est-à-dire  la 
plus  grande  aptitude  à  entrer  en  jeu  dès  qu'un  choc  est  transmis 
aux  roues,  est  la  forme  horizontale,  car  le  mouvement  relatif  des 
feuilles  est  nul  au  point  de  départ  de  l'oscillation,  et  c'est  le  frotte- 
ment surtout  qui  tend  à  rendre  les  ressorts  insensibles  ;  cette  dis- 
position a  été  adoptée  avec  succès  par  M;  Cave,  dans  ses  dernières 
constructions;  quoique  l'intérêt  de  cette  question  soit  assez  res- 
treint, elle  mérite  d'appeler  l'attention  des  constructeurs. 

Nous  avons  réuni,  dans  un  même  tableau,  les  dimensions  adoptées 
par  divers  constntcteurs  pour  la  construction  de  leqrs  ressorts  : 


wamm  m  ressorts  «e  suspensioii 


EHPLOTÊS  SCR  QUELQUES  MACHINES  LOCOMOTIVES, 


—  230  — 
IHmeBsioBs  de* 


BcMortA  de  snspeafioB  tm 


DËSIGNATIOII 


DBS    MÀCHIIIBS. 


Machiiies  à  voyageurs. 


Machines  à  marchandises.. 


Machines  miites. 


Machines  Cnmpton. 


Machines  à  royageurs. 


Machines  à  marchandises. . 


Machines  à  marchandises.. 


Machines  mixtes. 


Machines  mixtet. 


INDICATIOlf 
da 

CHEMIll. 


Nord. 


Idem. 


NOM 
da 

COnSTECCTEn. 


INDICATION 

d« 

L*BSSIED. 


l  Avant . . 

]>erosneetGail|  Miliea.. 

'  Arriére. 


!  Avant... 
Milieu.. 
Arrière. 


lAam        I  Ateliersdela  , 

"*" (  Compagnie   <  Milieu. 


Idem. 


Lyon. 


Idem. 


Orléans.... 


Ouest 


r  Avant.. 
Derosae  etCail  |  Milieii. . 

\  Arriére. 


/Avant.. 

W*» I  Milieu.. 

V  Arriére. 


Î  Avant . . 
Milieu.. 
Arriére. 


Avant 


Arriére. 


Idem. 


ï 


Machines  k  voyageurs 


(Lyon 

(Strasbourg . 


J 


Avant 

Milieu 

C.  Poloneeau.^  Transversal. 

Arriére 

Traction.... 

I  Avant 
«m«i 
Arriére 

/Avant 

»•<*<«« I  Milieu 

(  Arriére 


DerosneetCail 
Idem 


Traction.... 
Traction.... 


CHARGE 

sarl« 
RBSSORT. 


k. 
9,968 

3,305 
3sOI5 

3,190 
8,856 
3,530 

3,465 
3,745 
1,506 

4,676 
1,773 
H^ 

3,780 
3,070 

a,«o 

3,190 
3,045 
8^000 

3,858 
3/)00 
1,800 
3,100 

> 

9,838 

3^ 

3,447 

3,838 
3,944 


UKIIQ. 


0^ 

0,9» 

0^ 
0^ 
0^ 

0^ 
0^ 
0^ 

0^ 
0^ 
0,9» 

0,950 

0^6 
0^ 

O.860 

0,950 
0^ 
0,550 
0^ 
0^ 

MIO 

0,950 
0,950 
0,960 

1,710 

i,eoo 


Bssai 
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ployét  kur  «|«eHilcè  intelilileB  loeomottrefl. 


uiyoi 


QyOgO 


0^100 


0400 
(MM 


0^090 
0,090 
0^ 


0^ 
0,015 
0,090 


Q/»90 
0,090 

0/no 

0,000 
0^ 
0,090 


liRin. 


m. 

0^174 

0,fW 
0,140 
0,188 

0,174 
0,188 

04« 

0,119 
0,180 

0,179 
0,179 
0,170 

0,1» 
0,190 
0,110 

0,144 
0,108 

0,190 
0,080 

(M80 

0,190 
0,190 

0,174 
0,188 
6^40 

0,119 

0,185 


FLÈCHE 


de 

fabiica- 

tioii. 


m. 
0,190 

0,190 
0,190 

049e 
0,190 
0,190 

0,190 
0,190 
0,190 

O46O 
0,160 
0,160 

0,190 
0,190 
0,190 

OiWO 

e^ 

0,080 

0,098 
0,198 

0,198 
0,090 

0400 

0,100 
0,100 

0,190 
0,C90 
0,1» 

0(390 

0^ 


fOOf 

ebarfe. 


m. 
0,089 

0,089 
(M»1 

0,074 

o/ne 

0,080 

0,083 
0,084 
0,080 

0^ 
0,118 
0/)79 

0,070 
0,070 
0^070 

OjOIS 
QfiiR 
Ofi4S 

0,076 

0,0898 

0^8 


0,098 

0,083 
0/»4 
0,080 

t 


NOMBRE 

toUl 

4« 

feidttM* 


17 

19 
91 

19 
17 
19 

91 
19 
il 

18 
14 

18 


10 
10 

10 

19 
9 
6 

10 
8 

18 

19 
19 

91 

19 
17 


19 


NOMBRE   DE   FEtlLLES 
ATiMT  POUR  ftPÀlSSBUR  SU  HlLtlM, 


19 


1 

10 

10 
10 

19 
9 


10 


11 


10 


a 

3 
9 
3 

3 
3 

9 

9 
9 

9 

9 
9 
1 


8 

18 

19 
19 

3 
3 

9 

9 
9 


9 


6 

6 
6 


6 
8 
6 

6 
8 
ï 


« 
5 


8 


11 

13 
18 

16 
18 
16 

18 
16 
18 

6 
8 
6 

7 
7 
7 


18 
16 
15 

1 

6 


4 
9 
4 

7 
7 
7 


7 

e 


6 


NATURE 

do 
L*ACIBR. 


Ordinaire 
cémenté. 

Id. 

Id. 

Id. 
Id. 
Id. 

Id. 
Id. 
Id. 

Id. 

Id. 
Id. 

Id. 
Id. 
Id. 

Fondn. 
Id. 
Id. 

Id. 
Id. 
Id. 

Id. 

Id. 

\  Ordinaire 
I  oémenté. 

Id. 

Id. 

Id. 
Id. 
Id. 

Id. 

Id. 
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La  bride  du  ressort,  ou  la  chape,  est  un  cadre  en  fer  foi^  de 
0»,010  à  0»,015  d'épaisseur  sur  0°,07  à  O»,!»  de  largeur,  qui 
saisit  le  ressort  à  son  milieu,  et  maintient  l'assemblage  des  feuilles 
d'acier,  indépendamment  du  boulon  qui  les  traverse  ;  elle  est  posée 
à  chaud.  Le  ressort  se  place  quelquefois  au-dessous  de  la  boite  à 
graisse,  à  laqueQe  il  s'attache  au  moyen  d'un  boulon  ;  sa  bride 
porte  alors  un  ou  deux  appendices  percés  d'un  trou  en  forme  d'an- 
neau, pour  recevoir  ce  boulon  (fig.  11  et  12,  pL  4â).  Le  plus  sou- 
vent le  ressort  est  au-dessus  de  la  boite  à  graisse,  et  au-dessus  du 
châssis  ;  lorsque  le  châssis  est  extérieur  formé  d'un  longeron  en 
bois  garni  de  deux  feuilles  de  tôle,  la  bride  du  ressort  repose  sur 
une  tige  cylindrique  indépendante,  qui  traverse  le  longeron  et  va 
s'appuyer  sur  la  boite  à  graisse  {fig.  9,  pL  42);  la  tige  se  réduit  à 
un  simple  téton,  très-peu  saillant,  lorsque  le  ressort  est  intercalé 
entre  le  longeron  et  la  botte  à  graisse.  Lorsque  le  châssis  est  inté- 
rieur et  que  le  longeron  ne  présente  qu'nne  seule  épaisseur  de  fer, 
la  tige  est  formée  de  deux  barres  de  fer  parallèles  qui  embrassent 
le  longeron  et  qui  viennent  s'appuyer  par  lenr  extrémité  supérieure 
sur  la  bride  du  ressort  (fig.  6,  pL  42);  ces  deux  tiges,  maintenues 
sur  les  faces  latérales  du  longeron  par  des  guides  en  fer,  se  termi- 
nent par  un  talon  commun  qui  repose  dans  une  cavité  ménagée  à 
cet  effet  sur  la  boite  à  graisse  (fig.  1,  2  et  3,  pi.  42).  Lorsque  le 
châssis  e  t  intérieur,  on  ne  peut  ménager  â  la  fusée  et  au  coussinet 
une  longueur  convenable  qu'en  leur  donnant  plus  de  saillie  à  l'inté- 
rieur qu'à  l'extérieur  du  longeron;  la  tige  du  ressort  s'appuie  donc 
dans  ce  cas  sur  l'une  des  moitiés  delà  botte  à  graisse  plus  que  sur 
l'autre;  c'est  pour  remédier  à  cet  inconvénient  que  certains  construc- 
teurs ont  donné  au  talon  de  la  tige  une  saillie  sur  l'un  de  ses  côtés, 
du  côté  intérieur,  comme  rindique  la  fig.  6,  jpl.  42  ;  mais  cette  addi- 
tion n'a  aucune  utilité,  car  elle  ne  peut  pas  faire  que  la  pression  de 
la  tige  s'applique  ailleurs  qu'aux  points  sur  lesquels  les  deux  bran- 
ches s'appuient  ;  il  faudrait  dévier  l'extrémité  de  la  tige  et  emprun- 
ter aux  guides  fixés  sur  le  longeron  une  grande  résistance  latérale 
pour  reporter  la  charge  sur  le  milieu  de  la  boîte  à  graisse. 

Les  fig.  13  et  14,  pi.  42»  représentent  une  disposition  qui 
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pourra,  dans  beaucoup  de  cas,  être  appliquée  avantagettsement  : 
les  deux  roues  d'arrière  ont  un  ressort  commun  qui  appuie  ses 
deux  extrémités  sur  les  bottes  à  graisse  par  Tintermédiaire  d'une 
barre  en  fer  qui  relie  les  deux  boites,  et  dont  la  bride  reçoit  le 
poids  du  châssis  aji  moyen  d'un  boulon  fixé  sur  deux  flasques  en 
tôles  rivées  sur  les  longerons,  et  d'un  étrier  qui  embrasse  le  res- 
sort pour  lui  donner  un  point  fixe  d'oscillation  à  l'endroit  où  il 
s'assemble  avec  la  bride  ;  de  telle  sorte  que  la  machine  peut  éprou- 
ver des  oscillations  latérales,  ou  l'essieu  s'incliner  tantôt  dans  un 
sens,  tantôt  dans  l'autre,  sans  que  le  ressort  cesse  de  supporter 
toute  la  portion  de  la  charge  qui  lui  est  afférente.  Cette  disposition 
a  seulement  pour  inconvénient  de  diminuer  la  capacité  du  réservoir 
à  huile  et  de  le  rendre  moins  facilement  accessible. 

La  forme  la  plus  simple  des  boulons  de  suspension  est  celle  que 
représente  la  fig.  8,  pi.  42.  Les  extrémités  du  ressort  sont  percées 
de  trous  dans  lesquels  passent  librement  les  extrémités  filetées  des 
boulons,  qui  reçoivent  un  double  écrou,  au  moyen  duquel  on  peut 
régler  la  charge  ;  l'extrémité  inférieure  des  boulons  porte  un  étrier 
qui  embrasse  le  châssis  et  qui  est  réuni  avec  lui  par  un  boulon  trans- 
versal. Cette  disposition  a  l'inconvénient  d'affaiblir  les  lames  supé- 
rieures du  ress(Nrt,  de  nécessiter  par  suite  l'emploi  de  plusieurs 
mattresses'feuillesy  et  de  faire  modifier  la  forme  rationnelle  du  res- 
sort; cet  inconvénient  est  du  reste  assez  faible  et  est  la  consé- 
quence de  la  disposition  même  du  châssis,  qui  est  telle,  que  le  res- 
sort trouve  à  peine  sa  place  contre  les  flancs  de  la  boite  à  feu  et  de 
la  partie  cylindrique,  ce  qui  ne  permet  pas  l'emploi  de  pièces  for- 
mant saillie  sur  sa  propre  largeur.  Il  faut  qu'il  y  ait  beaucoup  de 
dégagement  dans  le  trou  du  boulon  pour  que  les  feuilles  ne  vien- 
nent pas  butter  et  se  briser  contre  lui  ;  il  faut  en  outre  que  l'écrou 
qui  rqK)se  sur  les  feuilles  ait  une  forme  arrondie  au  contact,  pour 
faciliter  tous  les  mouvements  de  l'assemblage. 

La  forme  d'attaches  figurée  (pi.  42,  fig.  9  et  10)  est  préférable, 
mais  elle  ne  peut  être  appliquée  que  sur  les  châssis  extérieurs.  Une 
ou  deux  des  feuilles  supérieures  sont  enroulées  à  leurs  extrémités  et 
recoiveiit  un  boulon  qui  passe  dans  les  deux  branches  d'un  étriar; 
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celle  fikeè  esl  reliée  par  un  benion  à  deilx  Iteli  taiTferses,  avee  «b 
étrier  semblable,  fixé  au  longeron  du  châssis  parun  deuxième  boulon. 
Ce  boulcm  à  double  filet  permet  de  régler  à  volonté  la  charge  du  res- 
sort. Les  fig.  11  et  42,  pi.  42^  indiquent  la  disposition  qui  a  été 
adoptée  pour  fixer  les  ressorts  d'avant  des  machines  Crampton  ; 
deux  forts  boulons  passés  dans  deux  manchcms,  venus  de  fonte  sur 
la  boite  à  graisse  {(ig.  6,  pi.  41),  supportent  une  traverse  à  laquelle 
est  attachée  la  bride  du  ressort  ;  celui-ci  reçoit  la  charge  du  châs- 
sis» au  moyen  de  deux  boulons  à  étriers,  fixés  sur  un  support  atta- 
dié  aux  plaques  de  garde,  comme  le  représente  la  fig,  3,  pi.  37;  la 
feuille  supérieure  du  ressort  est  remplacée  par  une  mattresse-lame 
en  fer  forgé,  assez  épaisse  k  ses  extrémités  pour  que  la  poussée  des 
boulons  d'attache  ne  puisse  pas  la  refouler  sur  elle-même  et  la  faire 
casser.  Ces  dispositions  varient  du  reste  avec  les  exigences  de  dïa- 
que  mode  de  construclion  et  le  groupement  des  pièces. 


Nous  avons  examiné  les  roues  motrices  comme  orgaikes  de  la 
transmission  de  mouvement;  il  nous  reste  à  décrire  les  roues  et 
les  esHeux  en  général,  considérés  comme  supports  et  comme  or- 
ganes du  véhicule. 

l*"  EssiBux.  —  On  distingue  dans  un  essieu  trois  parties  prind- 
pales  :  le  corps  de  l'essieu,  les  portées  de  calage  et  les  fusées  ou 
tourillons  qui  reçoivent,  par  rintermédiaire  des  bottes  à  grausse  et 
des  ressorts,  la  charge  de  la  machine. 

La  fabrication  des  essieux  exige  le  phs  grand  soin  ;  ils  dc^voit 
être  en  fer  de  première  qualité,  parfaitement  soudé  et  corroyé, 
exempi  dé  pailles,  criques  ou  autres  débuts^  surtout  dans  les  par- 
ties frottantes.  On  doit  s'appliquer  à  donner  aux  essieux,  à  la  torge 
et  sous  Faction  du  marteau,  une  forme  qui  se  rapproche  aussi 
exactement  que  possible  de  la  forme  définitive,  pour  ne  pas  ^lev^ 
au  tour  Vécorce,  qui  donne  les  meilleures  surfaces  de  frottement. 
Les  perfëotionnemeûts^et  surtout  les  s^%  apportés  à  la  fthricatiou 


des  eflaiem  et  âu  ^bgiii  dn  ii)alièi^s  premièrai^  ont  ecmceiffu,  âtee 
racetdisBeiDeQt  de  leur  diàinètre,  à  augmenta  dans  une  très-laife 
proportion  la  sécuriié  de  la  ciroulalion  stir  les  chemins  de  fer  ;  les 
accidents  occasionnés  par  des  ruptures  d'essieux  sont  deyenus  ex- 
trênoement  rares  et  lie  peuvent  plus  être  cités  que  par  exception. 
Les  essieux  coudés^  en  particulier,  doivent  avoir  de  trè&4brtes  di- 
mensions, c&r  Us  sont  plus  que  d'autres,  à  raison,  même  de  la 
btigue  qu'ils  éprouvent,  exposés  à  se  briser;  on  atténue  ûngulière^ 
ment  les  chances  de  rupture  et  surtout  celles  d'accidents,  en  répar* 
tissant  sur  quatre  ressorts^  ou  plus  exactement  sur  quatre  bottes  à 
graisse ,  car  les  deux  boites  intérieures  peuvent  être  chargées  par 
an  ressort  unique  placé  en  travers,  le  poids  que  l'essieu  doit  sup- 
porter ;  l'essieu  fatipe  beaucoup  moins,  et  en  cas  de  rupture  cha- 
que roue  peut  rester  en  place,  comme  une  roue  de  brouette,  si  les 
deux  ressorts  qui  la  commandent  se  partagent  convenablement  la 
chtfge.  Une  dispasltion  analogue  pourrait  être  essajésavec  succès 
pour  les  roues  d'avant  des  ma(;hines  à  quatre  roues,  ou  des  ma- 
éhines  k  six  roues  qui  ont  l'avant  trte-chargé,  surtout  si  ces  nuH- 
éhioes  sont  destinées  à  marcher  k  de  très-grandes  vitesses.  Nous 
faidîqueroos,  au  Uvre  lY,  les  dimensions  adoptées  le  plus  générale^ 
ment  pour  le  diamèti^  des  essieux; 

La  portée  de  tala^e  est  la  partie  de  l'es^u  qui  s'engage  dans  le 
moyeu  de  la  roué  ;  aie  est  exactement  tournée  oonaime  le  treiu  qui 
doit  la  reeovoir,  et  dans  lequel  elle  entre  à  frettemeat  dur.  Le  plus 
souvent  on  emmanche  les  roues  de  machines  sur  leurs  essieux,  au 
moyen  de  la  presse  hydraulique  ;  on  consolide  l'assemblage  par  une 
m  plf»îeurs  clavettes  en  acier  ou  eu  fer  trempé,  légèrement  coni- 
ques, qui  soÈt  chassées  de  force  dans  une  rainure  tracée  sur  la 
partie  de  ressieu,  et  dans  une  autre  rainure  tracée  en  regard  sur  le 
moyeu.  L'essfeu  porte,  au  point  de  raccordement  de  la  portée  de 
calage,  un  ^uiement  destiné  k  empêcher  la  roue  de  se  déplader 
vers  rintérieur  do  la  voie,  si  elle  venait  à  se  décaler;  cet  épaule- 
Daent,  s'il  n'a  pas  plus  de  On,()Oi  de  saillie,  n'a  pas  d'ineonvéni^t; 
s'il  est  plus  haut,  il  doit  être  raéeordé  avec  la  portée  par  un  congé 
aussi  prononcé  que  possible,  ou  remplacé  par  un  tronc  de  eêne  d'une 


ineHnaison  pai  prononcée,  ear  dans  beancoiip  de  cas  cet  épaule- 
ment  peut  devenir  une  cause  de  rupture  de  Tessieu  ;  quelquefois  on 
supprime  l'épaulement  et  Ton  compte  uniquement  sur  la  perfection 
du  calage. 

Les  fusées  sont  intérieures  lorsque  les  longerons  sont  eux- 
mêmes  intérieurs  ;  leur  diamètre  ne  diffère  pas  sensiblement  de 
celui  de  la  portée  et  du  corps  de  l'essieu  ;  elles  portât  deux  épau- 
lements,  dont  Tun  est  commun  avec  celui  de  la  portée  de  calage,  et 
qui  servent  à  maintenir  en  place  le  coussinet  et  sa  botte  à  graisse, 
(/Sjf.  3,  S  et  7,  pi.  25).  Les  fusées  sont  extérieures  lorsque  le  châssis 
est  extérieur  ;  elles  ont  alors  un  diamètre  plus  petit  que  la  portée  de 
calage  et  que  le  corps  de  Tessieu;  elles  se  terminent  par  un  collet 
qui  maintient  le  coussinet  et  la  botte  à  graisse  {fig.  i  etiypl.  43). 
Le  diamètre  et  la  longueur  des  fusées  doivent  être  proportionnés  à 
la  charge  que  supporte  la  roue;  au  delà  d'une  certaine  limite  de 
charge,  les  surfaces  s'échauffent  et  grippent;  on  peut  attribuer  cette 
circonstance  h  ce  fait,  qu'au  delà  d'une  certaine  presûon  les  ma- 
tières lubréflantes  ne  peuvent  plus  pénétrer  ou  rester  entre  les 
deux  surfaces.  La  charge  des  fusées  par  centimètre  carré  doit  être 
plus  faible  pour  les  machines  à  grande  vitesse  que  pour  les  ma- 
chines à  petite  vitesse,  car,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  les  fu- 
sées et  les  coussinets  sont  plus  disposés  à  s'échauffer;  cette  charge 
élémentaire  varie  pour  les  premières  de  17  à  90  ^,  et  pour  les  der- 
nières de  19  à  28  \  en  ne  cmnptant  comme  contact  que  le  tiers 
de  la  surface  du  coussinet. 

2*  Roues.  —  Nous  avons  examiné  les  roues  motrices,  pour  ce 
qui  concerne  la  transmission  de  la  puissance  motrice  ;  au  point  de 
vue  du  mode  de  construction,  nous  n'avons  pas  de  distinction  à 
établir  entre  les  roues  motrices  et  les  roues  de  support. 

Une  roue  se  compose  essentiellement  d'un  mayeUf  de  rais  ou 
rayons,  d'un  bandage  et  quelquefois  d'un  faux  cercle.  Le  moyen 
forme  la  partie  centrale  dans  laquelle  l'essi^  est  enunanché,  il  est 
généralement  en  fonte,  quelquefois  en  fer  forgé  ;  les  rais  vont  du 
moyeu  à  la  jante  de  la  roue,  as  sont  en  fer  laminé  ou  en  fer  ftigé, 
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mais  très^arement  en  fonte.  La  janle  de  la  roue  est  formée  d'autant 
d'élémaits  qu'il  y  a  de  rais;  ces  éléments  sont  discontinus  et  dépen- 
dent des  rais  lorsque  ceux-ci  sont  en  fer  laminé,  ou  continus  et 
soudés  entre  eux  et  avec  les  rais  lorsque  ceux-ci  sont  en  fer  forgé; 
dans  le  premier  cas,  on  complète  quelquefois  la  jante  en  renveiop- 
pant  d'un  faux  cercle  en  fer,  sur  lequel  s'applique  le  bandage;  le 
second  mode  de  construction  est  maintenant  préféré.  Le  bandage 
s'applique  à  chaud  sur  la  jante,  et  est  en  outre  assujetti  par  des  ri- 
vets ;  il  porte  un  bourrelet  ou  boudin  saillant  qui  sert  de  guide  à  la 
roue  et  l'empécbe  de  sortir  de  la  voie.  (Voir  fig.  3  ^14,  5  et  6,  7 
et  8,  pi  35;  fig.  leti,6  et  6,  7  et  8,  pi.  27;  fig.  1  et  %  pi.  43.) 

Les  roues  avec  rais  en  fonte  sont  peu  employées  ;  elles  sont  com- 
plètement en  fonte  y  compris  le  bandage,  le  tout  fondu  d'une  seule 
pièce,  ou  bien  elles  portent  un  bandage  en  fer,  le  reste  en  fonte 
d'une  seule  pièce.  Les  premières  étaient,  il  y  a  quelques  années 
encore,  ^nployées  couramment  par  les  constructeurs  américains; 
les  autres  sont  employées  sur  quelques  chemins  à  houille  et  notam- 
ment sur  le  diemin  de  fer  de  Saint-Étienne  à  Lyon,  pour  les  trans* 
ports  à  petite  vitesse. 

Les  roues  en  fer  laminé  ont  toujours  leur  moyeu  en  fonte; 
chaque  rais  se  compose  de  deux  barres  de  fer,  ayant  une  section  en 
forme  de  T  à  tige  très-courte  {fi/g.  3  et  4,  pi.  25),  accolées  dos  à 
dos  et  réunies  entre  elles  par  des  rivets;  chaque  barre  s'infléchit  en 
forme  de  secteur  et  forme  la  moitié  des  deux  rais  consécutifs,  et  la 
partie  intermédiaire  de  la  jante.  Pour  construire  la  roue,  on  plie 
sur  un  mandrin  les  fers  à  T  coupés  de  longueur,  et  ou  les  assemble 
dans  une  cuve  en  fonte  dont  le  bord  est  cylindrique  et  d'un  dia- 
mètre égal  à  celui  de  la  roue  ;  on  les  ajuste  de  manière  à  ce  qu'ils 
soient  bien  jointifs,  et  on  les  porte  ensuite  à  la  fonderie  où  on  les 
assemble  de  nouveau  dans  le  moule;  la  fonte  enveloppe,  sur  0»,  10 
i  0",15  de  longueur,  les  extrémités  des  rais,  que  l'on  a  eu  soin  de 
décaper  avec  soin,  et  le  corps  de  la  roue  se  trouve  ainsi  formé;  on 
fixe  ensuite,  au  moyen  d'un  rivet,  les  deux  éléments  de  chaque  rais» 
et  on  donne  une  passe  au  tour  pour  rectifier  la  jante;  on  jquste  le 
bandage  à  diaud  et  on  achève  de  le  fixer  au  moyen  de  quelques 


tivets  à  tête  noyée  4a«s  ie  ba&dag^,  disposée  de  plaoe  eq  pVlw; 
«pifi  on  achève  de  consolider  le  tout  au  moyen  de  GoiB3  en  b^is  et 
«1  fer»  chassés  dans  les  angles  compris  entre  les  éléipents  de  la 
jante  et  le  bandage. 

Les  roues  ainsi  construites  sont  simples  et  économiques  de 
iabrieation,  mais  elles  présen^nt  peu  de  solidité;  les  rais  se  feih 
dent  dans  les  angles,  le  serruge  du  bandage  se  relàcbe,  et  il  devient 
nécessaire  de  te  délacer  ponr  le  caler  au  moyen  d'une  fourrure 
en  tôle  mince  appliquée  sur  la  jante  ;  elles  se  conservent  raremient 
rondes  après  plusieurs  cerclages ,  et  ne  permettent  pas  d'user  les 
bandages  à  une  faible  épaisseur.  On  repiédie  en  grande  partie  à  ce$ 
inconvénients  en  appliquant  un  faui^  cercle  sur  la  jante,  en  le  tour- 
nant à  Textérieur  et  y  sûustfipi  le  bandage.  Cependant ,  on  préfère 
naintepant  les  roues  à  raU  m  fer  forgé.  Ces  roues  {fig^  9  ^t  6 , 
pl9S;fig.  1  eti,letS,pl.  26;  fig.iiet  li,pl42;  fig.i^i, 
pi.  43)  ont,  conune  les  précédentes,  leurs  moyeux  en  fonte  ;  chaque 
nais  est  amené  k  présenter  la  forme  d*un  T ,  dont  la  tige  forme  le 
nais  et  les  bras  forment  les  éléments  da  la  jante  ;  ces  bras  sont 
coupés  en  biseau ,  à  chaque  extrémité ,  par  des  plaps  parallèles  à 
Taxe  du  rais,  et  lorsque  tous  les  rais  sept  piontés  etasseo4)lés  par 
le  moyeu  en  fonte ,  coulé  sur  leurs  extrémités,  on  réunit  les  divers 
éléments  de  la  jante ,  en  les  soudant  entre  eux  au  moiyen  de  coins 
en  far  rapportés  dans  les  vides  formés  pfir  la  taille  en  biseaH«  Là 
roue ,  airivée  k  cet  état,  est  mise  sur  le  touif  et  reçoit  ensuite  1§ 
bandage  placé  k  chaud  et  assujetti  par  des  rivets  sur  la  jante.  Ces 
foues ,  quoique  plus  coûteuses  que  les  roues  à  rais  en  fer  laminé ,( 
sont  préférées,  k  cause  dn  leur  solidité  et  de  leur  grande  durée. 

Op  fait ,  d^iiiiis  quelque  temps ,  des  noues  ayani  le  moyw  e^ 
/^  f^¥  {P»'f  etS,pl.iS;fig.^rtS^,pl.  |6).  Après  m» 
Ihçonné  les  rais  à  T ,  comme  k  Tordinaice  »  ou  soude^  à  leur  extrér. 
mité  ua  coin  ea  f»r  forgé,  qui  représente  la  partie  correspondaiit^ 
4a  moyeu  ;  on  ajuste  parfsutemmit  ces  coins  l'un  contre  TautrOi  de 
mamèFe  à  former,  par  leur  réunion,  ui  moiyeu  plein;  o&  serre  le$. 
éléments  de  la  jante  au  moyen  d'un  oerde  RapfK)rté  et  de  vis  d#, 
fmàn ,  et  l'on  place  le  moyen  sur  w  fm  ^  for«t  cirqqJlaMi^ , 
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apràs  avoir  aiipli^ué  das  plateaux  sur  les  deux  faees  ;  on  porte  cette 
masse  au  blanc  soudaqt  et  ou  la  soude  au  marteau  sur  reoclumel; 
ou  seude  ensuit^  entre  eux  les  bras  des  T ,  pour  former  la  jante. 
On  obtient  ainsi  un  mojeu  parfaitement  soudé  ^  qui  présente  un 
vide  correspondant  au  trou  destiné  à  recevoir  l'essieu  ;  on  ajuste 
ee  trou  et  Ton  perce,  s'il  y  a  lieu,  celui  qui  doit  recevoir  le  bouton 
de  la  manivelle.  Ces  roues  doivent  être  préférées  aux  roues  à 
moyeux  en  fonte  et  à  rais  en  fer  forgé  pour  les  nutchines  à  très- 
grande  vitesse  ,  dans  lesquelles  certaines  garanties  dans  la  con- 
struction sont  utiles,  tandis  qu'elles  sont  tout  à  fait  superflues  dans 
d'autres  machines  ;  elles  joueront  un  rôle  importait  lorsque  la 
réaction ,  qui  se  manifeste  dès  k  présent  contre  les  lourdes  ma- 
chines, conduira  les  constructeurs  à  s'ingénier  par  tous  les  moyens 
possibles ,  pour  réduire  le  poids  des  pièces  ;  niais  rien  ne  motive 
l'application  qu'on  en  a  fait  dans  quelques  cas ,  par  exemple,  à  des 
macbines  à  petite  vitesse  destinées  au  transport  des  aiarchandises, 
où  le  poids  surabondant  des  roues  n'est  pas  perdu  pour  la  puissance 
de  la  machine,  dont  il  augmente  l'adhérence.  Dans  la  plupart  des 
machines  actuellement  employées ,  les  roues  à  moyeux  en  foute 
satisfont  à  tous  les  besoins.  Ces  moyeux  durent  indéfiniment,  et  il 
est  fiicile  d'en  réduire  le  poids  dans  une  très*forte  proportion ,  en 
les  garnissant  de  frette$  en  fer ,  placées  à  chaud  {fig.  1  at  3 , 
fl.i&ifig.i  eti.pl.tâ). 

'6^  Bandages.  —  Le  bandage  est  la  partie  de  la  roue  qui  frotte 
sur  le  rail  et  qui  sert,  au  moyen  du  Tnenionnei  ou  boudm  ssillant 
iqskt  elle  est  armée,  à  empêcher  la  machine  de  dérailler,  lorsqu'elle 
se  déplace  accidef^tellement  sur  la  voie ,  ou  lorsqu'elle  franchit 
des  caurbes  de  petit  rayon.  M  bandage  doit  être  parfaitement 
ajusté  sur  la  jante  de  la  roue  ;  celle-ci  est  tournée ,  et  le  bandage 
est  généralement  alésé  à  l'intârieur;  la  pose  du  bandage  se  fait  à 
chaud ,  w  donnant  0°"  002  à  0°^  003  de  serrage.  Le  serrage  varie 
avec  le  diamètre  de  la  roue;  avec  son  mode  de  construction  et  avec 
la  qualité  du  fer  employé  ;  lorsque  les  rais  sont  en  fer  forgé  ou 
lorsque  les  r^is  sont  en  %  lawiiié,  «t  que  la  jante  ^  temée  par 
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ua  faux  cercle  qui  a  déjà  été  placé  à  cbaud,  il  faut  moins  de  se^ 
rage  que  lorsque  le  bandage  repose  directement  sur  des  rais  en  fer 
laminé ,  qui ,  par  leur  forme  même ,  ont  toujours  une  certaine  élas- 
ticité ;  il  faut  paiement  donner  un  peu  plus  de  serrage  lorsque  le 
bandage  n'a  pas  été  préalablement  alésé.  Lorsque  ces  deux  cir- 
constances se  sont  trouvées  combinées ,  on  a  donné  quelquefois 
jusqu'à  0»  'bOS  à  0"  008  de  serrage ,  tandis  que ,  pour  des  roues 
de  support  d'un  mètre  de  diamètre ,  on  s'est  contenté  de  0»  001 
sur  des  rais  en  fer  forgé.  Des  bandages  trop  serrés  cassent  en  ser- 
vice ,  et  quelquefois ,  au  lieu  de  se  fendre  simplement ,  ils  arra- 
chent les  rivets  el  se  détachent  en  se  développant  entièrement,  ou 
même  se  brisent  en  plusieurs  fragments,  qui  se  dispersent  de  côté 
et  d'autre. 

Le  profil  du  bandage  présente ,  comme  celui  du  rail ,  une  incli- 
naison de  i/iO^.  Son  boudin ,  raccordé  avec  la  surface  de  roule- 
ment par  un  congé  qui  correspond  à  celui  du  rail,  ou  qui  est  un  peu 
plus  ouvert  pour  éviter  les  frottements ,  a  une  saillie  qui  varie  de 
0»  030  à  0»  040  (fig.  4, 5, 6, 7,  8,  9  ^MO ,  pi.  43).  L'épaisseur  au 
milieu  varie  de  0°^  040  à  0»  060  ;  une  forte  épaisseur  rend  la  fabri- 
cation et  la  pose  plus  difficiles ,  mais  le  bandage  peut  être  mis 
un  plus  grand  nombre  de  fois  sur  le  tour  avant  d'être  mis  au 
rebut,  et  il  en  résulte  une  grande  économie  pour  l'entretien.  On  a 
remarqué  que  l'usure  du  bandage  avait  lieu  principalement  au 
milieu  de  sa  largeur,  et  qu'il  restait  sur  le  bord  extérieur,  au  fur  et 
à  mesure  de  l'usure ,  un  bourrelet,  qu'il  fallait  enlever  chaque  fois 
que  la  roue  était  mise  sur  le  tour;  c'est  un  surcroit  de  travail  et 
une  perte  notable  de  matière.  On  a  été  conduit,  par  suite,  à  fabri- 
quer le  bandage  avec  un  chanfrein ,  comme  l'indiquent  les  fig.  8 , 
9  ^HO ,  pi.  43).  On  a  cherché,  en  outre,  à  diminuer  la  quantité  de 
matière  inutile,  en  évidant  l'angle  intérieur  de  toute  la  quantité  qui 
forme  saillie  sur  la  jante  (fig.  9  et  10,  pi.  43).  Enfin ,  on  a  souvent 
ménagé  un  petit  bourrelet  intérieur  {fig.  8),  qui  empêche  le  bandage 
de  se  décaler ,  et  qui  conserve  les  rivets  ou  les  boulons  d'attache 
lorsque  le  serrage  disparait  par  le  laminage  du  métal. 

Les  bandages  sont  fixés  sur  la  jante  par  l'intermédiaire  de  rivets 
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(fig.  6  et  7)  ou  de  boulons  {fig.  4  et  8),  dont  la  tête  est  noyée  dans 
l'épaisseur  du  bandage ,  et  assez  longue  pour  que  la  roue  puisse 
passer  plusieurs  fois  sur  le  tour  sans  qu'il  devienne  nécessaire  de 
les  changer.  Le  fer  des  rivets  ou  des  boulons  ne  doit  pas  surpasser 
en  dureté  celui  du  bandage,  car  il  en  résulterait  une  usure  inégale. 
Quelquefois  on  a  fait  usage  de  vis  noyées  dans  l'épaisseur  du  ban- 
dage {fig.  S,  pi.  43),  mais  cet  assemblage  est  insuffisant  et  manque 
de  solidité.  Les  boulons  doivent  être  tournés  avec  soin,  à  la  demande 
du  trou  qu'ils  doivent  remplir,  afin  qu'il  ne  reste  aucun  vide; 
l'extrémité  doit  être  matée  sur  l'écrou  ;  la  pose  doit  en  être  faite , 
comme  pour  les  rivets ,  avec  tout  le  soin  possible ,  car  le  moindre 
jeu  occasionne  leur  prompte  destruction  ;  il  y  aurait  sans  doute  un 
avantage  marqué  à  les  poser  à  chaud. 

Les  bandages ,  et  plus  spécialement  ceux  des  roues  motrices , 
doivent  être  fabriqués  en  fer  dur  et  aciéreux ,  en  fer  au  bois  de  pre- 
mière qualité ,  travaillé ,  soudé  et  étiré  au  marteau  ;  ils  doivent 
recevoir  entièrement ,  ou  à  très-peu  près ,  leur  forme  définitive 
sous  l'action  du  marteau  dans  des  étampes  ;  ils  ne  doivent ,  tout 
au  plus ,  passer  au  laminoir  que  pour  être  parés  et  dressés.  Il 
convient,  en  outre,  de  disposer  les  mises  perpendiculairement  à  la 
surface  de  roulement.  On  s*est  toujours  beaucoup  préoccupé  de  la 
fabrication  des  bandages,  et  elle  a  fait  de  grands  progrès  en  France 
dans  ces  dernières  années.  En  appliquant  des  moyens  de  fabrica- 
tion d'une  puissance  suffisante  aux  fers  aux  bois  de  premièi;e  qua- 
lité et  de  nature  aciéreuse  que  fournissent  plusieurs  de  nos  régions 
métallurgiques ,  on  est  arrivé  à  obtenir  des  bandages  qui  ne  le 
cèdent  en  rien  aux  meilleurs  produits  anglais.  On  a  cherché  sou- 
vent à  augmenter  la  durée  des  bandages ,  en  y  soudant  une  mise 
d'acier,  en  les  trempant  en  paquet ,  etc. ,  mais  ces  essais  n'ont 
jamais  eu  qu'un  succès  problématique;  la  solution  doit  être 
cherchée  dans  l'emploi  des  bandages  en  acier  fondu  fabriqués  sans 
soudure. 

Les  bandages  sont  livrés  aux  ateliers  de  construction  ou  de  répa- 
rations en  bandes  coupées  de  longueur  ;  on  les  cintre  à  chaud  et 
on  les  soude  avec  des  coins  rapportés  dans  le  joint  formé  par  le 
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rapprochement  des  deux  extrémités  que  i'ôn  a  préâbblement  re- 
foulées en  forme  de  biseau  ;  la  soudure  doit  être  faite  avec  le  plus 
grand  soin ,  car  c'est  le  plus  souvent  parce  qu'elle  est  mal  exé- 
cutée que  la  solidité  des  bandages  est  compromise.  Lorsqu'une 
soudure  est  faite,  on  peut  reconnaître  si  elle  est  bien  exécutée  en 
humectant  la  surface  du  bandage  ^  au  moment  où  il  vient  d'être 
tourné,  avec  une  dissolution  étendue  d'acide  sulftirique  ;  s'il  existe 
un  défaut  de  soudure ,  il  devient  immédiatement  manifeste. 

Toutes  les  roues  de  machines  d'un  même  chemin  de  fer ,  toutes 
celles  au  moins  d'un  même  système  de  machines ,  doivent  être 
exactement  fabriquées  sur  un  même  calibre ,  afin  qu'on  puisse 
facilement  les  remplacer  les  unes  par  les  autres ,  d'une  machiiie  i 
l'autre  ;  on  doit  en  même  temps  avoir  un  certain  nombre  de  roues  de 
rechange,  car  il  arrive  souvent  que  des  roues  s'échauffent,  que  des 
bandages  se  desserrent,  etc. ,  sans  que  la  machine  cesse  d'être  en 
parfait  état.  On  la  soulève  au  moyen  d'une  grue  puissante  établie 
dans  les  dépote  principaux  et  l'on  change  les  roues,  quelquefois 
même  sans  éteindre  le  feu.  Lorsqu'une  machine  a  des  roues  en- 
dommagées en  marche ,  hors  d'un  dépôt  ou  d'un  atelier ,  il  faut 
également  pouvoir  les  remplacer  avec  fiicililé ,  car  il  n'est  guère 
|)0ssible  de  transporter  une  machine  toute  montée  autrement  que 
sur  ses  propres  roues. 


LIVRE  IIL 


DESCRIPTION   DU   TENDER. 


Le  tender  {allège,  chariot  ^approvisionnement)  est  destiné  à 
porter  le  coke  et  Teau  nécessaires  pour  Talimentation  de  la  ma- 
chine, dont  il  fait  en  quelque  sorte  partie  intégrante.  Il  se 
compose  d'une  caisse  à  eau  et  d*un  train  ou  châssis  porté  par 
deux  ou  trois  paires  de  roues  ;  il  reçoit  un  frein  que  le  mécani- 
cien fait  serrer  par  son  chauffeur,  pour  ralentir  ou  arrêter  la 
marche  de  la  machine.  Toute  machine  en  feu  est  accouplée  avec 
son  tender,  auquel  elle  est  reliée  par  la  barre  d'attelage  dont  nous 
avons  déjà  parlé,  et  par  les  tuyaux  de  prise  d'eau  qui  mettent  les 
pompes  en  communication  avec  le  réservoir. 

Le  tender  a,  en  général,  une  capacité  trop  considérable  et  oc- 
cupe une  trop  grande  surface  sur  la  voie,  pour  qu'il  soit  possible 
de  l'incorporer  d'une  manière  absolue  à  la  machine  ;  étendant,  on 
construit,  maintenant,  pour  des  trains  effectuant  seulement  de  pe- 
tits parcours,  des  machines  qui  portent  leur  eau  et  leur  coke  ;  il  y 
a  même  tout  lieu  de  croire  que  cette  combinaison  pourra  s'appli- 
quer, dans  beaucoup  de  circonstances,  au  service  des  grandes 
lignes,  lorsqu'on  aura  réalisé  toutes  les  améliorations  que  com- 
porte la  locomotion,  pour  la  qualité  du  combustible  et  pour  Téco- 
nomie  de  l'eau  et  de  la  vapeur,  et  lorsqu'on  aura,  par  suite,  réduit 
au  strict  nécessaire  l'importance  des  approvisionnements  qu'il  faut 
traîner  avec  les  machines.  La  construction  des  machines-tenders 
peut  être  considérée  comme  le  début  d'une  réaction  qui  se  mani- 
feste contre  le  système  des  grands  tenders,  dont  on  s'était  appli- 
qué, dans  ces  derniers  temps,  à  augmenter  de  plus  en  plus  la 
capacité.  Les  derniers  modèles  adoptés  en  France  ont  une  conte- 
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naocede  8  à  6»M/â  d'eau,  et  1,000  à  1,K00  kilogrammes  de  coke. 
Le  tender  porte  toujours  un  frein  qui  agit ,  suivant  les  cas, 
sur  une,  deux  ou  trois  paires  de  roues.  II  se  relie  avec  le  convoi 
remorqué  par  une  barre  et  un  crochet  de  traction  et  par  des 
tampons  de  choc,  ordinairement  élastiques.  II  porte  à  Tarriëre  une 
caisse  qui  renferme  les  agrès  les  plus  indispensables  en  cas  d'ac- 
cident, à  Tavant  et  sur  la  caisse  à  eau,  des  coffres  à  outils  et  usten- 
siles divers. 

s  i*'.  —  Cal— c  à  eMi. 

lo  Caisse,  réservoir  d*eau.  —  La  caisse  à 'eau  affi^cte  générale- 
ment la  forme  d'un  fer  h  cheval  (fig.  1,  S,  3  ^M,  pi.  44).  Les 
parois  sont  planes,  horizontales  ou  verticales  ;  les  parois  qui  for- 
ment le  réservoir  proprement  dit,  sont  en  tôle  dont  l'épaisseur  va- 
rie de  0»  003  à  0°"  OOK  ;  elles  sont  assemblées  aux  angles  par  des 
cornières  rivées.  Les  parois  verticales  qui  tendraient  à  se  gondoler 
sous  la  pression  occasionnée  par  la  charge  d'eau,  sont  consolidées 
par  des  fers  cornières  disposés,  de  place  en  place,  dans  le  sens  ver- 
tical, en  regard  les  uns  des  autres  et  reliés  deux  à  deux  par  des 
bandes  deferfeuiUard,qui  font  fonction  d'entre-toises.  On  consolide 
également  le  fond  par  des  cornières,  dans  les  parties  où  il  ne  re- 
pose pas  sur  le  châssis.  La  paroi  supérieure  de  la  caisse  à  eau  est 
formée  par  une  feuille  de  tôle  de  0~  003  h  0"»  004  ;  elle  ne  porte 
que  des  objets  d'un  faible  poids  ;  elle  consolide  les  parois  verti- 
cales auxquelles  elle  s'attache.  La  hauteur  de  la  caisse  à  eau  est 
ordinairement  de  0"^  80  à  1°"  ;  dans  l'exemple  que  nous  avons 
choisi,  la  capacité  est  de  O*»*"  500. 

Lorsque  le  châssis  de  la  machine  et,  par  suite,  celui  du  tender 
sont  très-bas,  et  qu'en  même  temps  les  roues  du  tender  ont  un 
certain  diamètre,  on  les  fait  pénétrer  dans  la  caisse,  comme  l'in- 
diquent les  fig*  i  et  2,  pi.  44.  La  forme  de  fer  à  cheval  est  com- 
mandée par  la  nécessité  de  répartir,  autant  que  possible,  la  charge 
sur  tous  les  essieux,  tout  en  plaçant  le  coke  que  Ton  eSnpile  dans 
l'intérieur  du  fer  à  cheval,  à  la  portée  du  chauffeur.  C*est  à  tort 


'ue  quelques  constructeurs,  pour  simplifier  la  construction,  ont 
flacé  l'eau  à  l'arrière,  dans  une  caisse  à  base  rectangulaire,  et  le 
coke  sur  le  devant  ;  dans  ce  cas,  la  roue  d'arrière  est  surchargée. 
Quelquefois,  pour  augmenter  la  capacité  du  réservoir  à  eau,  en  re- 
prenant une  partie  de  l'espace  réservé  au  coke,  et  où  il  est  dif- 
ficile d'aller  le  chercher,  on  a  donné  à  la  caisse,  au  sommet  du  fer 
achevai,  la  forme  représentée  par  la /l^.  3,pl.  48; /!^.  4^f  8, 
pi  49  ;  il  faut  alors  augmenter  l'épaisseur  de  la  tôle  que  le  frotte* 
ment  du  coke  use  assez  promptement;  cette  usure  est  le  seul  incon- 
vénient que  présente  celle  disposition* 

Quelques  constructeurs  ont  préféré  à  la  caisse  que  nous  venons 
de  décrire,  une  caisse  prismatique,  placée  à  l'arrière,  qui  laisse 
toute  la  partie  antérieure  disponible  pour  charger  le  coke  ;  en  com- 
binant convenablement  la  forme  de  cette  caisse  et  la  position  des 
roues,  on  peut  encore  arriver  à  bien  répartir  sur  celles-ci  la  charge 
totale. 

Un  plancher  général  dépendant  de  la  caisse  à  eau,  ou  rapporté 
sur  le  châssis,  dans  l'intervalle  que  la  caisse  à  eau  laisse  à  décou- 
vert, ferme  l'espace  compris  entre  les  deux  branches  du  fer  à  che- 
val et  constitue  le  magasin  à  coke.  Quelquefois,  on  fait  plonger  ce 
plancher  entre  les  deux  brancards  du  châssis,  pour  augmenter  la 
capacité  de  ce  magasin.  Souvent  on  a  fermé  l'entrée  du  fer  à  che- 
val par  une  porte  à  coulisse,  glissant  entre  deux  rainures  verti- 
cales, ou  par  deux  portes  à  charnières,  ou  mieux  enfin  par  une 
simple  cloison  en  planches  qui  laisse  à  la  partie  inférieure  une  ou- 
verture suffisante,  afin  de  pouvoir  empiler  le  coke  sur  une  plus 
grande  hauteur;  l'application  de  cette  disposition  dépend  unique- 
ment des  règles  adoptées  sur  chaque  chemin  de  fer  pour  le  service 
du  coke,  suivant  qu'on  approvisionne  la  machine  pour  uu  long 
parcours,  ou  qu'on  renouvelle  fréquemment  sa  provision. 

Les  parois  extérieures  de  la  caisse  à  eau  sont  prolongées  au- 
dessus  du  fond  supérieur  pour  former  une  hausse  ou  galerie,  qui 
sert  à  retenir  tous  les  ustensiles  et  objets  que  le  mécanicien  pose 
sur  le  tender  ;  elle  peut  servir  en  même  temps  pour  approvisionner 
une  plus  grande  quantité  de  combustiblet  ou  pour  retenir  les  sacs 
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remplis  de  coke  que  I'ob  pose  quelquefois  ea  réserve  sur  la  caisse  à 
eau  {fig,  1  et  2,  pi.  44).  La  caisse  doit  porter,  sur  les  côtés  inté- 
rieurs du  fer  à  cheval,  quatre  poignées  qui  servent  à  Tenlever  au 
moyen  d'une  grue,  lorsqu'il  y  a  quelques  réparations  à  faire  {fig.  1 
et  2,  pi.  44). 

2o  ÂccsssoiaEs  de  la  caisse  a  eau«  —  La  caisse  à  eau  présente» 
pour  l'introduction  de  l'eau  que  fournissent  les  réservoirs  et  les 
grues  hydrauliques,  une  ouverture  placée  à  l'arrière  et  percée  dans 
la  paroi  supérieure  de  la  caisse  ;  elle  est  garnie  d'une  cornière 
qui  en  forme  le  bord  et  qui  a  pour  objet  d'empêcher  les  fragments 
de  coke  et  objets  de  toute  nature  placés  sur  le  tender  de  tomber 
dans  la  caisse  ;  elle  est  garnie,  en  outre,  d'un  couvercle  indépen- 
dant qu'on  enlève  à  la  main  ou  d'un  couvercle  à  charnière  qu'on 
relève  également  au  moyen  d'une  poignée  (fig,  1  et  2,  pL  49)  ; 
enfin,  elle  reçoit  un  panier  conique,  en  cuivre  rouge,  percé  d'une 
multitude  de  petits  trous  dont  le  diamètre  varie  de  0°*  003  à 
0*°  OOS,  depuis  le  bas  jusqu'à  la  partie  supérieure.  Ce  panier  re- 
tient tous  les  menus  objets  qui  peuvent  être  amenés  par  l'eau  des 
réservoirs,  tels  que  pailles,  brins  d'herbe,  branchages,  chifTons,  pois- 
sons, etc.,  et  qui,  entrainés  dans  les  tuyaux  d'aspiration,  pourraient 
empêcher  le  jeu  des  clapets.  Depuis  quelques  années,  pour  augmen- 
ter l'espace  disponible  pour  le  chargement  du  coke,  et  pour  diminuer 
la  saillie  des  grues  hydrauliques,  on  place  souvent  deux  ouvertures 
dans  les  deux  angles  d'arrière  de  la  caisse  ;  le  rebord  qui  les  en- 
toure s'élève  jusqu'au  niveau  des  hausses,  et  affecte,  ainsi  que  le 
couvercle,  la  forme  d'un  carré  dans  lequel  est  inscrit  le  panier  en 
cuivre  (fig.  1,  2  et  3,  pi.  44;  fig.  2,  pi.  48;  elfig.Aet  S, 
P/.49). 

On  place  sur  le  devant  de  la  caisse  à  eau  une  ou  deux  boites  en 
tôle  ou  en  bois,  fermant  au  moyen  d'un  cadenas,  et  servant  au 
mécanicien  pour  placer  ses  outils,  ses  effets,  etc.  {fig.  1  «^  2 , 
pi.  45;  /î$r.  1  et  2,  pi,  48).  Il  convient  d'assujettir  ces  boites  sur 
la  caisse  à  eau,  pour  qu'elles  ne  tombent  pas  sur  la  voie  ou  ne 
soient  pas  projetées  sur  la  machine^  en  cas  d'accidents 
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On  trouve  enfin,  snr  la  plupart  des  tênders,  des  coffires  placés  en 
avant,  des  deux  côtés,  et  pouvant  servir  de  siège  {fig.  2,  3  et  4, 
pi.  44;  fig.  i  et  2,  pi.  48);  ces  coffres  servent  pour  placer  les 
chiffons,  la  graisse,  etc.  Quelques  constructeurs  les  ont  entière^ 
ment  supprimés,  pour  augmenter,  sur  un  chAssis  donné,  la  capa- 
cité du  réservoir  à  eau  ;  on  peut,  en  effet,  s'en  passer,  en  don- 
nant aux  caisses  à  outils  placées  sur  le  tender  une  capacité 
suffisante  ;  il  n*y  a,  du  reste,  aucune  utilité  k  les  disposer  en  forme 
de  sièges,  qui  ne  servent  qu'aux  personnes  étrangères  au  service, 
dont  la  présence  sur  la  machine  est  toujours  nn  embarras  ;  si  le 
mécanicien  et  le  chauffeur  ont  besoin  de  s'asseoir,  pour  éviter  la 
fatigue  de  longues  courses,  on  leur  donne  des  strapontins  légers 
qu'ils  accrochent  à  la  rampe,  et  sur  lesquels  ils  peuvent  s'asseoir 
sans  cesser  d'être  à  portée  des  pièces  qu'ils  doivent  manœuvrer  et 
sans  perdre  de  vue  la  voie  et  l'avant  de  la  machine. 

On  voit  quelquefois  régner  sur  les  côtés  extérieurs  de  la  caisse 
à  eau ,  à  la  hauteur  du  tablier ,  une  petite  galerie  formée  par  une 
feuille  de  tôle  de  0»  10  à  0«  18  de  large ,  ménagée  pour  faciliter 
la  circulation  autour  du  tender  pendant  la  marche.  Cette  addition 
n'a  pas  d'utilité ,  et  on  y  a  renoncé. 

Les  soupapes  de  prise  â^eau  sont  au  nombre  de  deux;  elles  sont 
placées  sur  un  siège  fixé  au  fond  de  la  caisse,  à  la  partie  antérieure  ; 
elles  sont  manœuvrées  par  des  tiges  qui  traversent  la  paroi  supé- 
rieure de  la  caisse ,  et  sont  commandées  par  de  petites  manettes  en 
fer.  La  /!^.  8 ,  pi.  44,  indique  la  disposition  que  l'on  adopte  le  plus 
généralement.  Le  siège  de  la  soupape  doit  s'élever  de  0»  03  à  0™  06, 
en  ccoîtrehaut  du  fond  du  tender,  pour  que  les  dépôts  qui  s'y  accu- 
mulent ne  pénètrent  pas  dans  les  tuyaux  d'aspiration.  11  convient, 
quoique  cette  précaution  soit  généralement  négligée ,  de  disposer 
un  bouchon  ou  un  robinet  de  vidange ,  pour  mettre  le  tender  à  sec 
toutes  les  fois  que  cela  est  nécessaire.  Quelquefois ,  par  mesure  de 
précaution ,  on  recouvre  le  siège  de  la  soupape  d*un  panier  en  fil 
de  laiton  à  mailles  très-serrées ,  ou  formé  ff une  feuille  de  cuivre , 
percée  de  trous  très-petits.  La  partie  supérieure  de  la  fige  de  îa 
soupape  est  filetée  et  passe  dans  un  écrou  en  bronze  ;  en  la  faisant 
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tourner  au  moyen  de  la  manette,  te  mécanicien  rouvre  graduelle- 
ment ,  et  règle  l'ouverture  au  degré  convenable.  On  peut  fixer  la 
manette  sur  Técrou ,  que  Ton  rend  mobile ,  la  tige  étant  maintenue 
transversalement  par  des  guides ,  mais  la  disposition  qui  précède 
est  préférable.  Une  combinaison  plus  simple  consiste  à  faire  reposer 
la  manette  sur  une  pièce  annulaire  en  fonte,  sur  laquelle  sont  tracés 
des  crans  étages  en  forme  de  gradins ,  et  servant  à  régler  l'ouver- 
ture de  la  soupape  ;  mais  on  ne  peut  faire  varier  l'ouverture  que 
par  sauts  brusques ,  et  la  trépidation  du  tender  peut  souvent 
déplacer  la  manette  et  déranger  L'alimentation.  Le  siège  delà  sou- 
pape est  une  pièce,  en  bronze ,  boulonnée  sur  le  fond  du  tender  et 
recevant  en  dessous  le  tuyau  d'aspiration ,  qui  est  assemblé  par  un 
joint  à  bride. 

i^  Châssis  proprement  dit.  — Le  châssis  est  intermédiaire  entre 
la  caisse  h  eau  et  les  roues  ;  il  remplit  la  même  fonction  que  le 
châssis  d'un  wagon  ou  d'une  locomotive,  en  tant  qu'on  le  considère 
comme  véhicule ,  et  sa  construction  est  basée  sur  les  mêmes  prin- 
cipes ;  il  est  en  bois  ou  en  tôle.  Les  opinions  sont  partagées  sur  te 
mérite  de  ces  deux  systèmes  :  le  premier  a  pour  lui  l'avantage  de 
la  légèreté  et  de  l'économie  des  frais  de  premier  établissement  ;  s'il 
est  plus  coûteux  d'entretien ,  ce  qui  pourrait  être  contesté  jusqu'à 
un  certain  point ,  il  est  moins  dispendieux  pour  les  réparations  des 
avaries  causées  par  un  accident.  Le  châssis  en  tôle  résiste  mieux  à 
des  chocs  d'une  intensité  modérée ,  il  est  plus  rigide  et  conserve 
mieux  ses  formes  dans  les  circonstances  ordinaires  ;  il  convient 
pour  les  machines  à  grande  vitesse ,  qui  doivent  entraîner  avec 
elles  l'eau  et  le  coke  nécessaires  pour  de  longs  parcours  sans  arrêt» 
et  qui  ne  comportent  que  l'adjonction  de  véhicules  d'une  solidité  à 
toute  épreuve  ;  il  convient  également  pour  des  trains  de  marchan- 
dises très-lourds. 

Les  châssis  en  bois  sont  formés  de  2  ou  4  brancards  ou  longe- 
rons en  bois  de  chêne ,  réunis  aux  deux  extrémités  par  des  tra- 
verses également  en  bois  ;  Us  sont  consolidés  par  une  ou  plusieurs 
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traverses  intermédiaires  (fig.  i  et^^  pi.  49).  Lorsque  le  plancher 
,qiii  forme  le  fond  du  magasin  à  coice  descend  au-dessous  de  la 
caisse  à  eau ,  comme  l'indiquent  les  deux  figures  précédentes,  il 
sert  lui-même  d*entretoise  entre  les  brancards  et  remplace  des  tra- 
verses en  bois.  On  consolide  quelquefois  le  châssis  en  y  ajoutant 
deux  pièces  de  bois  diagonales ,  assemblées  à  mi-boû  avec  les  tra- 
verses et  formant  croix  de  Saint-André.  Les  longerons  sont  assem- 
blés à  tenons  et  mortaises  sur  les  traverses  extrêmes  ;  les  traverses 
intermédiah'es  sont  assemblées  de  même  sur  les  longerons.  La 
hauteur  de  ces  diverses  pièces  de  bois  est  en  général  de  0"  2S,  et 
la  largeur  varie  de  0°"  10  à  0°"  12.  Les  assemblages  sont  consolidés 
par  de  fortes  équerres. 

Le  châssis  en  tôle  est  ordinairement  composé  de  deux  longerons 
formés  chacun  de  deux  feuilles  de  tôle ,  reliées  par  des  entretoises 
en  fonte  dans  lesquelles  passent  des  boulons  en  fer  (fig.  1  et  2  > 
pi.  4S}  y  ou  par  un  faux  brancard  en  bois.  Les  plaques  de  garde , 
qui  remplissent  la  même  fonction  que  celles  des  roues  de  support 
dans  les  machines ,  sont  rapportées  (fig.  l  eti^pL^jet  fig.  1 , 
pi.  48)  ou  découpées  dans  la  tôle  (fig.  iet^,  pi.  49).  Les  longe- 
rons sont  reliés  par  des  feuilles  de  tôle  de  champ,  formant  tra- 
verses, et  assujetties  par  leurs  extrémités  au  moyen  de  connères  ; 
aux  deux  extrémités ,  les  traverses  sont  consolidées  par  deux  ta- 
bliers en  tôle ,  entre  lesquels  sont  fixées  les  pièces  de  Tattelage  ; 
le  tablier  supérieur  sert ,  à  Tavant,  de  plate-forme  pour  le  service, 
il  est  en  quelque  sorte  le  prolongement  de  la  plate-forme  de  la  ma- 
chine et  du  plancher  du  magasin  à  coke  ;  à  Tarrière ,  il  sert  de 
support  pour  la  caisse  à  outils.  Le  tablier  inférieur  ou  faux  tablier 
complète  la  traverse  et  sert ,  avec  le  tablier  supérieur ,  de  point 
d'attache  aux  barres  et  chaînes  d'attelage.  Pour  consolider  le 
châssis ,  on  fait  régner  dans  son  milieu,  et  entre  les  deux  traverses 
extrêmes,  une  bande  de  tôle  ou  deux  cornières  rivées  dos  à  dos  et 
assemblées  avec  les  traverses. 

Les  châssis  de  tender  sont  généralement  à  quatre  roues.  On 
trouve  quelques  exemples  de  châssis  h  six  roues  (fig.  4 ,  pL  49) , 
mais  on  peut  toujours  se  contenter  de  deux  paires  de  roues ,  lors 
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même  qu'on  donne  aux  réservoirs  à  eau  et  à  coke  des  dimensions 
trës-coDsidérables  ;  la  troisième  paire  de  rones  augmente  les  frais  de 
construction  et  détermine  un  surcroît  de  frottement  au  passage  des 
courbes  ;  il  faut ,  en  outre ,  établir  un  frein  compliqué  ou  réduire 
son  action  à  deux  paires  de  roues. 

9^  Attblaces.  —  Dans  les  premières  machines ,  la  liaison  du 
tender  avec  la  machine  se  faisait  au  moyen  d'une  simple  barre  de 
fer  ou  barre  d'attelage  y  fixée  à  chaque  extrémité  par  un  houlcn 
ff attelage.  Pour  séparer  le  tender  de  la  machine»  on  enlevait  le 
boulon  d*attelage  de  la  machine  comme  nous  l'avons  indiqué,  en 
décrivant  les  accessoires  dv  la  machine.  Le  boulon  d'attelage  du 
tender  était  fixe  comme  l'indique  la  fig.  1 ,  j^I.  45  ;  l'extrémité  de 
la  barre  d'attelage  prise  entio  deux  tasseaux  attachés  l'un  au  tablier 
supérieur,  l'autre  au  tablier  inférieur,,  était  traversée,  ainsi  que  ces 
deux  tasseaux ,  par  le  boulon  d'attelage. 

Lorsque  la  vitesse  des  convois  s'est  accélérée  et  surtout  lorsque 
l'emploi  des  machines  à  cvlindres  extérieurs  est  devenu  phs 
général ,  on  a  senti  le  besoin  de  relier  d'une  manière  plus  in- 
time la  machine  avec  le  tender ,  de  prendre  un  point  d'appui  sur 
celui-ci  pour  combattre  la  tendance  au  mouvement  de  lacet,  et 
pour  éviter  les  chocs  répétés  qu'éprouvait  la  barre  d'attelage  dans 
le  sens  longitudinal.  Le  premier  moyen  employé,  le  plus  simple 
de  tous ,  a  consisté  à  placer  sous  le  tablier  du  tender  ou  sous  la 
plate-forme  de  la  machine ,  suivant  que  les  circonstances  le  per- 
mettaient ,  un  ressort  de  traction  en  acier  ;  ce  ressort  portait  un 
crochet ,  et  un  crochet  semblable  était  fixé  à  la  traverse  d'arrière 
de  la  machine ,  ou  à  la  traverse  d'avant  du  tender  (/îfif.  1  et  8, 
pi.  49).  Aux  deux  crochets,  on  suspendait  les  deux  étriers  d'une 
barre  d'attelage  à  vis  {fig,  3 ,  pL  49)  ;  en  même  temps ,  on  armait 
la  traverse  d'avant  du  tender  de  deux  tampons  en  bois  {flg.  1  , 
pi.  49),  qui  s'appuyaient  sur  la  traverse  d'arrière  de  la  machine , 
ou  vice  versa.  Pour  atteler,  on  poussait  le  tender  contre  la  machine, 
on  accrochait  la  barre  d'attelage ,  et ,  en  faisant  tourner  la  vis  au 
moyen  de  la  tige  soudée  sur  ta  partie  intermédiaire  »  on  serrait 
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foUeinent  le  iender  contre  la  macbioei  ea  donnant  au  ressort  une 
tension  totale  de  l^SiOO  à  1,800  kilogrammes.  Le  tender  ^  la 
machine  étant  rendus  en  quelque  sorte  solidaires,  les  mouvements 
latéraux  de  celle-ci  étaient  plus  ou  moins  efficacement  contrariés , 
sa  stabilité  plus  ou  moins  assurée.  Ce  mode  d*attelage  a  été  ap- 
pliqué y  dès  Torigine ,  aux  machines  du  chemin  de  fer  de  Rouen 
et  sur  quelques  autres  lignes ,  oii  il  a  toujours  donné  des  résultats 
très-satisfaisants.  Essayé,  à  Torigine  de  Texploitation,  sur  le  cheimn 
de  fer  du  Nord ,  sur  des  machines  très-cbargées  à  l'arrière ,  il  a 
présenté  Tinconvénient  grave  de  ruptures  fréquentes  de  la  vis, 
occasionnées  par  l'inégalité  de  la  voie ,  qui  laissait  beaucoup  i 
désirer  au  début.  On  a  cherché  à  le  remplacer  par  un  tendeur  à 
ressort  agissant  sur  les  tampons  de  serrage»  Cette  dernière  dispo^ 
sition  a  été  imitée  sur  plusieurs  autres  chemins,  ou  l'on  x>e  s'est 
peut-être  pas  rendu  un  compte  suffisant  des  motifs  qui  l'avaient  fait 
adopter  une  première  fois.  Dans  la  plupart  des  cas ,  elle  est  loin 
de  valoir  la  simple  barre  d'attelage  à  vis;  il  est  rare  du  reste 
qu'elle  fonctionne  d'une  manière  satisfaisante. 

Les  fig.  1  et  2,  pi  4S,  et  les  /!$[.  1,  2  etâ,  pi.  46,  représenlent 
l'ensemble  du  tender  appliqué  aux  ntachines  Crampton  du  diemit 
de  fer  du  Nord,  et  les  détails  de  cehii  qui  a  été  appliqué  aux  ma- 
chines à  voyageurs  du  chemin  de  fer  de  Lyon.  Dans  ce  dernier 
tender,  la  barre  d'attelage  est  fixée  au  châssis  par  un  boulon  pas- 
sant à  travers  deux  guides  en  fer  boulonnés  sur  le  tablier  supérieur 
et  sur  un  tablier  intermédiaire  {fig.  3^  pi.  46).  Les  deux  tampons 
de  sarrage  sont  formés  de  boites  en  fonte  boulonnées  entre  deux 
tabliers  intermédiaires  {fig.  1  et  %  pi.  46),  dans  l'intérieur  des- 
quelles se  meut  un  ressort  en  caoutchouc  vulcanisé  formé  de  six 
rondelles  ;  ces  rondelles  comprises  dans  un  cylindre  fermé  à  une 
des  extrémités  qui  forme  tampon ,  sont  pressées  par  une  pièce  en 
fonte  qui  sort  de  la  boite  par  un  trou  servant  de  guide  ;  sur  rex** 
trémité  de  cette  pièce  s'appuie  un  petit  excentrique  monté  sur 
un  arbre  horizontal ,  commandé  lui-même  par  une  roue  dentée 
engrenant  avec  une  vis  sans  fin  {fig.  1,  2  et  3,  pi.  46)  ;  au  moyen 
d'une  manivelle  appliquée  sur  la  tige  qui  forme  le  iNroiongement 
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de  la  vis  sans  fin  ;  te  mécanicien ,  après  avoir  attelé  la  machine 
avec  son  tender,  comprime  les  ressorts  en  Caoutchouc  et  tend  l'at- 
telage en  pressant  fortement  les  tampons  sur  la  traverse  d'avant  de 
la  machine. 

Un  autre  mode  d'attelage  a  été  adopté  sur  plusieurs  chemins  de 
fer  ;  la  barre  d'attelage  est  attachée  sous  la  plate-forme  de  la  ma- 
chine à  un  ressort  de  traction  qui  détermine  la  tension  nécessaire 
pour  faire  presser  les  tampons  de  serrage  sur  la  traverse  qui  leur 
sert  de  point  d'appui  ;  pour  placer  et  enlever  le  boulon  d'attelage 
du  tender  qui  est  mobile,  le  mécanicien  agit  au  moyen  d'une  clef 
à  douille,  armée  d'un  long  bras  de  levier  sur  la  tige  d'un  excen- 
trique horizontal  placé  derrière  la  bride  du  ressort,  et  augmente  la 
tension  de  celui-ci  jusqu'à  ce  que  les  tampons  cessent  de  serrer 
contre  la  traverse  ;  la  pression  de  la  barre  sur  son  boulon  d'attelage 
est  momentanément  supprimée  et  celui-ci  peut  être  enlevé  avec 
facilité.  Le  ressort  peut  être  placé  sous  le  tablier  du  tender,  et  on 
peut  alors  employer  l'arbre  horizontal  et  la  vis  sans  fin  que  nous 
avons  décrils  plus  haut ,  pour  augmenter  la  tension  au  moment 
où  on  enlève  ou  met  en  place  la  barre  d'attelage  {flg.  4,pî.  49).— 
La  manoeuvre  de  cet  excentrique  est  souvent  difficile. 

La  question  de  l'attelage  a  perdu  beaucoup  de  son  importance 
depuis  que  l'on  est  arrivé,  par  l'application  rationnelle  des  contre^ 
poids,  à  équilibrer  complètement  les  actions  intérieures  qui  ten- 
daient à  faire  osciller  la  machine  par  rapport  au  tender,  dans  le 
sens  longitudinal  comme  dans  le  sens  transversal.  C'est  une  ques- 
tion que  nous  aurons  du  reste  Foccasion  de  traiter  avec  détail, 
lorsque  nous  examinerons  la  machine  locomotive  dans  son  en- 
semble. 

Pour  empêcher  la  machine  de  se  séparer  du  tender  en  cas  de 
rupture  de  la  barre  d'attelage ,  on  place  deux  chaînes  de  sûreté, 
fixées  à  la  traverse  de  la  machine  ou  à  celle  du  tender,  et  termi- 
nées par  un  anneau  ou  un  crochet  qui  s'attache,  lorsque  la  barre 
d'attelage  est  mise  en  place  à  un  crochet  ou  un  anneau  assujetti  sur 
le  tender  ou  sur  la  machine  ;  ces  chaînes  doivent  être  très-courtes 
et  n'avoir  que  le  jeu  nécessaire  pour  la  mise  en  place.— On  fait 
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généralament  les  cbaioes  de  sûreté  trop  âiUes  ;  il  conviendrait 
d'employer  du  fer  d'escellente  qualité  de  0»  028  à  0>»  030  de  dia- 
mètre* 

Lorsque  le  châssis  est  eu  bois,  on  relie  rattache  de  la  barre  d'at- 
telage de  la  machine  avec  le  crochet  de  traction  placé  à  Tarrière  du 
taider  au  moyen  d'une  forte  barre  de  fer  qui  transmet  de  l'un  à 
rautre>  et  sans  fatiguer  le  châssis,  l'effort  exercé  par  la  machine 
(fig.  l,  pi.  49). 

V attelage  du  tender  avec  le  train  se  fait  quelquefois  au  moyen 
d'un  simple  crochet  sur  lequel  on  applique  la  barre  d'attelage  à  vis 
du  premier  wagon  {fig.  1,  pL  49}  ;  les  tampons  de  choe  sont  for- 
més, comme  ceux  de  la  traverse  d'avant  des  machines,  de  crin  ou 
de  feutre  comprimé.  Le  plus  souvent  on  emploie  un  système  d'at- 
telage élastique;  il  se  compose  d'un  ressort  de  choc  et  de  traction, 
placé  sous  le  tablier  d'arrière  ou  sous  la  caisse  à  eau,  saisi  à  son 
sommet  par  la  barre  d'attelage,  et  s'appuyant  par  ses  extrémités 
sur  des  tiges  en  fer  armées  à  leur  extrémité  de  tampons  de  choc 
{fig.ietn,pl.i6}. 

La  barre  de  traction  est  fixée  à  la  bride  du  ressort  par  une  cla- 
vette ou  par  un  boulon  ;  elle  est  dirigée  par  un  guide  en  fonte  bou- 
lonné sur  le  tablier  d'arrière  et  le  faux  tablier  ;  lorsque  le  ressort  de 
traction  est  placé  sous  la  caisse  à  eau,  il  s'appuie,  au  moyen  de  pa- 
tins en  fonte,  sur  l'extrémité  des  tiges  de  choc^  qui  sont  dirigées 
par  deux  guides  en  fonte  et  par  les  traverses  intermédiaires  (fig.  1 
et  2 ,  pi.  të)  ;  lorsque  le  ressort  est  placé  sous  le  tablier  d'ar- 
rière, les  tiges  de  choc  portent  dans  un  point  intermédiaire  une 
bride  dans  laquelle  est  engagée  et  sur  laquelle  presse  l'extrémité 
du  ressort  (fig.  4,  pi.  46)  ;  la  tige  est  dirigée  près  du  tampon 
par  un  faux  tampon  en  fonte  et  par  un  guide  additionnel  placé  à 
l'autre  extrémité. 

La  course  de  la  barre  de  traction  et  celle  des  tiges  de  choc  est 
limitée,  car  si  le  ressort  est  destiné  à  amortir  les  chocs  qui  se  pro- 
duisent dans  les  circonstances  habituelles,  ils  ne  pourraient  pas 
réâster  à  des  chocs  accidentels  très-violents,  qui  les  briseraient 
ou  tout  au  moins  les  déformeraient  ;  pour  cela  on  dispose  sur  ces 
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ti9»  des  anbases  qui  vienoent  Vappuyer  «ir  les  guides  en  fonle 
assujettis  au  tablier  d'arrière  {fig.  4  et  S,  pi.  46).  Ces  guides  doi* 
vent  être  en  deux  parties  lorsque  la  disposition  des  embases  ne 
permet  pas  d*eofiler  les  tiges  sans  les  dénonter. 

Lorsqu'on  se  propose  d'établir  un  système  d^atteiage  complet, 
OB  doit  préférer  la  disposition  de  la  pi.  45  à  celle  de  la  fl.  49  ;  elle 
a  moins  de  tendance  à  déformer  le  châssis  qui  supporte  les  diocs, 
et  elle  charge  moins  les  roues  d'arrière  qui  ont  à  porter  la  phis 
grande  partie  du  poids  de  l'apparu. 

Les  tiges  de  traction  et  de  dioc  ont  0»05  à  0»06  de  diamètre 
ou  d'équarrîssage  ;  les  tampons,  proprement  dits,  sont  en  orme 
tortillard,  ils  sont  fixés  au  moyen  de  vis  sur  une  large  embase  que 
porte  chaque  tige  de  dioc  ;  l'un  des  tampons  est  bombé  et  porte 
sur  le  tampon  plat  de  la  première  voiture,  l'autre  est  plat  et  reçoit 
le  tampon  bombé  de  ta  voiture.  On  réunit  la  première  v(ritare  du 
train  avec  le  tender,  au  moyen  d'une  vis  d'attdage  à  pas  inverse 
semblable  à  cdie  de  la  fig.  6,  pi.  46,  mais  de  dimension  plus  fai- 
ble ;  habituellement  le  tender  porte,  comme  chaque  voiture,  sa 
barre  d'attdage,  die  est  fixée  à  demeure  dans  Poeil  du  crochet 
(fig*  ^j  pi'  ^)  j  6t  lorsqu'elle  est  en  place,  eHe  vient  embrasser  le 
crodiet  opposé  ;  on  serre  la  vis  et  on  presse  les  tampons  de  dH)c 
les  uns  contre  les  autres,  pour  opposer  une  résistance  au  mouve- 
ntmt  de  lacet  que  le  tender  et  les  véhicules  tendent  à  prendre  par 
Teffet  même  du  mouvement  de  translation. 

Des  chaînes  de  sûreté  {fig.  3,  4,  pi.  46  et  fig.  1,  2,  pL  45)  qui 
s'attachent  à  des  chaînes  send)lables  fixées  à  toutes  les  voitures, 
compilent  l'attelage  et  empêchent  le  train  de  se  séparer  en  cas 
de  rupture  de  la  barre  d'attelage,  pourvu  toutefois  que  ces  chaînes 
soient  assee  fortes  pour  ne  pas  se  briser  sons  l'action  du  choc  qui 
se  produit  naturellement,  en  pareille  circonstance. 

On  place  haUtuellement  sur  le  tablier  d'arrière  une  grande 
caisse  en  bois  ou  en  tôle,  fermée  au  moyen  d'un  cadenas  ;  cette 
caisse  renferme  les  appareils  et  agrès  de  première  nécessité  pour 
relever  une  machine  ou  des  wagons  en  cas  d'accident,  tels  que 
criesj  vermê^  pinces^  prolonge^  chatnes,  etc.  ;  lorsqu'il  n*y  a  pas 
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de  tâUier  à  rarrière  du  tender,  ces  objets  peuvent  être  placés  sur 
la  caisse  à  eau  ou  dans  i*un  des  wagons  de  bagage  du  convoi. 

Les  attaches  de  la  caisse  à  eau  sur  le  châssis,  consistent  en  pat- 
tes en  fer  ou  en  fonte  rivées  sur  le  fond  de  la  caisse  et  boulonnées 
sur  les  longerons  ;  elles  sont  au  nombre  de  quatre  ou  de  six  ;  quel- 
quefois on  a  employé  avec  avantage  des  cornières. — Tout  en  pré- 
sentant beaucoup  de  solidité,  le  démontage  doit  en  être  facile,  car 
il  est  nécessaire  de  séparer  la  caisse  de  son  châssis  toutes  les  fois 
que  le  fond  doit  être  réparé,  et  lorsque  le  châssis  a  lui-même  be- 
soin de  réparations. 

S  s.  —  •vtfpeiMloii. 

Les  plaques  de  garde  sont,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà  indiqué, 
le  plus  souvent  rapportées,  quelquefois  découpées  dans  les  feuilles 
de  tôle  qui  constituent  les  longerons;  elles  sont  généralement 
doubles.  Il  est  nécessaire  de  réunir  par  de  fortes  entretoises  les 
plaques  de  garde  d'un  même  côté,  pour  les  consolider  contre  Tac- 
tioo  des  freins  qui  tend  à  les  fausser.  Leur  disposition  ne  présente 
du  reste  rien  de  spécial  qui  n'ait  été  indiqué  lorsque  nous  avons 
décrit  la  machine  locomotive. 

Les  battes  à  graisse  sont  en  fonte  avec  coussinets  en  bronz^; 
elles  sont  maintenues  entre  des  guides  en  fonte  fixés  sur  les  pla- 
ques de  garde,  comme  dans  les  machines,  ou  simplement  guidées 
directement  par  les  plaques  de  garde,  qui  sont  prises  dans  des  rai- 
nures venues  de  fonte  sur  la  boite,  comme  cela  se  fait  pour  les  boites 
à  graisse  de  voitures.  Les  fusées  des  essieux  sont  toujours  extérieures 
aux  roues,  et  les  boites  sont  disposées  comme  celles  des  machines 
à  châssis  extérieurs,  le  devant  fermé  par  une  paroi  venue  de  fiMite 
avec  le  reste.  Le  dessous  de  botte  est  disposé  comme  celui  des  ma- 
chines et  fixé  par  des  goujons  maintenus  entre  les  guides  des  pla- 
ques de  garde,  ou  par  des  boulons  lorsqu'il  n'y  a  pas  de  guides.  Le 
dessus  de  la  b<^te  porte  un  mamelon  qui  reçoit  la  tige  du  ressort 
de  suspension  et  qui  est  entouré  d'une  cavité  formant  réservoir  à 
graisse  (fig.  1  ^t  2,  3  et  4,  pi.  47)  ;  les  fig.  3  et  4  indiquent  une 
disposition  adoptée  sur  le  chemin  de  fer  de  Strasbourg,  pour  aug- 
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menter  la  capacité  de  ce  réservoir.  Lorsque  les  sabots  du  frein  sont 
guidés  par  une  barre  longitudinale  qui  porte  en  même  temps  Far- 
bre -levier  de  transmission,  comme  on  le  verra  plus  loin,  cette 
barre  se  termine  par  deux  crochets  qui  s'appuient  sur  des  colle- 
rettes venues  de  fonte  sur  les  boites  k  graisse  {fig.  iet%9  et  4, 
pi.  47). 

Les  ressorts  de  suspension  ne  diffèrent  pas,  quant  au  mode  de 
construction,  de  ceux  des  machines,  leurs  dimensions  doivent  être 
calculées  en  raison  de  la  charge  qu'ils  ont  à  supporter,  de  telle  sorte 
que  le  châssis  soit  horizontal  ;  comme  cette  charge  varie,  du  reste, 
dans  des  limites  assez  étendues,  il  est  nécessaire  qu'ils  n'aient 
qu'une  flexibilité  assez  restreinte,  c'est-à  dire  que  la  flèche  ne  va« 
rie  pas  d'une  quantité  considérable,  suivant  que  la  caisse  et  le  ré- 
servoir à  coke  sont  pleins  ou  vides.  La  bride  du  ressort  s'appuie 
par  sa  tige  sur  la  boite  à  graisse  ;  quelquefois  elle  porte  en  dessus 
une  tige  qui  passe  dans  un  guide  flxé  au  longeron  (fig.  2,  pi.  49), 
pour  empêcher  le  ressort  de  se  déverser;  cette  précaution  est  utile 
surtout  lorsqu'il  n'y  a  qu'une  plaque  de  garde,  car,  dans  le  cas  con- 
traire, le  ressort  est  dirigé  par  les  deux  plaques  de  garde. 

Le  châssis  repose  quelquefois  sur  les  extrémités  des  ressorts  au 
mayen  de  patins  en  fonte  fixés  sur  les  longerons,  et  lorsque  le  res- 
sort fléchit  en  s'allongeant  il  glisse  sur  ces  patins  ;  dans  ce  cas,  il 
n'y  a  d'autre  moyen  de  régler  la  charge  du  ressort  qu'en  modifiant 
sa  fonne,  en  allongeant  ou  raccourcissant  sa  tige  ou  en  interpo- 
sant des  cales  entre  les  patins  et  le  longeron.  Mais  le  plus  souvent 
on  dispose  les  moyens  d'attache  de  manière  à  pouvoir  régler  la 
charge  du  ressort  sans  le  démonter  ;  on  peut  fixer  les  patins  au 
châssis  au  moyen  d'une  tige  filetée,  passant  dans  un  support  bou- 
lonné sur  les  longerons  et  retenue  par  un  double  écrou  (fig.  11 
et  12,  pi.  47),  en  ayant  soin  de  guider  ces  patins  pour  empêcher 
le  déversement  latéral.  On  peut  encore  employer  une  tige  à  étrier 
(fig.  8, 9  et  10,  pi.  47),  attachée  sur  un  support  à  pivot  pris  entre 
les  deux  plaques  de  garde  ou  entre  les  deux  longerons  ;  cette  der- 
nière disposition  rend  plus  libre  l'allongement  du  ressort  lorsque  sa 
flèche  varie  avec  la  chaîne. 
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La  construction  des  roues  de  tenders  a  suivi  les  mêmes  pbases  que 
celle  des  roues  de  machines  ;  aux  dimensions  près,  elles  sont  établies 
sur  le  même  modèle  que  les  roues  de  support  des  machines  à  châs- 
sis extérieur  (fig.  5  et  6,  pi,  47).  On  fabrique,  en  Angleterre,  des 
roues  de  tenders  avec  moyeux  en  fer  forgé  ;  mais  les  roues  à  moyeux 
en  fonte  et  à  rais  en  fer  forgé  soudés  à  la  jante,  suffisent  pour  tous 
les  besoins  ;  remploi  des  moyeux  en  fer  foi^é  ne  serait  réelle- 
ment justifié  que  si  Ton  s'appliquait  à  alléger,  par  tous  les  moyens 
possibles,  le  poids  du  matériel  à  remorquer. 

Les  dimensions  des  fusées  doivent  être  en  rapport  avec  la  charge 
qu'elles  ont  à  supporter  ;  elles  varient  avec  la  vitesse  :  c'est  ainsi 
que,  sur  le  chemin  de  fer  du  Nord,  les  fusées  qui  avaient  0°»  08 
de  diamètre  sur  0°^  15  de  longueur,  ont  été  portées  à  0»  095  sur 
0»  190;  les  essieuxdetenders  des  machines  Crampton,  construites 
pour  le  même  chemin ,  ont  des  fusées  de  0»  13  de  diamètre  sur 
0«  24  de  longueur  (fig.  7,  pL  47). 

Sur  quelques  chemins  de  fer,  on  a  cherché  à  simplifier  le  maté- 
riel en  plaçant  sous  les  tenders  des  roues  ordinaires  de  wagon,  et 
en  portant  le  nombre  des  roues  de  4  à  6  ;  mais  il  y  a  peu  de  che- 
mins où  le  nombre  des  machines  soit  assez  peu  considérable  pour 
qu'il  y  ait  intérêt  à  ne  pas  constituer  une  série  spéciale  de  roues 
pour  les  tenders. 

Les  observations  que  nous  avons  faites  au  sujet  des  bandages^ 
en  décrivant  la  machine  locomotive,  s'appliquent  aux  roues  de  ten  - 
der;  Tépaisseur  au  milieu  n'atteint  pas  toujours  la  même  dimen- 
sion que  dans  les  roues  de  machines,  mais  elle  doit  être  portée  au 
moins  de  0°"  04  à  0°"  045. 

S  1^.  —  VrelB. 

Le  fi'ein  appliqué  au  tender  est  destiné  à  amortir  la  vitesse  ac- 
quise de  la  machine  et  du  convoi  qu'elle  remorque,  lorsqu'il  est 
nécessaire  de  ralentir  ou  d'arrêter.  Il  se  compose  essentiellement 
d'une  série  de  leviers,  vis  ou  engrenages,  au  moyen  desquels  le 
chaufTeuTi  qui  accompagne  le  mécanicien  »  peut  presser  fortement 
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des  saboU  en  bois  sur  la  circonrérence  des  roues.  Le  rapport  des  élé- 
ments du  frein  est  calculé  de  telle  sorte,  qu'un  seul  homme,  par  son 
poids  ou  par  sa  force  musculaire,  puisse  déterminer  un  frottement 
supérieur  à  Tadhérence  des  roues,  de  telle  sorte  que  celles-ci  soient 
arrêtées  dans  leur  mouvement  de  rotation,  pour  glisser  sut  les  rails  ; 
il  se  développe  ainsi,  en  môme  temps  que  la  machine  cesse  de 
fonctionner,  un  travail  résistant  très-considérable,  qui  détruit 
graduellement  la  quantité  de  mouvement  dont  le  convoi  est  animé 
et  finit  par  occasionner  i'arrét.  Lorsque  le  frottement  des  sabots 
du  frein  n*est  pas  supérieur  à  Tadhérence,  la  roue  continue  à  tour- 
ner en  frottant  sur  le  sabot;  il  y  a  toujours  un  travail  résistant  qui 
absorbe  une  partie  de  la  force  vive  et  produit  une  duninution  de 
vitesse  correspondante. 

La  dispo^tion  de  mécanisme  la  plus  simple  consiste  dans  rem- 
ploi d'un  levier,  sur  lequel  l'homme  préposé  à  la  manœuvre  agit 
par  son  poids;  quel  que  soit  le  rapport  du  levier  sur  lequel  s'ap- 
plique l'action  de  l'homme  au  levier  qui  porte  le  sabot,  il  est  diffi- 
cile d'établir  une  proportion  telle ,  que  la  roue  puisse  être  rendue 
immobile.  L'emploi  du  frein  à  levier  doit  donc  être  remplacé  par 
un  autre  procédé  dès  que  le  tender  est  un  peu  lourd ,  car  il  im- 
porte de  ne  pas  laisser  frotter  indéfiniment  les  sabots,  qui  se  polis- 
sent et  cessent  d'exercer  le  frottement  normal  ;  ils  s'usent  d'ailleurs 
rapidement  et  peuvent  même  s'enflammer. 

La  combmaison  du  mécanisme  des  freins  varie  de  bien  des  ma- 
nières; l'une  des  plus  anciennes  et  des  plus  simples ,  et  dont  nous 
n'hésitons  pas  à  recommander  l'application,  est  celle  que  représen- 
tent les  fig.  1  et  %  pi  49.  Une  tige  verticale,  filetée  à  son  extré- 
mité supérieure ,  est  appelée  par  un  écrou  mobile  placé  au  centre 
d'une  roue  d'angle  commandée  par  une  autre  roue  d'angle  et  par 
une  tige  horizontale,  dont  l'extrémité  porte  un  petit  volant  en  forme 
de  manivelle.  Cette  tige  est  entraînée  dans  le  sens  vertical ,  de  bas 
en  haut  ou  de  haut  en  bas ,  par  le  mouvement  de  rotation  que  le 
chauffeur  imprime  au  volant;  elle  porte  à  sa  partie  inférieure 
deux  bielles  attachées  chacune  à  l'un  des  deux  sabots ,  lesquels 
sont  suspendus,  au  moyen  d'une  articulation ,  au  châssis  même  du 
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lendar.  Lorsque  le  diauffeur  fait  monter  la  tige  verticale,  en  fai- 
sant tourner  le  volant,  les  sabots  s*écartent,  s'appliquent  contre  les 
roues  qu'ils  pressent  de  plus  en  plus,  jusqu'au  moment  oii  la  pres- 
sion eiercée  fait  équilibre  à  l'action  développée  sur  les  bras  du 
volant.  Pour  éviter  de  fatiguer  les  plaques  de  garde  et  les  boites 
à  graisse ,  on  place  un  second  sabot  eitérieurement  sur  chaque 
loue,  en  le  reliant,  au  moyen  de  tringles  en  fer,  au  sabot  intérieur 
de  l'autre  roue ,  comme  l'indique  la  /îgf.  1 ,  pL  49.  Ce  système  de 
frein  se  réduit  souvent  aux  deux  sabots  intérieurs,  les  deux 
plaques  de  garde  du  même  côté  étant  alors  solidement  reliées  entre- 
elles.  Il  a  l'avantage  d'une  grande  simplicité  ;  lorsque  les  bielles  de 
transmission  de  l'effort  sur  les  sabots  se  rapprochent  de  l'horizon- 
tale, le  frein  prend  une  puissance  considérable ,  car  l'effort  exercé 
devient  la  petite  diagonale  d'un  losange  dont  la  résistance  est  la 
grande  diagonale  ;  aussi  est-il  nécessaire  d'empêcher  des  ouvriers 
maladroits  de  rapporter  sur  la  carcasse  en  fer,  des  sabots,  des  blocs 
de  bois  d'une  grande  épaisseur ,  pour  que  le  frein  ne  reste  pas 
impuissant  jusqu'à  ce  que  les  sabots  aient  atteint  un  certain  degré 
d'usure.  On  a  reproché  à  ces  freins  d'exiger  une  grande  préci- 
sion dans  la  taille  des  sabots ,  pour  que  ceux-ci  puissent  être  tous 
les  quatre  en  prise  h  la  fois.  Cette  objection  est  exacte  ;  elle  subsiste 
pour  tous  les  fireins  dans  lesquels  chaque  roue  est  pressée  par 
deux  sabots  ;  mais  dans  ce  cas-ci ,  il  y  a  toujours  un  sabot  qui 
porte  en  plein  sur  chaque  roue ,  et  qui ,  à  défaut  du  second ,  lui 
transmet  à  lui  seul  toute  la  pression  engendrée  par  l'action  exercée 
sur  l'appareil.  Cet  inconvénient  est  en  grande  partie  corrigé  par  la 
flexibilité  des  pièces  de  fer,  qui  compense  plus  ou  moins,  par  le 
jeu  qu'elles  prennent ,  l'insuffisance  de  certaines  longueurs.  On 
a  également  reproché  à  ce  frein  d'avoir  ses  sabots  attachés  au 
châssis ,  qui  se  relève  sur  ses  ressorts  lorsque  la  provision  d'eau  et 
de  coke  s'épuise  :  mais  nous  avons  déjà  eu  l'occasion  de  faire 
remarquer  que  les  ressorts  du  tender,  tout  en  ayant  la  plus  grande 
sensibilité  possible ,  ne  devaient  avoir  qu'une  flexibilité  restreinte , 
c'est-à-dire  que  la  flèche  des  ressorts  en  place  ne  devait  varier  que 
dans  des  limites  assez  étroites ,  suivant  que  le  tender  était  vide  ou 
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plein.  Le  déplacement,  par  rapport  aux  roues,  des  sabots  entraînés 
par  le  châssis  est  peu  considérable,  et  lorsqu'on  serre  le  frein ,  ces 
sabots,  en  emboîtant  les  roues,  font  relever  ou  abaisser  monaenta- 
nément  le  châssis,  en  déchargeant  les  ressorts  ou  en  les  compri- 
mant ,  jusqu'à  ce  que  leur  contour  s'applique  exactement  sur  celui 
de  la  roue  ;  si  toutefois  il  n'y  a  pas  dans  le  support  assez  de  flexi- 
bilité,  ou  s'il  ne  porte  pas  même  des  articulations  qui  évitent  ce 
déplacement  du  châssis ,  il  peut  tout  au  plus  en  résulter  un 
léger  surcroît  d'usure  pour  les  sabots ,  mais  l'effet  de  l'appareil 
n'est  affaibli  en  rien.  Une  dernière  objection  a  seule  quelque 
valeur:  elle  est  relative  à  l'effort  de  torsion  exercé  sur  l'essiwi, 
dont  les  deux  roues  glissent  sur  le  rail ,  lorsqu'une  seule  d'entre 
elles  est  serrée  par  les  sabots  du  frein  ;  mais  il  y  a  tout  lieu  de 
croire  que  les  dimensions  adoptées  aujourd'hui  pour  la  fabricaUon 
des  essieux  sont  laidement  suffisantes  pour  résister  sans  altéra- 
tion à  cet  effort,  car  on  ne  signale  pas,  sur  les  nombreux  tenders 
pourvus  de  freins  construits  d'après  ce  principe ,  des  ruptures 
d'essieux  qui  puissent  être  attribuées  à  cette  cause. 

On  a  adopté  dans  beaucoup  de  circonstances  un  autre  système  de 
frein,  dans  lequel  on  s'est  appliqué  à  rendre  tout  le  système  indé- 
pendant du  châssis.  Los  /î(?.  1  à  4  de  la  pi.  48  indiquent  les  di- 
vers détsùls  de  construction  de  ce  frein  :  le  chauffeur  exerce  s<m 
action  sur  une  manivelle  appliquée  à  la  partie  supérieure  d'une  tige 
verticale,  filetée  à  sa  partie  inférieure  et  maintenue  par  m  guide 
qui  la  laisse  tourner  librement ,  mais  qui  s'oppose  à  tout  déplace- 
ment vertical.  La  vis  s'engage  dans  un  écrou  monté  à  pivot  sur 
un  levier  en  forme  d'étrier  {fig.  4),  venu  de  forge  sur  un  arbre  ho- 
rizontal très-court,  fixé  sur  la  traverse  d'avant  du  tender  et  portant 
un  second  bras  de  levier,  à  angle  droit  avec  le  premier  et  plus 
court  que  lui  {fig.  3)  ;  ce  dernier  levier  reçoit  une  longue  bielle,  qui 
agit  par  l'extrémité  opposée  sur  le  système  des  sabots  ;  cette  bielle 
étant  très-longue  et  presque  horizontale,  le  jeu  des  ressorts  est  sans 
influence  sensible  sur  le  frein.  Une  barre  placée  de  champ  et 
tcj-minéc  par  deux  fourches  qui  embrassent  un  appendice  ménagea 
cet  effet  sur  chaque  boite  à  graisse  (fig.  3,pl.  4»etfig.  3  et  4,  pi.  47), 
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sert  de  guide  aux  sabots  du  frein  ;  ceux-ci  sont  appliqués  au  moyen 
de  vis  sanm  support  en  deux  parties  {fig.  4,  pi.  48),  qui  embrasse 
Je  guide,  et  qui  reçoit  par  articulation  les  bielles  qui  commandent  les 
sabots.  Le  même  système  est  appliqué  de  cbaque  c6té  du  tender, 
et  les  guides  servent  de  support  à  un  arbre  en  fer  qui  reçoit  l'action 
de  la  vis  par  Tintermédiaire  d'un  grand  levier,  et  le  transmet  aux 
bielles  de  pression  par  l'intermédiaire  de  quatre  petits  leviers,  op* 
posés  deux  à  deux  (fig.  3  et  4,  pi.  48).  Les  bielles  de  pression 
sont  assemblées  à  fourche  et  au  moyen  d'un  boulon  sur  l'extrémité 
des  leviers  correspondants  ;  elles  peuvent  être  assemblées  à  deux 
longueurs  différentes  pour  compenser  l'usure  des  sabots.  Pour 
remédier  à  l'inégalité  d'usure  des  sabots,  entre  deux  réparations, 
on  donne  plusieurs  millimètres  de  jeu  aux  tourillons  de  l'arbre, 
dans  l'œil  que  porte  chacun  des  guides  qui  le  reçoivent. 

Ce  seccmd  système  de  frein  est  d'une  construi^on  plus  coûteuse 
que  le  premier  ;  il  a  l'inconvénient  de  ne  presser  chaque  roue  que 
d'un  côté  et  de  reporter  toute  la  pression  sur  la  boite  à  graisse  et  sur 
le  coussinet  ;  il  ne  détruit  que  partiellement  l'effort  de  torsion  auquel 
sont  soumis  les  essieux  dans  le  premier  système,  car  l'arbre  de 
transmission,  dont  les  dimensions  sont  toujours  assez  restreintes, 
est  lui-mâme  susceptible  de  se  tordre  de  quantités  appréciables,  et 
il  n'y  a  incontestabl^ient  qu'une  partie  de  l'effort  appliqué  sur  le 
grand  levier,  qui  soit  transmis  aux  sabots  commandés  par  l'extré- 
mité de  l'arbre.  Il  y  a  tout  lieu  d'admettre  que,  lorsqu'on  en  a  fait 
l'application,  on  a  sacrifié  la  simplicité  et  l'efficacité  des  dispositions 
antérieures  à  un  principe  théorique  d'une  importance  très-res- 
ti*einte,  celui  de  l'indépendance  du  frein  et  du  châssis.  Ce  principe 
qui  peut  être  appliqué  très-utilement  aux  voitures  dont  les  ressorts 
doivent  avoir  et  doivent  conserver ,  même  pendant  le  serrage  des 
freins,  une  grande  élasticité ,  ne  nous  paraît  pas  avoir  le  même 
d^ré  d'utilité  pour  ce  qui  concerne  les  tenders. 

Différentes  modifications  ont  été  apportées  à  ce  dernier  système 
de  freins  ;  nous  signalerons  entre  autres  celles  que  représentent  les 
fig.  4  et  2  de  la  pi.  45.  La  vis  commande  un  arbre  qui  règne 
sur  toute  la  largeur  du  châssis»  et  qui  porte  à  chaque  extrémité  un 


petit  teTier  dgissant  sur  une  bielle  ;  chaque  bielle  s'applique  sur  le 
milieu  d'un  balancier  qui  commande  par  son  extrémité  inférieure  le 
sabot  de  la  roue  d'avant,  et  par  son  extrémité  supérieure  une  bielle 
de  renvoi  ;  les  deux  balanciers  sont  réunis  par  une  barre  transversale 
qui  sert  d'entretoise  et  de  point  d'application  aux  bielles  de  com- 
mande, que  les  roues  empêchent  de  placer  dans  le  même  plan  que 
chaque  levier.  Chaque  bielle  de  renvoi  agit  sur  l'extrémité  supé- 
rieure d'un  levier  pareil  à  celui  qui  la  commande  ;  ce  levier  s'appuie 
à  son  milieu  sur  une  petite  bielle  articulée  sur  le  châssis,  et  agit  à 
son  extrémité  Inférieure  sur  le  sabot  de  la  roue  d'arrière.  Les  sa- 
bots sont  fixés  sur  des  supports  appliqués  sur  le  guide  ordinaire. 
Ce  f^ein  est,  comme  le  précédent,  indépendant  du  châssis,  et  il  fonc- 
tionne, comme  le  premier  frein  que  nous  avons  décrit,  indépendam- 
ment de  l'usure  des  sabots.  Il  peut  être  employé  avec  avantage 
pour  des  machines  dont  tous  les  détails  doivent  être  parfaitement 
soignés,  comme  les  machines  Crampton  auxquelles  on  l'a  appliqué; 
mais,  dans  la  plupart  des  cas,  le  premier  système  r^ondra  suffl- 
sanunent  à  tous  les  besoins. 

La  fig.  3,  pi.  49,  indique,  pour  un  tender  à  sbc  roues,  une 
disposition  analogue  à  la  précédente  ;  la  bielle  qui  transmet  l'action 
de  la  vis  agit  sur  un  petit  balancier  qui  répartit  TeiTort  sur  les  le^ 
viers  des  sabots ,  indépendamment  de  l'usure  de  ceux-ci.  Le  même 
balancier  a  été  employé  pour  éviter  l'influence  de  l'mégalité  d'usure 
des  sabots  sur  un  tender  à  quatre  roues.  On  fixe,  sur  les  guides, 
deux  arbres  de  transmission  au  lieu  d'un  seul,  et  les  leviers  qui 
commandent  ces  arbres  sont  attachés  aux  extrémités  d'un  petit  ba- 
lancier qui  reçoit,  à  son  centre,  l'action  de  la  bielle  de  commande  ; 
chacun  des  arbres  de  transmission  commande  les  deux  sabots  d'une 
mêmepaire  de  roues. 

Nous  devons  enfin  signaler  l'application  qui  a  été  faite  du  méca- 
nisme du  cric  ordinaire,  pour  remplacer  la  vis  :  la  tige  verticale  qui 
porte  la  manivelle  est  montée  sur  l'axe  d'un  pipon,  ce  pignon  en- 
grène avec  une  roue  dentée,  qui  commande  un  pignon  calé  sur  le 
même  arbre,  engrenant  lui-même  avec  une  crémaillère  fixée  à  l'extré- 
mité de  la  bielle  de  transmisaion.  Cette  disposition  permet  de  serrer 


le  firefai  plus  rapiaeinent  qu*avec  la  vis ,  mais  elle  exige  remploi  (fun 
roehet  pour  maintenir  le  serrage,sans  Tintervention  de  l'homme  qu 
fait  la  manœuvre ,  lorsque  les  roues  sont  arrêtées  ;  en  outre ,  lors- 
qu'une dent  de  la  crémaillère  ou  du  pignon  vient  à  se  briser  pendant 
le  serrage  du  frein,  il  feut  démonter  tout  l'appareil  pour  le  des-^ 
serrer  complètement. 

Les  sabots  de  frein  sont  en  bois  de  charme  ou  de  hêtre  très-sec  ; 
on  a  quelquefois  employé  avec  succès  le  peuplier  blanc  ;  il  faut  un 
bols  qui  ne  soit  pas  trop  dur  et  trop  susceptible  de  se  polir  par  le 
frottement,  car  une  très-lferte  pression  deviendrait  nécessaire  pour 
fixer  les  roues.  Les  sabots  s'usent  assez  promptement ,  et  pour 
éviter  des  réparations  trop  fréquentes,  il  faut  se  réserver,  dans  le 
tracé  de  leur  construction,  une  marge  de  0"  10  à  0«  12  pour  l'u- 
sure. 

Pour  calculer  le  rapport  des  éléments  d'un  frein,  il  suffit  de  re- 
courir aux  éléments  de  la  statique,  en  tenant  compte  de  la  lon- 
gueur de  la  manivelle  et  des  leviers,  du  pas  de  la  vis,  ou  des  rayons 
des  roues  d'engrenage,  si  la  transmission  a  Heu  au  moyen  d'un 
cric  :  de  l'angle  des  bielles  de  pression  avec  les  leviers  et  avec  la 
tige  de  la  vis,  si  l'on  adopte  le  premier  système,  etc.  Le  frotte- 
ment total  des  sabots  qui  agissent  sur  une  même  paire  de  roues, 
c'est-à-dire  le  produit  de  la  pression  exercée  sur  la  roue  normale- 
ment à  sa  circonférence,  multipliée  par  le  coefficient  de  frottement, 
doit  dépasser  sensiblement  X adhérence  ou  le  produit  du  poids  cor- 
respondant à  cette  paire  de  roues  par  le  coefficient  de  frottement 
des  roues  sur  le  rail.  On  peut ,  à  défaut  d'expériences  qui  se  rap- 
portent directement  au  sujet,  admettre  pour  les  résultats  numéri- 
ques à  Introduire  dans  le  calcul  :  0,20  pour  le  coefficient  de  frotte- 
ment des  roues  sur  les  rails,  0,30  pour  celui  des  sabots  sur  les 
roues,  et  35  kilog.  pour  l'effort  exercé  par  un  homme  agissant  à 
reAis  sur  les  bras  de  la  manivelle. 


Ainsi  que  nous  Favonâ  déjà  indiqué,  on  a  été  conduit,  pour  les 
machines  qui  nWectuent  que  de  faibles  parcours,  à  supprimer  te 
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tender  comme  appareil  séparé  de  la  machine  ;  on  Ta  remplacé  par 
des  caisses  disposées  à  Tarrière  de  la  plate-forme  du  mécanicien, 
sous  cette  plate-forme  même,  sous  la  chaudière  ou  sur  ses  côtés, 
d*une  capacité  sufGsante  pour  recevoir  Teau  et  le  coke  nécessaires 
pour  un  parcours  restreint.  On  dispose  un  frein  sur  la  paire  de 
roues  d'arrière  qui  est  très-chai^,  et  qui  fournit  un  moyen 
d*arrét  suffisamment  énei^que.  La  pi,  73  représente  une  an- 
cienne machine  à  quatre  roues  du  chemin  de  fer  de  Paris  à  Saint- 
Germain,  transformée  en  machine-tender  ;  la  pL  73  représente 
également  une  machine,  à  quatre  roues  accouplées,  du  construc- 
teur anglais  Hawthorn,  qui  a  réalisé  la  même  disposition. 

Les  caisses  à  eau  placées  sur  les  machines  du  chemin  de  fer  de 
Saint-€ermain  contiennent  2,500  litres  d*eau,  et,  avec  des  trains 
légers,  elles  peuvent  parcourir  trois  fois  la  distance  entière  de  18 
kilom.  sans  renouveler  leur  provision  d'eau* 

On  a  été  plus  loin  en  Angleterre,  on  a  construit  des  véhicules 
qui  comprennent  sur  un  même  châssis  le  moteur  et  une  caisse  pour 
les  voyageurs  ;  ces  voitures  à  vapeur  ont  été  appliquées  au  service 
d'embranchements  h  faible  circulation. 

Nous  devons  également  signaler  une  disposition  inverse  de  la 
précédente  ;  nous  voulons  parler  du  système  de  Verpilleux,  dont 
ce  constructeur  a  fait  l'application  pour  la  remonte  des  wagons  à 
houille,  de  Rive-de-Gier  à  Saint-Etienne.  La  machine  portée  sur 
quatre  roues  comprend  la  chaudière  et  une  paire  de  cylindres  mo- 
teurs ;  le  tender  porte  également  une  paire  de  cylindres  qui  reçoi- 
vent la  vapeur  de  la  chaudière,  par  l'intermédiaire  d'un  tuyau  ar- 
ticulé. Cette  disposition  n'a  pas  précisément  pour  objet  d'augmen- 
ter la  puissance  de  l'appareil  moteur,  car  celle-ci  est  limitée  par  les 
dimensions  de  la  chaudière,  et,  en  doublant  le  nombre  des  cylindres, 
on  est  conduit  naturellement  à  réduire  leur  volume  ;  elle  a  pour  objet 
d'augmenter  l'adliérence  de  tout  le  frottement  dû  au  poids  du  tender, 
et  de  rendre  possible  l'emploi  de  roues  de  très-petit  diamètre,  ce  qui 
permet,  à  puissance  égale,  et  moyennant  une  réduction  de  vitesse, 
de  remorquer  des  charges  très-considéràbles*  Cette  disposition 
est  parliiitement  appropriée  au  chemin  de  fer  de  Saint-Etienne  qui 
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a  des  rails  très-légers,  et  qui  n'auraient  pas  comporté  une  pression 
trop  considérable  au  contact  des  roues  dont  les  rails  sont  toujours 
couverts  de  poussière,  de  charbon,  et  plus  glissants  que  les  rails 
d'un  chemin  ordinaire  à  voyageurs,  et  qui  présente  enfin,  entre 
Rive-de-Gier  et  Saint-Etienne,  une  rampe  continue  de  14  millimè* 
très.  Ce  système  peut  recevoir  d'utiles  applications  dans  des  circon* 
stances  analogues  à  celles  que  présente  le  chemin  de  fer  de  Saint- 
Etienne  à  Lyon. 


LIVRE  IV. 


EXAMEN  DE  LA  MACHINE  LOCOMOTIVE  PRISE  OANt  SON  ENSEMBLE. 


Nous  avons  accompli  jusqu'ici  la  partie  la  plus  facile  de  notre 
tâche,  en  exposant  les  principes  sur  lesquels  reposent  la  construction 
et  le  jeu  de  la  machine  locomotive,  en  la  décrivant  pièc^  par  pièces  ; 
il  nous  reste  maintenant  à  examiner,  à  un  point  de  vue  général, 
quels  sont  les  principes  qui  doivent  présider  à  l'agencement  géné- 
ral de  cette  machine,  les  conditions  auxquelles  il  est  nécessaire  de 
satisfaire  pour  obtenir  de  l'ensemble  des  dispositions  adoptées  le 
service  le  plus  eflicace ,  le  plus  sûr  et  le  plus  économique.  On  ne 
peut  pas  se  dissimuler  que  chaque  constructeur  n'a  eu  souvent  d'au- 
tre guide  que  le  sentiment  mécanique  des  dispositions  qu'il  a  réa- 
lisées, d'autres  fois  il  s'est  laissé  guider  par  des  considérations 
qui  lui  étaient  propres  et  auxquelles  il  a  attaché  plus  d'importance 
que  ne  l'ont  fait  d'autres  constructeurs.  Aussi  remarque-t-on  des 
différences  considérables  entre  les  différents  types  de  machines  qui 
existent  sur  les  chemins  de  fer  en  exploitation.  Cependant  il  n'est 
pas  impossible  de  dégager  quelques  préceptes  généraux  de  la  masse 
des  faits  que  nous  avons  sous  les  yeux  ;  quelques  points  de  vue 
ont  même  donné  lieu  à  des  recherches  qui  ont  jeté  un  grand  jour 
sur  des  questions  d'une  importance  capitale,  entre  autres  sur  les 
conditions  de  stabilité.  Nous  prenons  la  question  telle  qu'elle  est , 
incomplètement  étudiée,  nous  n'avons  donc  pas  la  prétention  de  la 
traiter  à  fond  ;  sur  beaucoup  de  points  nous  ne  ferons  que  la  poser. 
Nous  pensons  néanmoms  qu'en  entrant  résolument  dans  les  consi- 
dérations de  cette  nature,  nous  rendrons  un  service,  ne  serait-ce 
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qu'en  provoquant  m  Bou?el  examen  et  des  études  plus  complètes. 
Nous  ecmmenceronspar  examiner  les  conditions  générales  auxquel- 
les on  doit  satisfaire  dans  la  construction  d'une  machine  locomotive; 
nous  examinerons  ensuite  les  conditions  de  stabilité  ;  nous  don- 
nerons un  tableau  général ,  aussi  complet  que  possible ,  des  di* 
mensions  réalisées  dans  un  grand  nombre  de  types,  et,  dans  un 
dernier  chapitre,  nous  tâcherons  de  résumer  tous  ces  éléments  en 
traitant  la  question  du  choix  d'un  système  de  machines.  Ainsi 
que  nous  l'avons  déjà  dit,  nous  ne  reculerons  pas  devant  des  répé- 
titions qui  auront  pour  résultat  de  nous  faciliter  l'exposition  des  su^ 
jets  que  nous  avons  à  traiter. 


CHAPITRE  !«• 


CJeadMI^aa  générale»  d«  eônfliradtea* 


%  !**•  -^  9mîêm  ée»  Machinett  et  de*  ienders. 

Le  poids  du  matériel  doit  être  aussi  faible  que  possible  ;  c'est  un 
principe  élémentaire  qu'il  suffit  d'énoncer,  car  tout  le  monde  sait 
que  les  résistances  à  vaincre  par  l'action  de  la  vapeur  sur  les  pis- 
tons consistent,  pour  la  plus  grande  partie,  en  frottements  qui  crois- 
sent avec  le  poids,  et  que  toutes  les  fois  que  le  tracé  présente  des 
inclinaisons  ascendantes  ou  des  rampes,  la  gravité  intervient  pour 
augmenter  la  somme  des  résistances  ;  c'est  surtout  sur  les  profils 
accidentés  qu'un  excès  de  poids  des  véhicules  devient  nuisible. 
Le  poids  des  tenders  doit  être  surtout  allégé  autant  que  possible  ; 
c'est  pour  cela  qu'on  s'est  appliqué  dans  ces  derniers  temps, 
pour  les  courts  trajets,  à  supprimer  le  tender  comme  véhicule  spé- 
cial, en  chargeant  l'eau  et  le  coke  sur  la  machine  même,  et  qu'on 

doit  chercher  à  généraliser  autant  que  possible  cette  combinaison. 
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n  importe  d*avoir  égard  à  la  répartition  da  poids  des  niachises; 
considérant  i*ensemble  de  la  machine»  il  importe  que  la  plus  grande 
partie  de  son  poids  soit  supportée  par  les  roues  motrices  pour  l'adhé- 
rence ,  sur  les  roues  d'avant  pour  la  stabilité.  Une  machine  lourde 
peut  n'avoir  qu'une  charge  modérée  sur  chacune  de  ses  roues,  une 
machine  légère  peut  exercer  une  grande  pression  sur  les  rails  si 
tout  le  poids  repose  sur  quatre  roues  seulement. 

Lorsqu'on  examine  les  conditions  générales  d'établissement  d'une 
machine,  toutes  les  questions  s'enchevêtrent  et  réagissent  les  unes 
sur  les  autres.  Pour  ce  qui  concerne  le  poids  des  machines»  on 
est  limité  dans  les  réductions  qu'il  faut  lui  faire  subir  par  la  néces- 
sité de  satisfaire  à  certaines  conditions  essentielles  ;  une  machine  ne 
peut  avoir  une  grande  puissance  de  traction  et  une  grande  vitesse 
qu'à  la  condition  d'avoir  une  grande  surface  de  chauffe  et,  par  suite, 
une  lourde  chaudière,  des  cylindres  d'une  grande  dimension  dans 
lesquels  la  vapeur  peut  agir  par  détente,  des  supports  très-soli- 
des, etc.  Une  machme  dans  laquelle  on  sacrifie  la  vitesse  à  la  puis- 
sance de  traction,  doit  avoir  une  grande  adhérence,  et  il  ne  suffit 
pas  toujours  pour  cela  d'accoupler  les  roues,  il  peut  être  avanta- 
geux de  ne  pas  descendre  au-dessous  d'un  certain  poids  total,  lors 
même  que  les  nécessités  de  la  construction  le  permettraient  ;  le 
profil  du  chemin,  le  mode  d'établissement  de  la  voie  de  fer  doivent 
être  pris  en  grande  considération,  car  la  fréquence  des  rampes,  leur 
forte  déclivité  peuvent  conduire  à  négliger  certains  avantages  de 
construction  pour  restreindre  la  résistance  due  à  la  gravité  ;  la  faible 
dimension  des  rails,  l'écartement  des  traverses  peuvent  enfin  im- 
poser des  limites  pour  la  charge  à  faire  porter  sur  Içs  roues. 

On  ne  saurait  donc  poser  de  règles  absolues  à  cet  égard.  En 
consultant  les  faits  réalisés  jusqu'à  ce  jour,  on  peut  admettre  que 
des  machines  à  voyageurs  de  21  tonnes  (y  compris  le  poids  de  l'eau 
et  du  coke),  montées  sur  six  roues,  ne  portant  sur  l'essieu  d'arrière 
ou  sur  celui  du  milieu,  si  les  roues  motrices  sont  à  l'arrière ,  que 
8  tonnes,  chargées  de  7  tonnes  sur  l'essieu  d'avant  et  de  9  tonnes 
sur  l'essieu  moteur  (y  compris  le  poids  des  roues  elles-mêmes),  sont 
dans  de  bonnes  conditions  pour  un  chemin  de  fer  dont  les  rails  pè- 
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sent  37  à  38  kilog.  par  mètre  c<»]rant,  et  sont  portés  par  quatre 
traverses  réparties  sur  une  longueur  de  4"*  80.  Pour  le  même 
chemin,  des  macbines  à  marchandises,  .à  quatre  roues  accouplées, 
peuvent  peser  22  à  23  tonnes,  et  des  machines  à  six  roues  accou- 
plées 25  à  26  tonnes,  si  la  charge  est  également  répartie  sur  les 
deux  essieux  principaux  dans  le  premier  cas,  si  elle  est  répartie  à 
peu  près  également  dans  le  dernier  cas.  Il  peut  y  avoir  incon- 
vénient  à  atteindre  ces  limites  si  le  poids  des  rails  n'excède  pas 
30  kilogrammes  par  mètre  courant  ;  pour  y  remédier,  au  moins  en 
partie,  dans  ce  cas ,  on  ajoute  une  cinquième  traverse  par  rail. 
La  dimension  des  rails  et  Técartement  des  supports  ne  limitent  pas 
seuls  la  charge  des  roues  ;  il  faut  également  avoir  égard  aux  ban« 
dages  qui  s'écrasent  et  se  laminent  sous  un  excès  de  charge. 

Quoi  qu'il  en  soit,  le  constructeur  ne  doit  jamais  perdre  de  vue 
que  le  poids  des  pièces  doit  être  réduit  à  sa  plus  simple  expression  ; 
tout  excès  de  poids  dans  la  construction  d'une  pièce,  lorsqu'il 
n'est  pas  justifié  par  un  motif  de  solidité,  d'augmentation  de  puis- 
sance ou  d'économie  de  fabrication,  est  une  faute.  Lorsque  le 
poids  tend  à  devenir  trop  considérable,  il  peut  y  avoir  lieu  de  sa* 
crifier  quelque  chose  sur  ces  conditions  ;  s*il  est  nécessaire  d'at- 
teindre une  certaine  limite  de  poids,  au  delà  de  ce  que  nécessite  la 
construction  elle-même,  il  faut  l'obtenir  en  augmentant  les  dimen- 
sions de  la  chaudière,  afin  d'en  profiter  pour  améliorer  les  condi- 
tions de  vaporisation  et  d'économie  du  combustible,  ou  en  aug- 
mentant la  dimension  des  pièces  dont  le  remplacement  est  le  plus 
dispendieux  et  entraine  les  chômages  les  plus  longs. 

Les  machines  construites  par  M.  Buddicom  pour  le  chemin  de 
fer  de  Roum,  qui  peuvent  être  étudiées  avec  fruit  dans  la  plupart 
de  leurs  détails,  sont  surtout  remarquables  pour  leur  légèreté,  qui 
dépasse  de  beaucoup  celle  de  la  plupart  des  machines  qui  travail- 
lent dans  les  mêmes  conditions  ;  les  machines  du  chemin  de  fer 
de  Paris  à  Rouen  ne  pèsent  vides  que  14,000  kilog.  ;  celles  du  che- 
min de  fer  du  Havre  et  de  plusieurs  autres  chemins,  qui  ont  été  éta- 
blies plus  récemment  par  le  même  constructeur,  ne  dépassent  pas 
14,880  kilog. 


Le  poids  des  teodersdoit  surtout  être  réduit  au  strict  néeessaire  ; 
on  peut  prendre  comme  exemple  le  tender  du  chemiu  de  fer  de 
Rouen,  dont  le  poids  à  vide  n'excède  pas  4  tonneset  qui  peut  recevoir 
3500  litres  d'eau  et  une  tonne  de  coke.  Lorsque  la  provision  d'eau 
et  de  coke  est  portée  par  la  machine,  on  peut  donner  à  celles  un 
poids  plus  considérable  que  celui  que  nous  avons  indiqué,  en  aug- 
mentant la  charge  de  ses  roues  d'avant  et  surtout  celles  des  roues 
d'arrière.  Une  machine  ainsi  disposée,  dont  la  chaige  serait  répar* 
tie  d'une  manière  à  peu  près  uniforme  sur  les  trois  essieux  et  qui 
atteindrait,  chargée  d'eau  et  de  coke,  la  limite  de  25  tonnes,  serait 
encore  dans  de  bonnes  conditions,  puisqu'il  en  résulterait  une  ré- 
duction d'environ  10  tonnes  sur  le  poids  mort. 

Nous  avons  déjà  signalé  l'ingénieuse  dispositiOD  des  madiines 
de  Verpilleux,  dans  lesquelles  le  poids  du  tonder,  comme  celui  de 
la  machine ,  est  utilisé  en  entier  pour  l'adhérence.  Ce  mode  de 
construction  doit  fixer  l'attention  des  ingénieurs  qui  ont  à  faire  con- 
struire des  machines  pour  gravir,  avec  de  fortes  charges,  des  ram- 
pes d'une  déclivité  très-pronoi^ée. 

S  ••  —  Bntretlen  et  dnrée. 

Dans  la  construction  des  machines  locomotives,  à  un  degré  plus 
prononcé  peut-être  que  dans  beaucoup  d'autres  machines,  il  ûn- 
porte  d'arriver  à  une  grande  simplicité  de  formes  et  à  une  grande 
solidité,  autant  que  le  permettent  les  autres  conditions  k  remplir, 
et  notamment  la  nécessité  de  ne  pas  dépasser  certaines  limites  de 
poids.  Si  l'on  tient  compte  du  prix  d'achat  des  machines  et  du 
loyer  des  capitaux  nécessaires  pour  leur  premier  établissement,  on 
reconnaît  qu'il  ne  suffit  pas,  par  la  simplicité  des  dispositions,  d'ob- 
tenir la  plus  grande  économie  dans  les  dépenses  de  réparation,  qu'il 
faut,  par  leur  solidité  et  par  la  facilité  des  réparations,  arriver  à 
maintonir  les  machines  en  état  de  service  pendait  un  temps  aussi 
long  que  possible,  qu'il  faut  en  outre  obtenir  dans  un  temps  donné 
le  service  le  phis  actif  possible.  En  efïet ,  mie  machine  sans  son 
tender  coûte  environ  50,000  fr.  ;  elle  fait  au  maximum  et  en 
moyenne  20,000  kilomètres  par  an,  et  peut  fournir  un  parcours 
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total  de  800,000  klkMnètres  au  maximum  ;  lorsqu*6Ue  est  arri?ée  à 
€6  terme,  on  peut  admettre  qu*tl  est  nécessaire,  soit  par  suite  de 
son  degré  d'usure,  soit  parce  qu'elle  a  cessé  d'être  appropriée  aux 
besoins  du  service,  de  la  remplacer  ou  de  la  reconstruire  à  neuf,  ce 
qui  revint  à  peu  près  au  même  ;  ce  cas  échéant,  on  peut  égale- 
ment admettre  qu'il  est  nécessaire  de  lui  appliquer  dans  l'une  ou 
l'autre  supposition  une  dépense  d'environ  80,000  fr.,  déduction 
faite  de  la  val^r  des  vieux  matériaux  vendus  ou  rentrant  dans  la 
construction  nouvelle.  Bien  qu'on  manque  encore  de  données  cen- 
taines sur  la  durée  des  machines,  on  remarque  cependant  qu'un  cer- 
tain nombre  de  nuichines  anciennes  ont  été  mises  hors  de  service 
ou  sontdevenues  insuffisantes  comme  vitesse  et  comme  puissance  de 
traction,  après  des  parcours  d'environ  200,000  kilomètres  ;  on  peut 
donc  raisonnablement  admettre  que  les  machines  construites  depuis 
cinq  ou  six  années  fourniront  un  parcours  total  de  SO  p.  0/0  supé- 
rieur, jusqu'au  moment  où  il  sera  opportun  de  les  remplacer  on  de 
les  refaire  à  neuf.  L'intérêt  à  4  p.  0/0  du  prix  d'achat  des  machines 
représente  donc  une  dépense  annuelle  de  2,000  fr.  par  machine, 

soit  de Ofr.  10c.  par  kilomètre  parcouru; 

les  frais  de  renouvellement.    0     10  d''  . 
les  frais  d'entretien  et  de  ré- 
paration     0     30  d** 

Soiten  total Ofr.  50c. 

ou  pour  un  chemin  de  fer  comme  celui  du  Nord,  dont  le  parcours 
annuel  dépasse  3,000»000  de  kilomètres,  une  somme  totale  supé- 
rieure k  1,800,000  fr.  par  an.  Si  l'on  peut,  par  la  bonne  con- 
struction et  la  solidité  des  machines,  par  la  bonne  disposition  des 
pièces,  arriver  à  leur  faire  fournir  un  servicerannud  plus  considé- 
rable, k  les  faire  durer  plus  longtemps  et  à  rendre  les  réparations 
moins  coûteuses,  on  réalisera  un  bénéfice  considérable  ;  si  Ton  ar- 
rivait, par  exemple,  à  augmenter  de  1/5  le  service  annuel  et  le  par- 
cours total,  et  à  réduire  de  1/S  la  dépense  d'entretien,  ce  serait  une 
économie  réelle  de  300,000  fr.,  ou,  pour  le  capital  qui  représente 
le  prix  d*acbat  des  machines  seules,  que  Ton  peut  évaluer 


à  10,000,000  tv.,  3  2/3  p.  0/0.  Ce  rapport  exprime  l'augmenta* 
tion  de  bénéfice  qu'obtiendrait  un  entrepreneur  de  traction  fou^ 
nissant  le  matériel  à  la  Compapie  moyennant  un  prix  fixé  à  forfiiit 
pour  chaque  kilomètre  parcouru. 

Mous  avons  insisté  sur  cette  question  en  cherchant  à  la  préciser 
par  des  chiffres  résultant  à  la  vérité  d'hypothèses,  mais  qui  ne 
peuvent  pas  différer  très-notablement  de  la  vérité,  parce  qu'on  ne 
se  rend  pas  toujours  un  compte  suffisamment  exact  de  son  impor- 
tance ;  lorsqu'il  s'agit  de  commander  des  machines,  on  discute 
avant  tout  sur  le  prix  ;  le  choix  d'un  constructeur  ou  d'un  système 
de  machines  repose  généralement  sur  des  différences  de  prix 
qui  n'ont  aucune  espèce  d'intérêt  à  côté  des  conséquences  que 
peut  entraîner  une  mauvaise  disposition,  une  construction  peu  soi- 
gnée ou  l'emploi  de  matériaux  de  médiocre  qualité.  Cette  impor- 
tance nous  parait  assez  grande  pour  que  nous  entrions  à  ce  sujet 
dans  de  plus  grands  développements,  en  discutant  chacun  des  élé- 
ments qull  faut  prendre  en  considération. 

l^*  Choix  des  matériaux  de  construction.  ^  Les  matériaux 
employés  dans  la  construction  des  machines  sont  le  fer,  la  fonte,  le 
cuivre,  le  bronze,  le  laiton  et  l'acier  ;  le  bois  et  diverses  autres  ma- 
tières n'y  figurent  qu'accessoirement.  Le  tableau  suivant,  extrait  du 
travail  de  MM.  Valerio  et  de  Brouville  sur  la  machine  à  voyageurs 
du  chemin  de  fer  du  Nord,  indique  la  répartition  en  poids  de  ces  di- 
verses matières,  déchets  non  compris. 


RATURE 
DES  MATÉRIAUX. 

CHASSIS 
ET  SUPPORTS. 

«ÉCAlflSMK. 

CHAUDIÈRE. 

TOTAL. 

Fontâ ■• 

k. 

1,237,0 

4,769,9 

1,322,5 

440,0 

6,0 

81,6 

355,5 

k. 
2,4^,0 
974,7 

150,5 

124,0 

5,6 

405,6 

17,5 

k. 
42,0 

1,625,4 

2,995,8 

15,1 

786,8 

1,457,5 

258,6 

138,5 

k. 

3,713,0 

7,370,0 

4,318,3 

605,6 

910,8 

1,447,1 

743^7 

491,5 

Fer  forgé 

Tôle 

Acier -.. 

Cuivre  rouge .... 
Laiton 

Bronze*  --^ » 

Bois  et  divers  . . . 
TOTAUX 

8,192,5 

4,109,9 

7,299,7 

19,602,1      1 

Au  moyen  de  ce  tableau  on  peut  se  rendre  compte  approximati- 
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vement  deFinlhieDce  que  peuvent  avoir  sur  le  prix  de  revint  d'une 
machine,  les  sacrifices  que  l'on  ferait  pour  substituer  à  des  maté* 
riaux  de'  qualité  moyenne,  des  matériaux  de  première  qualité.  Des 
mélaux  de  premier  choix  se  travaillent  mieux  et  plus  facilenâent  que 
des  métaux  de  qualité  inférieure,  ils  donnent  lieu  à  des  déchets 
moindres  et  d'une  plus  grande  valeur  vénale,  les  débris  de  pièces 
brisées  ou  usées  ont  également  un  prix  supérieur  lorsqu'on  les  re^ 
vend;  déplus,  avee  de  bons  matériaux,  on  peut  arriver  à  une  ré** 
dueti(m  de  poids  susceptible  de  compenser  Taugmentation  de  prix; 
nous  n'en  tiendrons  pas  cependant  compte,  nous  n'aurons  égard 
qu'à  la  différence  du  prix  d'achat  des  matières  premières,  du  fer  et 
de  la  tdie  sortant  de  la  forge,  de  la  fonte  et  du  bronze  sortant  de  la 
fonderie,  du  cuivre  et  du  laiton  sortant  du  laminoir.  Le  tableau  ci*- 
après,  établi  sur  ces  bases,  donne  en  regard  le  prix  des  matières  de 
qualité  moyenne  qui  peuvent  être  employées  dans  la  construction 
des  machines,  et  qui  ne  peuvent  pas,  à  raison  de  la  qualité  même, 
être  une  cause  de  refus,  à  moins  de  stipulations  contraires  dans  les 
traités  :  la  plus-value  des  matières  de  premier  choix  et  le  produit 
de  cette  plus-value  appliqués  aux  poids  du  tableau  précédent;  les 
prix  âémentaires  et  les  augmentations  correspondantes  sont  des 
moyennes  fixées  am>roximativement ,  dont  on  pourra  contester 
dans  une  certaine  limite  la  quotité,  mais  qui  ne  peuvent  pas  donner 
lieu  à  des  :;ectiflcations  susceptibles  de  modifier  la  conséqu^MSie 
que  nous  tirerons  de  notre  calcul. 


HATURE 

d«a   malériaax. 

PRIX 

du  kUogramme 
C  qaallté  mor«one.  ) 

PLUS-VALUB 

do    kllograminc 

(  pr«nilèr«  qoailté.  ) 

PRODUIT 

de  la 
pIusHTtincCl)» 

FODt£...«....  ••.. 

tt,      c. 
0    38 
0    45 

0  58 

1  15 

2  70 
2    55 
2    45 

fr.      e. 
0    10 
0    10 
0    12 
0    30 
0    25 
0    20 
0    15 

fr.      c. 
371    30 
737    00 
518    19 
181    50 
227    70 
289    40 
111    75 

Fer  forgé 

TAle 

4cifir. . . .  •  • 

Goivre  rouge 

i^itûn 

Brome •• 

Tevrk 

kL.... 

2,436    84 

(1)  Ce  produit  doit  être  augmenté  dans  la  proportion  da  déchet 
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SI  l'on  tteot  eompte  dis  prix  aclneis,  des  eiNidilions  imposées 
aux  cofistnideurs  par  les  cahiers  de  charges  habttnets  et  de  ce 
qui  a  lieu  en  réalité,  cette  plns-?alue  est  supérieure  à  ce  qu'il  se* 
nit  éqttitad>le  de  leur  aUouer  pour  exiger  avec  la  rigueur  la  plus 
absolue  que  tous  les  métaux  employés  (tassent  de  première  qualité; 
les  constructeurs  accepteraient  un  supplément  de  prix  bien  vaf^^ 
rieur  pour  laisser  en  échange  à  Tadministratiott  du  chemin  de  fier 
le  droit  d'éprouver  et  de  recevoir  les  matières  premières,  à  leur  en- 
trée dans  la  fabrique  de  machines,  et  pour  essreer  ce  droit  dans 
toute  sa  latitude  ;  or,  par  le  fedt  d'une  altération  et  d'ime  usurs 
moètts  rapides  des  métaux,  par  l'absence  des  mille  sortes  d'acci- 
dents, qui  donnent  tant  d'irrégularité  au  service  des  machines  eon- 
struites  avec  des  métaux  de  qualité  Inlërieure,  on  réaliserait  tin 
avantage  incontestable,  œtle  somme  ne  représentantqu'une  fraction 
peu  importante  des  firais  annuels  d'entretien  et  de  l'intérêt  du  capi* 
tal  compté  sur  le  temps  de  service  de  la  machine,  et  devant  se  troil^ 
ver  trèH>i^omptement  couverte  par  l'économie  des  flrals  d'exploita* 

Ces  cottsidératîons  prouvait  à  l'évidence  combien  il  hnporte  de 
s'admettre  dans  la  construction  des  machines  locomotives  que  des 
matières  de  première  qualité,  et  de  Aire  nu  besoin  les  sacrMces  né^ 
cessaires  pour  arriver  à  ce  résultat.  Ou  ne  doit  pAs  en  tirer  h 
soMéqueftce,  qu'use  administration  de  chesifai  de  fer  doit  dans 
tous  les  cas  construire  ses  machines^  oosmie  on  pourrait  être  testé 
de  le  faire,  en  faisant  flécUr  ses  raisoss  qui  «'opposes!  es  général 
à  l'adoption  de  ce  système;  on  doit  en  conclure  seulement  qu'H 
but,  pour  la  réparation  dans  les  ateliers  des  chemins  de  feTi 
comme  pour  la  construction,  n'admettre  que  des  matières  pre* 
inières  de  qualité  tout  à  Ihit  supérieure,  et  ne  pas  se  laisser  se» 
duire  par  des  motifs  d^éc<momie  mal  entendue. 

i^  Soms  APPORTÉS  k  LA  CONSTRUCTION.  ^  Ou  lie  doit  pas  se 
montra  moins  difficile  pour  la  perfection  de  Pajustage  et  du  mon* 
tage  de  toutes  tes  pièces  d'une  machine,  que  pour  le  choix  des 
matériaux.  Les  prix  actuellement  payés  aux  constructeurs  com- 


portent  des  exigences  rigoureuses  de  la  part  de  ràcUeteur.  Bien 
4ii*ofl  stipule  dans  les  marchés  des  gaMntles  pour  la  réparation,  et, 
au  besoin,  pour  le  remplacement  de  toutes  les  pièces  d^ctueuses, 
bien  que  ces  garanties  s'étendent  k  m  parcours  de  4  à  8,000  kilo- 
mètres, une  machine  d*nn  montage  défectueut  conservera  toujours 
une  partie  de  ses  d^tits  et  ne  fera  qu'un  mauvais  service  jusqu'an 
moment  où  ^le  subira  une  réparation  équivalant  à  use  feéoïK- 
atrnction. 

Il  est  essentiel  avant  tout  que  la  diaudière  et  le  foyer  soient  bien 
étanehes  :  des  hiiles  d'eau  à  l'intérieur  du  foyer  nuisent  k  la  corn» 
bustion;  des  fliites  d'eau  ou  de  tapeur  sur  l'envelo]^  extérieure 
peuvent  ^  au  bout  de  peu  de  temps ,  devenir  nuisibles  à  la  marche, 
mais  elles  sont  surtout  désastreuses  pour  la  conservation  des  chau- 
dières ,  dont  le  métal  s'altère  par  l'action  de  la  rouâle.  Lés  tubes 
doivent  être  mis  en  place  avec  le  pttls  grand  soin.  Les  viroles  doi- 
vent être  chassées  et  intandrinées  également,  avec  un  som  tout  par- 
tiêuHef .  Lorsqu'un  joint  de  tube  Vient  à  fuir  en  service,  il  i^t 
arriver  que  la  réparation  tombe  entre  les  mains  d'un  ouvrier  peu 
adroit,  qui,  eh  cherchant  h  (Consolider  cet  assemblage,  pourrait 
affaiblir  tous  les  autres  ;  de  même,  un  mécanicien  qui  voudrait,  eh 
tnarehe ,  et  lorsque  la  machine  est  allumée ,  recfaâsser  une  viroM, 
pourrait  faire  lâcher  celles  qui  l'environnent  et  mettre  la  machine 
hors  de  serviee.  On  ne  doit  donc,  dans  aucun  cas,  néglige!*  la  pose 
des  tîroles^  eu  comptant  sur  la  facilité  des  réparations  en  cas  de 
(bite. 

Les  pièeiss  du  mécanisme  doivent  être  ajustées  avec  une  préci- 
sion mathématique  ;  le  montage  doit  être  fait  avec  une  rigueur  ab- 
solue. Dans  Une  machine  qui  travaille  à  des  vitesses  considéraMes, 
qui  efi^tue  un  travail  considérable  en  peu  de  temps,  et  sans 
qu'une  visite  attentive  de*  pièces  puisse  être  faite  dans  Tîntervalle 
des  temps  d'arrêt  et  de  stationnement,  l'usure  et  là  dégradation  des 
pièces,  une  fois  commencée ,  marche  avec  une  ettrême  rapidité  et 
peut  oceasionner  dès  ruptures  avant  qu'il  ait  été  possible  de  remé- 
dier au  mal.  dette  observaâon  s'applique  en  particulier  aux  pls- 
Ums  qui  né  peuvent  étiie  ééaiùûtéa  que  lorsque  la  ntiàdûne  est 
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sortie  du  service,  et  qui  surtout  ne  peuvent  pas  être  visités»  même 
sommairemeut»  dans  le  cours  d'un  trajet;  des  écrous  se  dess^rent, 
et  les  plateaux  ou  de  simples  boulons  se  détachent  et  occasionnent 
la  rupture  du  cylindre  ;  les  parois  du  cylindre  se  rayent  et  finissent 
par  se  canneler  si  le  montage  des  pistons  n'a  pas  été  fait  avec  te 
plus  grand  soin ,  si  T^ustage  de  ses  éléments  n*est  pas  assez 
soigné.  Des  ruptures  de  tiges  de  pistons  et  de  tiroirs ,  de  bielles , 
de  barres  et  de  colliers  d'excentriques,  n'ont  souvent  d'autre  cause 
qu'un  défaut  de  parallélisme,  des  défauts  de  coïncidence  entre 
l'axe  de  la  pièce  et  celui  de  ses  guides,  etc.;  il  en  résulte  des 
flexions  indéfiniment  répétées  ou  des  vibrations  qui  finissent  par 
la  rupture  des  pièces.  Par  les  mêmes  raisons,  il  est  nécessaire  de 
donner  aux  pièces  qui  transmettent  des  efforts,  alternativement  en 
tirant  et  en  poussant,  une  section  et  une  rigidité  suffisantes  pour 
empêcher  des  flexions  qui,  trop  prononcées  et  incessamment  répé- 
tées ,  pourraient  également  occasionner  des  avaries. 

Le  montage  du  cbâssis  et  des  supports  nécessite  également  la 
plus  grande  attention.  Lorsque  les  essieux  ne  sont  pas  exactement 
parallèles  entre  eux,  lorsque  le$  roues  ne  sont  pas,  de  chaque 
côté,  dans  un  jnéme  plan  parallèle  à  la  voie,  lorsque  les  roues  d'un 
même  essieu  ou  de  plusieurs  essieux  accouplés  ne  sont  pas  exac- 
tement de  même  diamètre  ;  lorsque  les  roues  ne  sont  pas  rondes  ou 
sont  mal  centrées,  en  ligne  droite  comme  dans  les  courbes,  il  y  a 
des  glissements ,  qui  déterminent  une  usure  inégale  et  rapide  des 
bandages ,  soit  à  la  jante ,  soit  au  boudin.  Comme  ce  glissement  ne 
peut  pas  avoir  lieu  sans  effort ,  il  en  résulte  une  latigue  inévi- 
table pour  le  cbâssis ,  qui  peut  être  déformé  ;  une  usure  plus 
rapide  des  coussinets  de  boite  à  graisse ,  etc. ,  sans  parl^  des 
mouvements  oscillatoires  que  prend  la  machine  sur  hi  voie ,  des 
chances  d'accidents  ou  d'avaries,  et  de  la  déperdition  de  travail  utile 
qui  en  sont  la  conséquence. 

Les  ressorts  eux-mêmes  doivent  être  montés  avec  précision ,  de 
telle  sorte  que  les  deux  roues  d'un  même  essieu  soient  ^;aleaient 
chaiq;ées.  Si  la  charge,  d'un  côté  à  l'autre,  présentait  des  inégalités 
très-sensibles ,  Tune  des  roues  tendrait  à  descendre  sur  le  rail ,  en 
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gKssant  sur  une  arête  du  tronc  de  cône  qui  forme  la  jante ,  la  roue 
la  moins  chargée  remontant  sur  Vautre  rail  d'une  égale  quantité. 
Les  roues  tendraient  à  rouler  sur  des  circonférences  de  rayons 
inégaux,  comme  si  elles  n*étaient  pas  égales,  et  s'useraient  inéga- 
lement. Les  ressorts  doivent ,  en  outre,  avoir  une  égale  flexibilité, 
pour  que  les  oscillations  qui  tendent  à  se  produire  ne  soient  pas , 
au  delà  de  ce  qui  est  inhérent  à  Pirréguiarité  de  pose  des  voies, 
une  nouvdie  cause  de  déformation  et  de  fatigue  pour  le  diâssis  et 
d*ttsure  pour  les  roues. 

Nous  n'insistons  pas  plus  longtemps  sur  ce  sujet;  les  exemples 
que  nous  avons  indiqués  établissent  suffisamment  la  nécessité  d'une 
grande  attention  et  de  grands  soins  dans  la  fabrication  ;  nos  ate- 
liers de  construction  de  machines  locomotives ,  sous  l'action  salu- 
taire des  ingénieurs  préposés  à  la  direction  de  l'exploitation  des 
chemins  de  fer ,  ont  contracté  des  habitudes  de  précision  telles , 
qu'une  machine  quelconque ,  sortant  des  mains  de  l'ouvrier ,  peut 
être  mise  en  service,  accomplir  de  longs  trajets,  sans  qu'aucune  pièce 
chauffe  ou  prouve  des  avaries.  A  ce  point  de  vue,  nous  ne  pensons 
pas  que  nos  constructeurs  le  cèdent  en  rien  à  ceux  des  autres  pays. 

Les  développements  qui  précèdent  montreraient  en  outre,  si  cela 
n'était  pas  évident  de  soi-même ,  quelle  différence  il  peut  y  avoir 
entre  deux  madiines  de  même  type  pour  la  régularité  du  service 
et  l'économie  des  frais  d'entretien ,  selon  que  la  construction  a  été 
bien  ou  mal  soignée. 

3«  RiGiniTÉ  nu  châssis.  -^  Nous  avons  insisté  sur  la  nécessité 
d'un  montage  très-perfectionné  ;  pour  ne  pas  perdre  en  partie  le 
bénéfice  des  sacrifices  qui  ont  été  faits  dans  ce  but,  il  est  néces- 
saire que  le  châssis  soit  trèsrsolidement  établi  et  qu'il  ne  puisse  pas 
se  déforma.  En  effet ,  les  cylindres  et  les  glissières  sont  attachés 
au  châssis,  et  par  conséquent,  les  extrémités  antérieures  des  bielles 
et  des  barres  d'excentriques  sont  solidaires  avec  lui,  tandis  que  les 
extrémités  opposées  de  ces  pièces  sont  liées  avec  l'essieu  moteur , 
lequel  n'est  rattaché  au  châssis  que  par  l'intermédiaire  des  bottes  à 
graisse  et  des  ressorts.  Si  le  châssis  est  trop  léger  ou  mal  as- 


semblé  et  qu'il  se  déforme,  soit  momeDUmément,  au  pissage  des 
courbes,  soit  périodiquement ,  dans  le  mouyement  osoillatoire  que 
prend  la  maebine  sous  Taetiot  de  causes  diverses ,  soit  d*u]ie 
manière  penaanente ,  par  suite  du  j^ucbissemimt  des  pièces  qui  le 
constitueut ,  les  ax^  peuvent  cesser  de  coïncider ,  le  parallélisme 
peut  être  détniit,  et  les  choses  se  pvssept  ^cactemeot  conune  ai  la 
rnsetune  avait  été  mal  montée  dès  Torigiae. 

Pour  que  le  cbâasis  puisse  conaerver  sa  forme ,  il  ne  suffit  pas 
que  ses  longerons  aient  des  dimensions  suffisantes,  il  faut  qu'ils  ne 
puissmit  pas  se  courber  dans  le  sens  de  la  longueur,  ou  s*aUonger 
de  quantités  inégales  ;  il  faut ,  en  outre ,  qu'ils  restent  exaclemeot 
parallèles  entre  eux  et  à  l'axe  de  la  machine .  Pour  aatisfeire  à  la 
première  condition ,  il  faut  rendre  le  châssis  indépendant  des  elEMs 
de  la  dilatation  de  la  chaudière.  Nous  avons  vu  que  pour  cela , 
après  avoir  attaché  la  boite  à  fiimée  au  (Aâssis ,  on  termmait  les 
supports  intermédiaires  de  la  chaudière ,  et  surtout  ceux  de  la 
botte  à  feu ,  par  des  patins  susceptibles  de  gli3ser  iongitudioide- 
ment  sur  les  longerons ,  tout  en  leur  restant  invariablement  atta- 
chés dans  le  sens  transversal.  Pour  satisiaire  à  la  seconde  eon- 
dition ,  il  Cuit  rendre  le  châssis  insensible  à  la  réaction  de  la  voie 
sur  les  roues ,  au  passage  des  courbes  ou  dans  les  parties  rectai- 
gnes  mal  dressées,  le  soustraire  à  l'influence  des  mouvements 
oscillatoires  que  peut  prendre  la  machine ,  et  enfin  aux  actions  et 
réactions  inégales  et  inégalement  distribuées  des  pistons  sur  l'essieu 
moteur.  Il  faut  pour  cela  qu'entre  l'essieu  moteur  et  les  cylin- 
dres, les  loagerons  aient  par  eux*mémes  une  grande  rigidité  résul- 
tant de  leurs  dlmensicms  propres ,  il  âuit  surtout  qu'ils  soient  très- 
solîdement  entretoisés  d'un  eôté  à  l'autre  de  la  machine;  la 
diaudière,  qui,  par  sa  forme  et  ses  dimensions,  possède  elle-même 
une  grande  rigidité ,  est  le  lien  naturel  et  te  mdlleur  enti«  les  ion* 
gérons ,  auxquels  elle  se  rattache  par  les  ^^pports,  et  ceux-ci  sont 
plutAt  des  moyens  intermédiaires  d'attache  eatre  les  longerons, 
que  des  supports  proprement  dits,  les  attaches  de  la  boite  à  ftamée 
et  de  la  boite  à  feu ,  au  châssis,  suffisant,  à  la  rigueur,  pour  sup^ 
porter  tes  chaudièfea  les  phis  longues.  Lorsque  les  eylindrea 


sMt  iaMauB^  Ife  deyiouMH eux-aiéa»  bd  lien  enere  les  deux 
IfMgerooa;  U  en  eel  de  mteie  pour  les  snpports  des  glissière». 
LDnqw  la  laaobiBe  est  à  cgrliiidiM  exiériews  et  gne  1^ 
sont  seasiMemenl  pins  be»  qne  k  diaudière ,  U  peut  devenir  utile 
de  les  relier  dûrectem^t  par  des  traTerses.  La  Uaiseo  des  dent 
ptfties  iaténdes  du  chtesis  est  plus  fadte  lorsque  celui-ci  est  inté* 
rieur  que  lorsqu'il  est  extérieur;  mais,  dans  ce  dernier  cas  »  on 
peut  donner  aux  deux  longerons  une  grande  seBdité ,  en  les  fbr- 
nmnt  de  deia  feuilles  de  tôle,  entre  lesquelles  se  trouve  intereald 
un  madrier  en  bois  ;  de  leUe  sorte  qu'il  serait  difficile  à  ce  point  de 
tue  de  dire  quet  sjrstème  serait  préfiiraUe  à  l'auM. 

L'essieii  moteur  di»t  rester  exactement  perpendiculatre  aux  lon* 
gemna  a  ne  doit  subir  aucun  déplacement  dans  le  sens  de  sa  ton- 
goenr ,  oe  qui  aurait  peur  résultat  de  briser  les  lignes  d'axes  ;  il 
faut  donc  éviter  avec  soin  de  donner  à  ses  fusées  du  jeu  dans  les 
bottes  à  graisse ,  et  de  laisser  prendre  i  celles«ci  trop  de  jeu  dans 
les  placpies  de  garde.  En  ouliet  il  convient  que  les  plaques  de  garde 
des  mues  motrices  soient  courtes  et  très»rigides ,  tandis  que  les 
piques  de  garde  des  roues  d'avant  peuvent  être  longues  et  flexi* 
blés ,  pour  fadliler  le  dépittement  de  l'essieu  au  passage  des 
eowbes  en  sous  Inaction  des  mégalttés  de  la  voie.  U  ex»te  une 
eaus6  ée  dégradation  du  mécanisme  qui  ne  peut  être  atténuée  qw 
par  uft  eMelien  très-soigné  de  la  voie  ;  lorsque  la  ligne  des 
nniB  est  ondidée  dans  le  sens  vertical,  inégalement  pour 
chaque  cAté  de  la  veie ,  l'essieu  moteur  se  déplace  dans  le  sens 
vertical»  s'incline  tantAl  dans  un  sens,  tantAt  dans  Tautre, 
sous  racticm  de  son  propre  poids  et  des  ressorts  qui  maintien** 
neat  les  roues  ctmslamment  appliquées  sur  les  rails ,  queHe  que 
BOilleur  défleoion;  en  d'autres  termes»  les  tnris  essieux  peuvent 
prendre  des  inclinaisons  dhierses  par  nqiport  au  plan  du  ebâssis 
auquel  ils  sont  perpendiculaires  dans»  le^ montage  ;  les  msniveiles  et 
les  excentriques  éprouvent  des  mouvements  auxquels  ne  participent 
pas  les  glissières  ^  les  coquUlea  de  pistes  et  les  guidon  des  tiges 
des  tiroiin  ;  il  en  résulte  néeessaJremsBt  des  torsions  des  bieti- 
las  et  4sn  baifis  d'exeentrkiues»  et  dea  fiMiemenis  anonnaui  des 


groâses  tétas  d6  bielle  sur  les  manlTettes ,  et  des  colliers  d'ex- 
centriques sur  les  disques  qui  les  supportent.  Il  convient  par 
suite  de  ne  pas  donner  aui  ressorts  Une  trop  grande  élasticité , 
pour  que  Famplitude  des  déplacements  que  le  châssis  peut  prouver 
ne  s'accroisse  pas  dans  des  limites  trop  étendues  ;  mais  ce  qu'il 
faut  surtout,  ainsi  que  nous  l'avons  dit ,  c*e8t  une  voie  bien  entre- 
tenue et  bien  dressée. 

Gomme  exemples  de  châssis  établis  dans  de  très-bonnes  condi- 
tions 9  nous  citerons  »  d'une  manière  générale ,  ceux  qui ,  dans  les 
machines  à  cylindres  extérieurs  ou  intérieurs  des  chemins  de  fer 
construits  dans  ces  dernières  années ,  ont  été  établis  de  manière  à 
ne  faire  participer  le  mécanisme  à  aucun  des  effets  ou  des  déplace- 
ments qui  résultent  de  la  dilatation  de  la  chaudière.  En  prin- 
cipe, ces  châssis  permettraient  le  montage  complet  du  méca- 
nisme indépendamment  de  la  chaudière.  Cependant,  dans  la 
machine  du  système  Buddicom ,  l'essieu  moteur  est  fixé  sur  les 
longerons  intérieurs ,  qui  portent  également  le  mécanisme  de  la 
distribution.  Cette  disposition  soumet,  il  est  vrai,  cet  essieu  aux  in^ 
fluences  de  la  dilatation  ;  mais  les  chaudières  étant  courtes,  le  dé* 
placement  de  l'essieu  qui  en  peut  résulter  est  très-faible,  il  n'affecte 
pas  sensiblement  la  ligue  d'axe.  Les  boites  à  graisse  étant  isolées 
du  châssis  extérieur  auquel  sont  en  partie  attachés  les  cylindres,  il 
ne  se  produit  pas  le  gauchissement  et  la  torsion  qui  résultent  ordi- 
nairement de  la  dilatation  inégale  des  longueurs.  Ce  système  est  donc 
encore  excellent.  Ce  qui  est  mauvais,  c'est  la  liaison  entre  la  chau- 
dière et  le  châssis,  par  des  attaches  excessivement  rigides,  rendant 
le  mouvement  longitudinal  de  Tun  dépendant  de  l'autre.  Les  diffé- 
rences de  dilatation  amènent  toujours  des  disjonctions  du  système, 
dont  les  effets  sont  de  déranger  les  lignes  de  montage ,  de  pro- 
duire des  jeux  et  des  chocs  dans  le  mécanisme,  de  dérégler  la  ma- 
chine et  de  la  mettre  en  désarroi. 

4«  StiKPACBs  DR  FROTTEKEirr.  -*-  Le  choix  des  matières  employées 
pour  former  les  pièces  sonmises  au  frottement ,  exige  une  atten- 
tion spéciale.  Nous  avons  donné  à  ce  sujet  diverses  indicatiODs 
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siur  ies((aeiles  boms  ne  reviendrons  pas;  nous  insiaterons  seii- 
loment  sur  la  nécessité  de  donner  aux  surfaces  froilantes  une 
étendue  proportionnée  à  la  pression  qu^elles  ont  à  supporter. 
Au  delà  de  certaines  limites,  la  pression  devient  trop  forte 
pour  que  Thuile  et  les  matières  iubréfiantes  puissent  pi^étrer 
entre  les  surfaces  ou  y  rester  adhérentes;  eUes  sont  comme  expri- 
mées. Lorsqu'on  cmoimet  la  faute  d'approcher  de  ces  limites ,  les 
pièces  s'échauffeqt»  surtout  lorsqu'elles  sont  animées  d'une  grande 
vitesse ,  elles  grippent  et  s'altèrent  profondément  ;  des  répara- 
tions sont  à  chaque  instant  nécessaires  ;  c'est  ce  qui  a  lieu  en  padr- 
ticulier  pour  les  fusées  d'essieux  de  machine  ou  de  tender ,  lors- 
qu'on n'a  pas  suffisamment  proportionné  le  diamètre  et  la  Icnagueur 
des  Aisées  avec  la  charge  que  doivent  supporter  les  roues.  Dans 
ces  derniers  temps,  on  s'est  appliqué  avec  soin  à  satisbire  à 
cette  condition ,  et  on  a  augmenté  dans  une  large  proportion  la 
longueur  et  le  diamètre  des  fusées  d'essieux.  On  ne  doit  pas 
faire  supporter  aux  surfaces  de  contact  effectif  une  pi'ession  qui 
excède  â5  kili^.  par  centimètre  carré  ;  il  convient  même  de  des- 
cendre au-dessous  de  cette  limite  pour  les  machines  à  grande  vitesse. 
Les  pièces  frottantes  sont ,  d'une  part ,  les  segments  de  piston 
et  les  cylindres ,  les  coquilles  de  piston  et  les  glissières,  les  tiroirs 
et  leur  si^e,  les  tiges  de  piston  et  de  tiroir  et  leurs  presse-étoupes» 
les  couMsseaux  et  les  coulisses ,  les  excentriques  et  leurs  colliers , 
les  manivelles  et  les  grosses  têtes  de  bielles ,  les  plongeurs  de 
pompe  et  leurs  presses-étoiq)e,  les  fusées  d'essieu  et  les  coussinets 
de  bottes  à  graisse,  ete.  ;  de  l'autre  côté,  les  articulations  de  toute 
nature.  Dans  le  premier  cas ,  les  déplacements  relatifs  des  pièces 
ont  une  étendue  plus  ou  moins  considérable ,  mais  toujours  très^ 
aivréciabie ,  et  les  frottements  donnent  lieu  à  un  travail  résistant 
que  l'on  ne  saurait  aégliger  ;  il  faut  donc  tout  disposer  pour  rendre 
le  graissage  facile ,  pour  maintenir  son  action  pendant  un  temps 
assez  long  afin  que  de  longs  parcours  puiss^t  être  effectués  entre 
deux  graissages,  et  en  même  temps  afin  d'éviter,  autant  que  pos- 
sible, tes  pertes  d*huile  et  de  graisse  *  si  l'on  veut  non-seulement 
éviter  la  prompte  usure  des  pièces  frottantes,  mais  encore  maintenir 


dispoQihie  la  plus  griade  a^ome  posaiMe  du  tnvail  motMir  que 
produit  la  vapeur  en  agissant  sur  les  pistons.  Dans  le  seeood  qm, 
lorsqu'il  s'agit  seulement  d'articulatioas ,  les  déplacements  raia« 
tiii»  sont  tiès*M>lei  et  ne  peuvent  a])eortierqn'«Mlrès-petile  partie 
du  travail  uttle,  il  faut  escore  comliaer  des  nMqren de  graissage» 
mais  Us  sMt  plot  simples  et  n'exigent  pas  me  attenlioa  aussi  seole^ 
Bue;  tis  ont  pour  objet  d*éviter  l'ustfodea^^pureils,  qui,  généiale* 
ment,  n'ont  pas  de  pièces  mobiles  et  fiKiiesà  remplaeer,  comme  tas 
s^jnents  de  piston,  les  patins  des  coqniMes  de  piston,  leagamitures 
depresse-étoupes,  etc.  Cette  nécessité  d'un  graissage  permanent  a 
donné  lieu  à  diverses  dispositions  de  détail  que  nous  arfens  indn 
([uéesen  décrivant  la  macbine  locomotive.  Nous  n'y  revimdronspas, 
mais  nous  appellerons  d'une  manière  tonte  spéciale  l'attention  des 
constructeurs  sur  ces  points,  qui  peuvent  paraître  très-accessoires» 
asais  qui  ont  cependant  une  importance  capitale*  Les  disposi* 
tioas  adoptées  sont  en  général  sufDsantes  ;  cependant,  le  gnissage 
des  tiroirs  et  des  pistons  laisse  beaucoup  à  désirer.  L'imperfectisB 
des  mojens  employés  se  fera  surtout  sentir  lorsqu'on  arrivera  k 
employer  de  la  vapeur  plus  sècbe  qu'on  ne  Pa  fiMt  jusqu'à  présent 

Dans  l'état  actuel  des  (Aoaes,  on  graisse  les  pistons  et  les  tiroirs 
avant  le  départ,  en  versant,  par  un  robinet  ou  par  un  bou- 
ebon ,  une  certaine  quantité  d'huile  ou  de  suif  qui  se  rassianble  i 
la  partie  inférieure  du  cylindre  ou  de  la  boite  de  tiroir,  et  qui  lotie 
à  la  sur&ce  de  l'eau  de  condensation  qui  s'y  tMttve  gtaératanaent 
déposée;  dans  tous  les  cas,  après  quelques  coups  de  pbto»,  la 
matière  lubréflante  a  dêpavu.  Il  y  aurait  un  avantage  incente»* 
table  à  maintenir  constamment  grasses  les  siirfKes  de  ih^ttement 
du  tiroir  et  du  piston.  La  solution  du  problème  est  diffldle,  mais 
c'est  par  cela  même  qu'elle  mérite  de  iier  toute  ratteniion  des 
constructeurs.  On  peut  dire  avec  une  certitude  presque  coas- 
plète  que,  jusqu'ici ,  les  organes  ne  sont  graissés  que  par  Tesaqui 
est  amenée  par  la  vapeur  dans  les  cylindres  ou  qui  s'y  eondiMe. 

Une  dernière  précaution  reste  à  signaler  :  c'tet  la  nécesailé  ds 
prévenir ,  aut^t  que  possMe ,  l'tetroduction  du  saMe  iln  entra  tas 
parties  frottantes*  Us  atèelm  dus  frtcu  yrelaseurs  uqssrHM  pas 


aeutemeai  à  6i4reteDif  m  éeoutomeM  tPè»4eiil,  elh»  oui  encora 
pour  utilité  d*€aip^I)er  reBtralncoD^ât,  par  TboUe,  dvi  saUe  fin  qui 
s'întpoâttit  daus  Iw  péf»ervoira;  aussi  conviwWi»  par  auroroll  4^ 
précMUtiûD  »  de  fçfïïm  ^em^i  par  des  couverctos ,  toute»  laa  foift 
que  le  mécaqiWQl  peut  ies  atteindre  avee  ta  vam  et  les  manoBuvrw 
saua  une  trop  grapde  parte  de  temps*  Les  pièaea  «Ktériettrea, 
eomflie  les  glissières,  par  ei^emple,  ne  peuvent  pas  être  préservéea. 
de  l'action  du  sable  ;  aussi,  est-ce  là  une  des  causes  prineqialas  de 
leur  r^ide  uwe.  On  y  remédie,  wt«At  que  possiUe ,  eu  évitant 
de  laisser  du  jeu  eqtre  elles  ^  les  patins  de  la  coquille.  P(mr 
les  tiges  de  piston  et  de  tiroir»  on  p^t  mettre  à  f  euti ée  du  pfeue^ 
étoupes  un  paquet  de  filasse  qui  les  essuie  avant  leur  entrée  dans  la 
garniture,  et  qui  peut  en  même  temps  servir  de  réservoir  à  Thutle*. 
eu  formant  éponge. 

Lorsque  Ton  re^lorq^e  ^n  train  avec  d^ux  «Mhînea,  la  seecmde 
aouifre  plus  que  la  premi^e,  d^  la  pousaitee ,  qui  u*est  géné^ 
ralemept  soulevée  qu'au  moment  du  plissage  de  la  macbine,  et 
qai  attfiiut  moins  les  pièces  de  mécanisme  situées  à  l'avant  de  la. 
première  machine  que  celles  de  la  se<^nde.  L'action  deatruo^ 
tive  de  la  pous^re  ^  sabte  ^  sui*  les  oinanea  des  maohîAas  a  ufte. 
importanee  telle ,  qu'oio.  doit  s'en  préoccuper  séri^semeat  dans  kii 
oonstructiou  des  chemins  de  feir>  0<i  ne  doit,  autant  que  peaaMe  t 
employer  que  du  gravier  lourde  un  peu  argileux,  qui  se  la^ae  bnoir 
lement,  sans  cesser  d'être  perméable  à  l'eau ,  et  qui  ne  donne  que 
peu  de  pdusai^.  Lors(pA'on  ne  peut  avoir  que  du  aable  fin ,  il  y  a 
tout  avantage  k  eu^doyer  de  la  pierre  cassée  ou  de  la  oraie  dum 
pour  fefmer  le  ballast. 

8«  SiKpiiçiTâ  DU  ifÉ0ANia(i&  ~  Uoe  des  conditions  easeniflta 
pour  «9Stti>er  l'économie  des  lirais  d'entretien  d'une  machine,  eai  la 
simplicîté  des  organes  miéeankpies.  Avantageuse  au  oonstnicteur  » 
qui  a  une  moindre  dépense  de  façon  à  suppait^,  elle  l'est  égalai- 
ment  k  Ttxploitant,  qui  fait  plus  rapidement  et  à  moins  do  frais  le$ 
réparations.  Qsk  peut  citer  oempiû  un  modèle  dans  ce  genre  la 
k  voyagfium  du  chemin  de  te  da  Rmen.  M.  BuMi^om , 
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à  la  fois  construeieur  et  entrepreneur  du  service  delooomotlon,  et 
la  Compagnie,  qui  lui  a  aceordé  sa  confiance ,  peuvent  se  féliciter 
à  juste  titre  du  choix  qui  a  été  fait  de  ces  machines  à  répoque  de 
la  construction  du  chemin  de  fer  ;  elles  répondent  parbitement 
aux  conditions  spéciales  de  Texploitation.  C'est  incontestablement 
réconomie  des  flrais  d'entretien  des  machines  et  des  tenders  qui  a 
permis,  pour  une  part  importante ,  d'établir  un  prix  modéré  pour 
la  traction. 

Cest  également,  en  grande  partie,  pour  rentrer,  autant  que  pos<* 
sible,  dans  ces  conditions,  qu'on  a  dû  renoncer,  presque  partout,  à 
l'emploi  de  la  détente  variable  à  plusieurs  tiroirs  superposés,  malgré 
les  avantages  qu'on  pouvait  en  attendre  pour  l'économie  du  corn* 
bustible. 

En  se  plaçant  à  ce  point  de  vue ,  on  est  conduit  à  donner  aux 
constructeurs ,  dans  la  conception  des  plans  qui  doivent  servir  de 
base  à  la  construction  des  machines ,  une  part  plus  large  qu'on  ne 
l'a  lait  généralement  en  France.  L'Intervention  de  leur  intérêt,  con- 
trôlé avec  soin,  pour  qu'il  ne  les  entraîne  pas  au  delà  de  certaines 
limites  où  l'abus  commencerait,  est  utile  pour  amener  les  machhies 
à  leur  d^é  de  simplicité  le  plus  complet.  Cet  intérêt  se  lie  d'une 
manière  intime  avec  celui  de  l'exploitant ,  car  généralement  une 
machine  facile  et  avantageuse  à  construire  présentera  les  mêmes 
facilités  et  les  mêmes  avantages  pour  les  réparattons  et  l'entretien. 

6^  Jeu  dbs  mèces  du  mécanisme.  —  Nous  avons  exprimé  notre 
opinion  sur  la  nécessité  d'une  grande  perfection  dans  la  c(Histnic« 
tion  des  machines  ;  nous  insisterons  en  outre  sur  la  nécessité  de  ne 
chercher  qu'avec  une  grande  réserve  à  faciliter  les  mouvements 
des  pièces,  en  leur  donnant  une  certaine  liberté,  un  certain  jeu. 
Dans  une  machine  locomotive^  les  efforts  et  toutes  les  réslstanoes, 
si  l'on  en  excepte  la  réaction  des  rails  sur  les  roues  au  passage  des 
cottites  et  dans  les  parties  droites  mal  réglées,  ou  bien  enfin  lors- 
que la  machine  est  soumise  à  des  actions  pertuibatricœ  que  nous 
étudierons  plus  tard,  s'exercent  parallèlement  à  l'axe  de  la  voie, 
n  importe  de  ne  donner  dans  ce  sens  aucun  jeu  aux  pièces  du 


luécamane ,  car  les  efforts  qu'elles  ont  à  si^porter  cbangoDt  de 
sens  à  cbaque  révidutiOD  des  roues  motrices.  Le  moindre  jeu  dans 
les  articulations  donne  lieu  à  des  eboes  d*autant  plus  destructeurs 
que  les  efforts  sont  plus  considérables  et  la  vitesse  plus  gruide  ;  les 
pièces  s'usent  avec  une  extrême  rapidité,  et  des  réparations  impor- 
tantes deviennent  promptement  nécessaires.  Ce  qui  peut  être  dit  de 
la  construction  s'applique  à  plus  forte  raison  à  l'entretien.  Lorsque  le 
jeu  devient  un  peu  fort,  il  est  nécessaire  de  le  faire  disparaître ,  et 
pour  cela,  il  convient  de  préparer  à  l'avuice,  pour  certaines  pièces, 
des  moyens  de  serrage,  de  ménager ,  pour  d'autres ,  la  possibilité 
de  rapporter  des  épaisseurs,  etc.  Quelques  constructeurs ,  pour 
faciliter  le  passage  des  machines  à  roues  accouplées  dans  les 
couites ,  laissait  un  peu  de  jeu  dans  les  coussinets  des  bielles 
d'accouplement  ;  c'est  quelquefois  un  mal  nécessaire ,  mais  il  vaut 
mieux  arriver  à  ce  résultat  en  employant  des  bielles  plates,  placées 
de  duunp ,  qui  se  prêtent ,  par  leur  flexibilité ,  aux  déviations 
momentanées  des  essieux ,  lorsqu'il  est  nécessaire  de  les  faciliter 
pour  le  passage  des  courbes  et  dans  les  changements  de  voie. 

Le  jeu  des  pièces  du  mécanisme  n'a  pas  le  même  inconvénient , 
lorsqu'il  a  lieu  dans  un  sens  perpendiculaire  à  l'axe  de  la  machine  ; 
le  mode  de  liaison  du  châssis  avec  les  boites  à  graisse  et  les  essieux 
en  est  un  exemple  frappant.  Nous  en  avons  donné  un  autre 
exemple  en  indiquant  le  mode  spécial  d'emmanchement  des  tiges 
de  tiroir  avec  leurs  guides  carrés,  au  moyen  d'un  étrier.  On 
peut  donner  une  certaine  liberté  latérale  aux  articulations  cyUndri* 
ques ,  pour  faciliter  la  rectification  spontanée  de  quelques  irrégula- 
rités de  montage,  ou  pour  remédier  à  l'influence  de  quelques  défor- 
mations  momentanées  du  châssis  ;  on  peut  permettre  un  certain 
déplacement  longitudinal  des  boites  à  graisse  sur  les  Aisées  des 
essieux  ;  on  pourrait  même,  à  la  rigueur ,  essayer  de  combiner 
quelques  articulations  sphériques ,  comme  on  le  fait  dans  les  ma- 
chines fixes ,  si  cette  disposition  n'était  pas  mauvaise  par  elle- 
même  ;  nuis,  nous  ne  saurions  trop  le  répéter,  on  doit  éviter  avec 
soin,  dans  le  sens  de  l'axe  de  la  machine,  toute  espèce  de  jeu  qui 
donnmât  Ueo,  à  diaque  tour  de  roue,  à  un  double  choc  en  avant 


el  en  anrtëre,  qttriqBe  ibodileiitiè*  qUe  ^uiMeflt  appm»  Atti 
obienratioiift  qui  vienaeiit  d*Ctre  présentées  les  c<^ndiâôiis  st)éciâ!«s 
de  là  transformatiMi  do  Èicmmtfùt  wM^m  alternatif  en  mouvez 
ment  cnrcuUire* 

1^  Stabilité.  —  La  stabilité  des  maebines,  que  nous  étudkrona 
dans  UE  chapitre  ^^éeial  ^  intéresse  elle^nème  à  uA  trës^ut  depé 
la  conservation  des  macbines  ;  les  inégafités  de  la  voie  /on  les  iné^ 
galités  de  oHmveni^t  inhérentes  au  mode  de  eonatruction  el  an 
degré  d'entreti^  de  la  machine ,  les  aelions  perturbatrices  inté* 
rieures  qui  se  dével(q)pent  dans  le  mouvement  de  ses  o^janest  ont 
toutes  pour  résultat  d'occasionner  des  eboes ,  des  tiraillements  ou 
des  efforts  intérieursi  qui  sont  une  cause  capitale  d'usure  des  pièces 
et  de  dislocation  des  assemblages.  Il  faut  donc»  au  point  de  vus 
qui  nous  occupe  actuellement  «  assurer  par  tous  lés  moyens  pos- 
sibles la  stabilité  des  machines  en  mouvement.  C'est,  du  reste,  un 
point  sur  lequel  nous  reviendrons  avec  insÉstaneOé 

su*  —  ée*ii<iMil«  ém  t>— ■fcwllfclft. 

La  question  qui  foit  l'objet  de  ce  paragraphe  à  une  importance 
capitale  pour  Téconomie  générale  des  firaiô  de  traction,  car  la  con- 
sommation du  combustible  entre  dans  la  totalité  de  ces  frais  pour 
Un  tiers  environ,  ou  même  pour  moitié  sûr  les  chemins  à  grand 
trafic  ou  à  profil  accidenté,  Iorsqu*en  môme  temps  le  colîe  est 
l^Vé  de  frais  de  transports  considérables.  La  première  condition 
ft  remplir  est  la  bonne  qualité  du  combustible;  son  pouvoir  calori- 
fique est  d'autant  plus  grand  qu'il  est  plus  pur,  mais  en  même 
temps  sa  pureté  réagit  de  la  manière  la  plus  saillante  sur  la  ce- 
lérlrt,  rexaclitude  et  l'économie  générale  des  frais  d'exploitation. 
Nous  insisterons  spécialement  sur  ce  point,  avant  dMndiquer  les 
autres  conditions  auxquefles  on  doit  tâcher  de  satisfaire  pour  arri- 
ver au  meilleur  résultat  possible.  ^ 

^^  Cuftn  BU  €ou«BsnBLSr~  On  doit  avant  lout,  loTsipi'on  pré- 
pare l'oisaDisatioa  tfuB  surviee  de  chuiuin  es 


te  prodiils  M  Iwttttèies  qyî  devrait  fiNinûr  le  wmbusUblô  né* 
cessaire  à  la  consommation  des  machines  locomotivei».  La  nature 
ffëneée  eeeembuetible*  son  degré  plus  ou  moins  gmid  de  pui^té 
doiveat  étie  pris  m  considération,  lorsqu'on  airéte  te  eboix  du 
auitériel  ;  en  eifet^  un  oombustiUe  très^dense  et  très-pur  pourra 
donner  d'eiceUents  résidlats  dans  les  foyers  d*ine  dim^Mion  res^ 
uetntei  tandis  qu'un  ooabustible  léger  ou  très-impur  ne  pourra 
produire  une  émporation  aetive  que  si  l'on  donne  aux  fegrers  une 
plus  grande  eapacitô,  une  profondeur  moindre  et  des  tubes  d'un 
plus  grand  diamètre»  etc.  On  arrive  géfiéralement  aHjourd'Juli  à 
préparer  du  coi^e  de  bonne  qualité»  «n  apportant  pfan  de  soin  à  la 
iabrication  ;  et  e'est  même  parce  qu-on  n'a  pas  toiyours  eu  suffi** 
samment  égard  nwx  (ri)servatiOBs  qui  précèdent,  parce  qu'on  a  im- 
porté d'Angleterre,  sans  en  OMxlifier  les  foyers»  des  machines  &ites 
pour  CMfiomsier  du  coke  excellent,  et  qui  n'ont  fait  qu'un  nuiu- 
vais  service  lorsqn'on  les  a  appliquées  aui  chemins  de  fer  qui  n'é- 
taient apfM^ovisionnés  que  de  combustibles  médiocres»  que  ce  pro^ 
grès  a  été  réalisé;  cependant,  quoique  la  question  ait  perdu  de  son 
importance^  les  eonstrueteurs  ou  les  ingénieurs  qui  construisent 
ta  maebines  ne  doivent  pas  négliger  eet  examen  préalable. 

Les  seub  eomlmstiblcs  dont  nous  ayons  à  nous  occuper,  ainsi 
que  nous  l'avons  d^  dit,  sont  la  Amiiie  en  nature^  et  la  houille 
carbonisée  ou  le  coke. 

La  hotiille  m  nature  peut  être  employée  dans  quelques  oireon* 
staneoi^  plus  partieulièr«nent  sur  les  chemins  de  fer  qui  desservent 
ta  mines  de  houille,  lorsque  ce  combustible  a  des  qualités  spéciales 
qui  dispensent  de  le  carboniser.  Elle  deît  avant  tout  être  en 
nemanx,  ne  pas  se  réduire  au  feu  en  petits  fragments  qui,  d'nn 
cAté»  obetruenl  b  griUe  etgénent  le  passage  de  l'air,  qui,  del'autre 
eèlé,  sottt  eoindiiés  dans  ta  tubes  qu*ils  bouchent  et  dans  b  boite 
àtuménob  Hspeevest  prendre  feu  et  occasionner  des  dégradations; 
elle  doit  élre  aases  maigre  pour  ne  pas  s'agglutiner  et  se  ix'e»- 
dre  es  naaa»  sur  la  grille^  car  le  tirage  deviendrait  promptement 
impossible;  elle  doit  enfin  être  exempte  de  pyrili»  que  la  etudeur 


décompose  et  qui  abutdonnent  du  soufre  esseatieUemeitt  miîiibie 
i  la  conservation  des  foyers. 

Ces  diverses  conditions  sont  assez  difficiles  à  remplir;  aussi  ne 
trouve-t-on,  en  France  surtout,  qu'un  petit  nombre  de  cas  où  Ton 
fosse  usage  de  la  houille  en  nature.  L'exemple  le  plus  remarqua- 
ble à  l'étranger  est  celui  de  la  Pensylvanie,  où  les  anthracites  du 
Sbuickill  ont  des  propriétés  tout  à  fait  particulières;  ce  combus* 
tible  naturellement  très-pur  ne  renferme  pas  de  matières  bitumi- 
neuses, il  est  extrêmement  solide  et  ne  peut  être  réduit  en  ft^- 
ments  que  sous  l'action  du  marteau,  et  en  même  temps  il  conserve 
sa  forme  au  feu,  sans  décrépiter  ;  il  est  difficile  à  allumer,  mais 
lorsqu'il  est  arrivé  à  l'incandescence,  il  brûle  trèsrbien,  et,  si  ce 
n'est  un  degré  d'intensité  supérieur  pour  la  chaleur  produite,  il 
donne  un  feu  analogue  à  celui  du  charbon  de  bois. 

La  France  et  la  Belgique  possèdent  des  gisements  d'antfaradte 
très-pure  et  qui  serait  très-propre  à  l'usage  des  locomotives,  si  elle 
n'était  pas  friable  et  décrépitante,  à  Lamure  (Isère),  Fresnes  et 
Vicoigne  (Nord),  Ham-sur-Sambre,  et  dans  toutes  les  houillères  du 
Sud  entre  Gharleroi  et  Namur.  On  est  arrivé  à  faire,  avec  les  résidus 
de  houille  grasse,  du  gros  charbon  ou  pérat  artificiel  ;  il  y  a  lieu 
d'espérer  qu'avec  les  anthracites  même,  dont  nous  venons  de  par- 
ler, on  obtiendra,  si  l'on  veut  s'en  donner  la  peine,  un  combusti- 
ble très-pur  et  peu  coûteux  approprié  à  l'usage  des  machines  looo* 
motives.  Le  lavage  de  la  houille,  qui  a  fait  en  quelque  sorte  une 
révolution  dans  le  service  de  la  locomotion,  comme  nous  le  verrons 
plus  loin,  est  resté  longtemps  sans  application  directe  aux  diemins 
de  fer,  quelqu'évidents  que  fussent  ses  avantages.  On  peut  raison- 
nablement espérer  qu'un  jour  ou  Fautre  le  cercle  dans  lequel  on 
s'est  maintenu  pour  le  chdx  du  combustible  s'élargira  ;  il  suffira 
peut-être  pour  cela  que  les  ingénieurs  préposés  à  la  direction  de 
nos  chemins  de  fer  secouent  momentanément  les  préoccupaûons 
d'un  service  écrasant  de  détails  et  de  soins  de  toute  nature,  pour 
que  l'emploi  des  houilles  anthradtaises  et  menues  passe  dans  h 
pratique,  pour  les  usages  auxquels  on  a  appliqué  exdusivemeDt  la 
hounte  grasse  carbonisée. 
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La  bouille,  proprement  dite^  employée  dans  les  foyers  des  ma- 
cbines  locomotives,  soit  seule,  soit  en  mélange  avec  le  coke,  a  Tin- 
coDVénient  de  donner  une  fumée  incommode,  et  son  usage  doit 
être,  par  ce  motif,  restreint  aux  convois  de  marchandises.  Lors- 
qu'on emploie  des  houilles  un  peu  bitumineuses,  on  ne  doit  char- 
ger la  grille  que  sur  une  faible  épaisseur,  pour  maintenir  au  tirage 
toute  Tactivité  nécessaire. 

9»  Coke.-— Le  coke  y  pour  donner  deâ  résultats  avantageux  au 
point  de  vue  de  Téconomie  et  de  la  régularité  du  service,  doit  rem- 
plir plusieurs  conditions  essentielles.  Il  doit  être  dur  et  solide 
pour  que  les  manutentions  successives  auxquelles  il  est  soumis, 
le  chai^ment  sur  le  tender  et  les  secousses  produites  par  la  mar- 
che, ne  le  brisent  pas  en  menus  morceaux  et  n'occasionnent  pas  un 
dédiet  trop  considérable;  des  menus  fragments  de  coke  introduits 
en  trop  grande  quantité  dans  le  foyer  gênent  le  tirage,  et  obstruent 
les  tubes  lorsqu'ils  sont  entraînés  par  le  courant  d'air.  Il  doit  être 
aussi  pur  que  possible ,  c'est-à-dire  être  exempt  de  fragments  de 
matières  schisteuses  et  non  combustibles,  et  ne  renfermer  qu'une 
faible  proportion  de  cendres.  Il  doit  enfin  être  exempt  du  sulftire 
de  fer  qui  nuit  à  la  conservation  des  foyers  et  des  tubes,  soit  directe- 
ment par  le  soufre  qu'il  peut  abandonner  à  l'état  de  corps  simple, 
soit  par  les  produits  sulfureux  auxquels  il  peut  donner  naissance. 

On  satisfait  à  la  première  condition  en  carbonisant  la  houille 
dans  des  fours  d'une  grande  capacité,  et  en  prolongeant  la  durée 
de  la  cuisson  au  delà  des  limites  habituellement  adoptées  pour  d'au- 
tres usages,  notamment  pour  la  métallurgie.  On  est  arrivé  dans 
beaucoup  de  cas  à  porter  la  charge  des  fours  à  coke  à  6  à  8,000  k* 
de  houille  et  à  prolonger  la  cuisson  pendant  100  heures  et  même 
plus  ;  mais  ces  conditions  ne  peuvent  pas  être  les  mêmes  pour 
toutes  les  houilles  et  pour  toutes  les  formes  d'appareils  ;  il  y  en  a 
pow  lesquelles  une  carbonisation  de  48  heures  est  tout  à  fait  suf- 
fisante; en  allant  au  delà,  on  s'exposerait  à  dépasser  le  but.  En 
chargeant  dans  les  fours  de  grandes  quantités  de  houille  à  la  fois, 
on  augmente  jusqu'à  un  certain  point  la  densité  du  produit,  mais 
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on  est  surtout  obligé  de  te  faire  pour  arriver  à  donner  à  la  cuisson 
toute  la  durée  nécessaire;  en  carbonisant  lentement  dans  des  fours 
de  petite  capacité,  on  serait  entraîné  à  de  grandes  dépenses  de  p^- 
mier  établissement  et  on  s'exposerait  du  reste  à  refroidir  les  appareils 
au  delà  des  limites  convenables  et  à  compromettre  la  continuité  des 
opérations*  La  durée  de  la  cuisson  a  surtout  pour  objet  de  faire  sé- 
journer le  coke  dans  le  four,  sous  Faction  d'une  température  très* 
élevée  et  de  produire  une  agglutination  plus  complète,  puis  de  lui 
donner  du  recuit  en  le  laissant  refroidir  très-lentement  en  étouffant 
le  feu.  On  obtient  ainsi  un  coke  sonore,  bien  fondu,  peu  fissuré  et 
d'une  grande  dureté»  ne  se  réduisant  que  diiBcUement  en  petits 
fragments. 

La  dureté,  la  compacité,  l'éclat  et  la  sonorité  ne  sont  pas  les  pro* 
priétés  essentielles  du  coke  :  ce  sont  plutôt  les  caractères  de  la  pro- 
priété essentielle  que  nous  avons  énoncée,  la  solMté  ou  la  wmr 
friabilité. 

Jusqu'à  un  certain  point  et  dans  certaines  limites,  il  peut  être 
nécessaire  d'avoir  un  combustible  très^ense  et  très-compact,  pour 
obtenir  une  température  très*élevée  en  augmentant  la  masse  des 
réactifs  en  présence  dans  le  pl^éoomène  de  la  combustion  ;  mais 
cette  condition  n'est  pas  essentielle,  car  l'expérience  n'indique  pas 
qu'avec  un  combustible  léger,  s*il  est  aussi  pur,  on  n'obtienne  pas 
une  même  activité  de  vaporisation  ;  il  y  aurait  seulement,  dans  ce 
cas,  accroissement  de  travail  pour  le  cbauffeur  et  moins  de  r^u- 
larité  dans  la  production  de  la  vapeur.  Ces  deux  inconvénients 
pourraient  avoir  pour  conséquence  une  consommation  plus  consi- 
dérable de  combustible,  sans  que  cependant  la  marche  de  la  ma- 
chine fut  gênée  par  le  manque  de  vapeur. 

L'impureté  de  la  houille  employée  à  la  fabrication  du  coke  peut 
résulta  des  conditions  de  sou  gisement  ou  de  sa  nature  méone, 
le  plus  souvent  de  ces  deux  causes  réunies,  n  arrif  e  fréquemment 
que  la  houille  la  plus  pure,  minéralogiqiieinent  parlant^  est  sépa- 
rée en  veines  par  de  petits  lits  de  matières  schisteuses,  qu'eUe  est 
recouverte  de  schistes,  qui  tombent  avec  e&e,  lorsqu'on  l'abat 
dans  ia  mine,  et  qui  arrivent  au  jour  mélangés  avœ  eiie»  Lorsque 
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la  houille  s'abat  en  morceaux,  les  parties  pures  peuvenl  étrcf  triées 
dans  la  mine,  ou  plus  exactement  elle  peut  être  nettoyée  par  un 
triage  ;  les  fragments  auxquels  des  matiàres  sehisteuses  restent  adhé- 
rentes peuvent  être  purifiés  par  un  cassage  et  par  un  nouiFeau  triage, 
et  le  produit  livré  à  la  carbonisation  peut  arriver  au  degré  conve- 
nable. Lorsque  la  houille  ne  sort  de  la  mine  qu'à  Tétat  de  menu, 
ce  qui  a  toujours  lieu  pour  une  partie  au  moins,  on  peut  encore  en- 
lever à  la  main  les  pierres  et  les  fragments  de  schiste  d'un  certain 
volume  ;  mais  la  masse  reste  toujours  mélangée  de  menus  frag- 
ments de  schiste  qui  altèrent  souvent  dans  une  très-forte  propor- 
tion sa  pureté.  Dans  ce  dernier  cas,  on  est  obligé  de  soumettre  la 
houille  à  une  préparation  noécanique,  imitée  de  edle  qui  est  depuis 
des  siècles  apiriiquée  pour  séparer  les  minerais  métalliques  de  leurs 
gangues  ;  on  la  fait  passer  dans  des  appareils  de  lavage  où  les 
matières  se  classent  par  ordre  de  densité,  et  où  la  houille  pure  se 
s^are  des  parties  terreuses.  Cette  opération  a,  ^  outre,  pour  ré* 
soltat  de  débarasser  la  houille  de  la  plus  grande  partie  des  pyrites 
qu'elle  renferme  et  d'assurer,  à  ce  point  de  vue,  la  conservation  des 
foyers.  Nous  ne  décrirons  pas  ici  les  procédés  de  lavage  qui  sont 
appliqués  depuis  peu  de  temps  à  la  préparation  de  la  houille  desti- 
née à  la  fabrication  du  coke  pour  locomotives  ;  nous  les  indiquons 
seulement  en  constatant  que,  dans  l'espace  de  moins  d'une  année, 
d^lNiis  le  commencement  de  Tannée  1849^  ils  sont  devenus  d*un 
usage  à  peu  près  général  :  en  insistant  sur  la  nécessité  d'y  recourir, 
Unique  la  homlle  p^t  être  améliorée  par  leur  usage  et  acquérir  un 
^118  grand  degré  de  pureté.  Les  différents  moyens  de  purification 
qui  sont  mnpioyés  après  l'extraction  pour  dégager  la  houille  des 
matières  qui  altèrent  sa  qualité,  ne  dispensent  pas  des  soins  à  donner 
à  l'abatage  dans  l'intérieur  de  la  mine;  c'est  là  surtout  qu'on  peut 
arrivera  peu  de  frais,  par  une  direction  inteUigente,  par  une  surveil-- 
knce  attentive  à  améliorer  la  matière  première  de  la  6d)rication  du 
coke  ;  les  fvm  qu'il  est  mdispensable  de  faire  pour  nettoyer  la  houille 
sur  le  carreau  de  la  mine  rendent  ces  soins  encore  plus  nécessaires. 
La  houille  renferme  toujours  une  certaine  quantité  de  matières  ter-* 
reuses  intimement  mélangées  avec  la  matière  combustible  ;  après 


la  combustion,  elles  restent  à  l'état  de  cendres.  La  proportion  de  cen- 
dres que  la  houille  laisse  à  la  combustion,  varie  dans  des  limites  très* 
étendues,  depuis  moins  de  1  p.  0/0  jusqu'à  20  p.  0/0  et  au  delà; 
elles  se  concentrent  dans  le  coke  qui  ne  r^résente  qu'une  fraction 
du  poids  total  de  la  bouille  employée  pour  le  fabriquer.  Les  cendres 
présentent  plusieurs  inconvénients;  elles  tiennent  la  place  d'un 
poids  égal  de  combustible,  et  sont  grevées  de  tous  les  frais  de  b- 
brication,  de  tran^ort  et  autres  qui  ne  devraient  s'appliquer  qu'à 
la  matière  utile;  elles  donnent  au  coke  la  propriété  de  se  charger 
d'une  grande  quantité  d'humidité  dans  les  temps  pluvieux  ou  hu* 
mides,  et  même  par  l'extinction  à  l'eau  ;  elles  le  réduisent  en  menu 
lorsque  l'exposition  à  l'air  est  prolcmgée.  Elles  nuisent  à  la  com- 
bustion, lorsqu'elles  sont  de  nature  peu  fusible  sans  être  cependant 
complélement  réfractaires,  en  restant  adhérentes  à  la  surface  des 
morceaux  de  coke  et  en  gênant  la  combustion  ;  si  elles  étaient  fti- 
sibles,  elles  s'en  sépareraient  par  une  sorte  de  liquation  en  formant 
des  scories  et  du  mâchefer,  et,  si  elles  étaient  complètement  réfrac- 
taires,  elles  seraient  entraînées  à  l'état  de  poussière  par  la  cheminée. 
Elles  obstruent  le  passage  de  l'air  sur  une  grille  chargée  d'une  couche 
assez  épaisse  de  combustible,  en  se  tassant  fortement  sous  l'action 
de  la  trépidation  produite  par  le  mouvement  ;  de  là  résuite  la  né- 
cessité d'activer  le  tirage  en  serrant  l'échappement,  et  de  créer  des 
contrepressions,  qui  deviennent  une  source  de  dépense,  sans 
compter  la  nécessité  de  piquer  le  feu,  opération  qui  fait  toujours 
perdre  du  coke.  Les  cendres  de  nature  intermédiaire  ont  l'in- 
convénient d'engorger  l'orifice  des  tubes  et  les  tubes  eux-mêmes 
en  adhérant  aux  parois,  lorsqu'elles  sont  entraînées  par  un  courant 
d'air  très-actif.  Les  fragments  de  schiste  sont  moins  nuisibles  que 
la  cendre  intimement  mélangée  dans  le  combustible,  car,  généra- 
lement, ils  sont  chargés  d'une  certaine  quantité  de  carbonate  ou 
d'oxyde  de  fer  provenant  de  la  décomposition  des  pyrites,  qui  les 
rend  fusibles;  ils  coulent  sur  la  grille  sous  forme  de  mâchefer^ 
et  on  peut,  à  la  rigueur,  maintenir  le  feu  actif  en  le  piquant  fine* 
quemment. 
L'expérience  a  fait  reconnaître  que  le  coke,  pour  être  de  b<mn€ 


—  M»  -- 

qualité^  ne  devait  pas  laisser  plus  de  6  p.  0/0  de  résidu  (cendre  et 
schiste)  ;  à  9  p.  0/0,  il  est  d'une  qualité  médiocre  ;  à  12  p.  0/0,  il 
devient  décidément  mauvais  et  ne  peut  plus  donner  que  des  résul- 
tats très-défavorables  pour  le  service.  On  doit  donc,  lorsqu'on  installe 
le  service  d'un  chemin  de  fer,  se  rendre  un  compte  exact  de  la  na* 
ture  et  des  propriétés  des  houilles  qui  peuvent  être  appliquées  à  la 
fabrication  du  coke  pour  le  service  de  la  locomotion  ;  on  doit,  en 
traitant  avec  les  fournisseurs,  stipuler  toutes  les  garanties  qu'il  est 
possible  d'obtenir  pour  le  choix  des  matières,  pour  les  soins  ap- 
portés à  la  fabrication.  Les  difficultés  de  toute  nature  inhérentes  à 
des  traités  de  cette  nature  avaient  amené  beaucoup  de  personnes  i 
considérer  comme  une  nécessité  la  fabrication  du  coke  en  régie,  par 
les  soins  mêmes  de  l'administration  du  chemin  de  fer  ;  cette  néces- 
sité a  cessé,  depuis  peu  de  temps,  par  l'inlroduction,  dans  les  mar- 
chés de  coke,  d'une  clause  précise ,  ayant  pour  objet  de  créer 
des  garanties  qui  n'étaient  auparavant  que  nominales  ;  cette  clause, 
comme  tout  ce  qui  est  à  la  fois  vrai  et  pratique,  a  reçu,  en  moins 
d'une  année,  une  application  générale  sur  plusieurs  lignes  impor* 
tantes  de  chemins  de  fer,  et  spécialement  sur  le  diemin  de  fer  du 
Nord.  On  stipule  que  la  proportion  de  résidu  à  l'incinération  n'ex^ 
cédera  pas  6  p.  Oyo,  par  exemple,  que  les  livraisons  qui  présente- 
ront une  teneur  supérieure  à  8  p.  0/0  pourront  être  refusées  ;  on 
fait,  chaque  mois,  une  moyenne  de  la  teneur  en  cendres  des  cokes 
présentés  à  la  réception,  et,  pour  chaque  demi-centième  en  sus 
du  taux  stipulé  (6  p.  0/0),  on  fait  sur  le  prix  du  marché,  pour 
toute  la  durée  du  mois,  une  retenue  de  0'  SO  par  tonne  ;  on  con- 
vient même  d'allouer  au  fabricant  une  bonification  analogue,  toutes 
les  fois  que  le  coke  qu'il  a  livré  n'atteint  pas  la  limite  convenue. 
On  fait  des  prises  d'essai,  qui  représentent  sensiblement  la  qualité 
moyenne,  sur  la  fourniture  de  chaque  jour,  et  par  l'incinération  on 
constate  son  degré  de  pureté  ;  c'est  la  moyenne  de  ces  résultats 
journaliers  que  l'on  prend  à  la  fin  du  mois.  Cette  combinaison  a 
eu  pour  résultat  d'améliorer  d'une  manière  très-remarquable  la 
qualité  du  coke;  la  proportion  de  cendres  qui  ne  descendait  qu'ac- 
cidentellement à  10  p.  0/0,  qui  s'élevait  jusqu'à  20  p.  0/0,  a  été 


rédoUe  à  7,  6, 5  et  même  4  p.  0/0  ;  des  cokes  qui  ne  fournissaient 
qu'un  très-mauvais  service  sont  devenus  presque  comparables^ 
pour  la  qualité,  aux  cokes  tirés  à  grands  frais  d'Ângleteire. 

L'application  du  lavage  à  la  houille  et  la  fixation  d*un  maximum 
pour  la  teneur  en  cendres  constitue  Tune  des  améliorations  les  plus 
importantes  qui .  aient  été  apportées,  dans  ces  derniers  temps,  au 
service  de  nos  chemins  de  fer,  sons  le  double  point  de  vue  de  Té* 
conomie  et  de  la  régularité.  Cette  dernière  méthode  est  un  nouvel 
exemirie  des  services  que  la  chimie  est  appelée  à  rendre  dans  Tin^ 
dustrie  ;  pour  ce  qui  concerne  les  chemins  de  fer,  où  les  consom* 
mations  et  les  emplois  de  matières  premières  se  fbnt  sur  une  im- 
mense échelle,  il  y  a  certainement  beaucoup  à  faire  encore  dans 
cette  voie,  pour  la  préparation  des  eaux  d'alimentation,  la  récep- 
tion des  huiles  et  des  graisses,  etc.,  la  vérification  des  alliages,  le 
choix  des  fontes,  etc 

Dans  les  marchés  pour  la  fourniture  du  coke,  on  doit  encore  sti- 
puler des  réserves  pour  le  cas  où  le  fabricant  livrerait  du  coke  im« 
prégné  d'eau  ;  l'extinction  à  la  sortie  du  four  doit  être  faite  avec  la 
plus  petite  quantité  d'eau  possible,  de  telle  sorte  que  la  chaleur 
propre  des  fragments  de  coke,  lorsqu'il  ne  sont  plus  incandes- 
cents, suffise  pour  réduire  en  vapeur  Peau  qu'ils  ont  absort)ée 
en  excès.  Comme  moyen  de  contrôle  et  de  réparation  du  dom- 
mage causé  à  l'acheteur,  celui-ci  se  réserve  la  feculté  de  me- 
surer par  une  dessication  prolongée  la  quantité  d'eau  que  contient 
le  coke  livré ,  et  de  la  déduire  du  poids  des  livraisons  ;  cette  véri- 
fication doit  être  faîte  toutes  les  fois  que  l'agent  préposé  k  la 
réception  au  lieu  de  fabrication  le  juge  nécessaire  ;  elle  est  d'au- 
tant plus  importante ,  que ,  si  on  néglige  de  la  faire ,  la  quantité 
d'eau  payée  comme  combustible  peut  s'élever  à  10  et  15  p.  0/0 
et  même  au  delà  :  elle  est  surtout  nécessaire,  lorsqnc  le  poids  des 
livraisons  n'est  constaté  qu'après  un  transport  par  bateaux.  L'eau 
contenue  dans  le  coke  n'a  pas  seulement  pour  inconvénient  d'aug- 
menter dans  une  proportion  très-notable  le  prix  d'achat,  lorsqu'on 
néglige  d'en  faire  la  déduction  ;  elle  nécessite,  pour  être  réduite  en 
vapeur  dans  le  foyer,  là  dispense  d'une  quantité  de  chaleur  qui  n'est 
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pas  entièrement  négligeable.  En  effet,  Teau,  pour  être  réduite  en  va- 
peur  à  une  haute  température,  exige  une  quantité  de  chaleur  qui 
peut  ébre  évaluée  à  environ  700  calories,  et,  d*un  autre  c6té,  le  coke 
par  la  combustion  produit  au  maximum  7,000  c^ories  ;  l'eau  renfer- 
mée dans  le  coke  occasionne  donc,  pour  se  vaporiser  dans  le  foyer, 
une  quantité  de  combustible  qui  peut  être  évaluée  à  1/10  de  son 
poids;  si  elle  atteint  les  proportions  de  10  p.  0/0,  de  20  p.  0/0,  c'est 
1  p.  0/0  ou  2  p.  0/0  de  coke  consommé  en  pure  perte.  G*est  là  une 
source  de  dépense  qui  n'est  pas  négligeable  sur  un  chemin  de  fer 
d'une  grande  étendue  ;  elle  justifie  les  soins  que  Ton  prend  pour 
mettre  à  Fabri,  sous  des  hangars,  le  coke  destiné  à  servir  de  ré- 
serve, et  dans  lesquels  il  doit  rester  longtemps  avant  d*ëtre  livré  à 
la  consommation  des  machines. 

2*  Mode  ue  combustion.  —  Les  règles  adoptées  pour  fixer  la 
hauteur  que  le  coke  doit  occuper  sur  la  grille,  sont  très-variables  ; 
il  règne  un  désaccord  assez  grand  sur  ce  sujet  entre  les  ingénieurs 
chargés  du  service  de  la  traction  sur  les  chemins  de  fer  ;  la  dis- 
position des  foyers  présente,  par  suite,  des  différences  assez  mar- 
quées, qui  en  sont  la  conséquence.  La  hauteur,  au-dessus  de  la 
grille,  des  tubes  qui  forment  la  rangée  Inférieure,  limite  celle  du 
combustible  à  la  partie  antérieure  du  foyer;  or,  cette  hauteur 
varie  de  0*  45  à  0«  75,  on  Ta  même  portée,  dans  ces  derniers 
temps,  à  !■  ;  des  divergences  de  celte  nature  ne  peuvent  pas 
être  justifiées  par  la  différence  de  nature  du  combustible  ;  elles  se 
présentent  d'ailleurs  dans  des  machines  affectées  au  même  service, 
n  y  a  là  une  question  qui  n'a  pas  encore  fixé  suffisamment 
l'attention  des  praticiens  ;  nous  ne  chercherons  pas  à  la  résoudre, 
car  nous  manquons  de  données  expérimentales  à  ce  sujet.  Nous 
chercherons  seulement  à  la  poser  en  tettnes  précis,  en  invitant  les 
personnes  intéressées  à  l'étudier. 

Dans  le  phénomène  de  la  combustion,  le  carbone,  qui  constitue 
la  matière  utile  à  \st  combustion,  se  combine  avec  l'oxygène  de 
rair  appelé  par  le  tirage  à  travers  la  grille  ;  le  produit  de  la  eom* 
bustion  varie  suivant  ta  proportion  relative  des  réactif^  mis  en 


présence  ;  si  l'air  est  en  excès,  le  produit  sera  de  l'acide  carbo- 
nique; si  le  carbone  est  en  excès,  le  produit  sera  de  l'oxyde  de 
carbone,  qui  contient»  pour  une  même  quantité  de  carbone»  moitié 
moins  d'oxygène  que  l'acide  carbonique  et  qui,  lui-même,  est  sus- 
ceptible de  brûler  en  produisant  une  quantité  de  chaleur  considé- 
rable, en  absorbant  l'oxygène  qui  lui  manque  pour  se  transformer 
en  acide  carbonique.  Si  les  proportions  de  carbone  ou  de  coke  et 
d'air  sont  comprises  entre  les  deux  limites,  le  produit  est  un  mé- 
lange d'acide  carbonique  et  d'oxyde  de  carbone.  Dans  un  foyer 
de  machine  locomotive,  la  couche  de  combustible,  la  dimension 
des  passages  laissés  aux  gaz,  entre  les  morceaux  de  cd^e,  et  le 
tirage  peuvent  être  dans  des  rapports  tels,  que  tout  l'air  qui  traverse 
la  grille  soit  transformé  en  acide  carbonique,  la  combustion  aura  lieu 
dans  ce  cas,  d'une  manière  complète  et  fournira,  avec  le  minimum 
de  combustible,  la  plus  grande  quantité  possible  de  chaleur.  Le 
foyer  étant  dans  cet  état,  si  l'on  suppose  qu'une  nouvelle  couche 
de  combustible  incandescent  soit  superposée  à  la  première,  une 
réaction,  bien  connue  dans  les  laboratoires  et  dans  la  métallurgie, 
aura  lieu  :  l'acide  carbonique  cédera  au  carbone  la  moitié  de  son 
oxygène,  pour  former  de  l'oxyde  de  carbone,  en  même  temps  qu'il 
sera  lui-même  transformé  en  oxyde  de  carbone  ;  cette  nouvelle 
réaction,  si  elle  ne  produit  pas  un  refroidissement,  comme  cela  doit 
avoir  lieu  dans  une  certaine  mesure,  ne  produira  pas  tout  au  moins, 
une  élévation  de  température,  et,  pour  une  même  quantité  de  chaleur 
produite,  on  aura  une  consommation  plus  forte  de  combustible. 
L'exagération  de  la  hauteur  du  combustible  n'a  pas  seulement 
pour  résultat  une  consommation  de  coke  inutile,  elle  entraîne  avec 
elle  encore  d'autres  inconvénients.  Un  volume  d'acide  carbonique, 
lorsqu'il  se  transforme  en  oxyde  de  carbone  au  contact  de  la  masse 
de  combustible  incandescent,  donne  deux  volumes  de  ce  nouveau 
gaz  ;  par  suite,  lorsqu'au  lieu  de  produire  de  l'acide  carbonique 
seulement  dans  le  foyer,  on  arrivera,  par  l'augmentation  de  la  hau- 
teur du  combustible  chargé  sur  la  grille,  à  ne  produire  que  de 
l'oxyde  de  carbone,  c'est  un  volume  double  de  gaz  chauds  qu'il 
faudra  faire  passer  k  travers  les  tubes^  sous  l'action  du  tirage  pro« 
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duit  par  le  jet  de  vapeur  dans  la  cheminée  ;  en  outre,  les  gaz  pro- 
duits devront  être  appelés  à  travers  une  couche  de  combustible 
plus  épaisse,  plus  fortement  tassée  et,  par  conséquent,  présentant 
plus  de  résistance  à  Técoulement,  indépendamment  de  Taugmen- 
tation  de  volume  qu'ils  ont  éprouvée  avant  d'arriver  à  la  partie 
supérieure  du  foyer  ;  c'est,  ])our  ces  deux  motifs,  une  augmenta- 
tion de  tirage  rendue  nécessaire  et  produisant,  à  son  tour,  une 
augmentation  de  résistance  derrière  le  piston,  une  déperdition 
plus  grande  du  travail  moteur  développé  par  la  vapeur.  En 
outre,  la  couche  supérieure  du  combustible,  lorsqu'il  est  chargé 
sur  une  très-^nde  hauteur,  n'atteint  plus  une  température  aussi 
élevée  qu'elle  le  ferait  si  la  combustion  était  mieux  faite,  et  la 
quantité  de  chaleur  qu'elle  lance,  par  voie  de  rayonnement  vers  le 
ciel  du  foyer  et  des  parois,  doit  être  notablement  réduite.  Un  seul 
avantage  peut  contrebalancer  une  partie  des  inconvénients  qui 
viennent  d'être  signalés,  c'est  celui  qui  résulte  de  l'augmentation 
de  la  surface  de  contact  entre  la  masse  de  combustible  incandes- 
cent et  les  parois  métalliques  du  foyer  ;  il  peut  en  résulter  un 
accroissement  dans  l'activité  de  la  vaporisation  ;  mais  tout  porte  à 
croire  que  c'est  au  détriment  de  l'économie  du  combustible. 

Il  est  incontestable  que,  dans  beaucoup  de  cas,  il  y  a  production 
d'oxyde  de  carbone  dans  les  foyers  de  machines  locomotives  ;  on  le 
reconnaît  en  entr'ouvrant  la  porte  :  la  flamme  qui  se  produit  dans 
ce  cas,  dénote  la  présence  de  ce  gaz  ;  or,  elle  ne  se  produit  pas  lorsque 
le  feu  est  bas.  Hâtons-nous  de  dire  toutefois  que,  lors  même  que 
les  choses  se  passeraient  exactement  comme  l'indique  la  théorie,  ce 
ne  serait  pas,  dans  tous  les  cas,  un  motif  sufûsant  pour  faire  ré- 
duire la  charge  du  combustible  à  la  dernière  limite,  car  il  faut  tenir 
compte  des  nécessités  de  conduite  de  la  machine  elle-même.  Le 
feu  ne  peut  pas  être,  à  chaque  instant  et  dans  toutes  les  circons- 
tances, rechargé  avec  du  coke  froid  ;  le  chargement  du  coke  doit 
être  combiné  avec  l'alimentation ,  avec  le  profil  du  chemin  et  la 
dépense  de  vapeur,  de  telle  sorte  que  la  tension  de  celle-ci  ne 
tombe  pas  au-dessous  de  certaines  limites,  que  la  machine,  en  un 
mot,  ne  vienne  pas  à  manquer*  de  vapeur;  les  conditions  mêmes 
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du  senrice  peuvent  conduire  à  maintenir  une  certaine  épaiâMir  de 
combustible  qui  peut  être  trop  forte  pour  satisfkiré  aut  condltioiis 

d*une  combustion  parfaite. 

Les  développements  qui  précèdent  indiquent  suffisamment  oOtth 
bien  il  serait  utile  d'étudier,  par  voie  d'expériences  de  laboratoire 
et  de  service,  comment  la  combustion  a  lieu  dans  l'intérieur  d'une 
chaudière  de  machine  locomotive.  Il  faudrait  :  1*  déterminer 
comment  sont  composés  les  produits  de  la  combustion  dans  les 
différentes  circonstances  où  un  foyer  peut  se  trouver  placé,  et  pour 
différents  foyers,  suivant  que  la  chai^  sur  la  grille  est  haute  ou 
basse,  que  le  coke  est  dense  ou  léger,  en  gros  ou  en  menus  frag- 
ments, qu'il  est  pur  ou  impur,  que  le  tirage  est  modéré  ou  très- 
actif  ;  ^  évaluer  la  température  des  gaz  dans  le  foyer,  au-dessus  du 
combustible,  suivant  la  hauteur  de  la  charge  ;  3*  examiner  com- 
ment varie  l'intensité  du  tirage,  pour  produire  une  même  vapori* 
sation,  suivant  que  le  mécanicien  travaille  habituellement  avec  une 
forte  ou  une  faible  charge  de  coke  sur  la  grille  ;  i^  rechercher 
quelle  est  la  hauteur  à  laquelle  il  convient  de  maintenir  habituel- 
lement la  chaîne  de  coke,  pour  obtenir  du  combustible  le  maximum 
d'effet  utile,  sans  compromettre  la  régularité  de  la  vaporisation , 
comment  il  faut  la  faire  varier  suivant  les  pentes  et  les  rampes,  le 
temps  depuis  lequel  le  feu  est  allumé,  etc.,  formuler,  en  un  mot,  les 
instructions  à  donner  aux  mécaniciens  qui  conduisent  les  machines. 

Quoique  nous  manquions  de  données  expérimentales  un  peu 
précises  sur  cette  question,  il  y  a  un  certain  ensemble  de  faits  qui 
indique  dans  quel  sens  elle  doit  être  résolue.  L'aspect  du  feu 
pendant  la  marche ,  l'activité  de  vaporisation  qu'obtiennent  les 
mécaniciens  lorsque,  arrivant  au  terme  de  leur  voyage,  ils  restent 
pendant  les  30  ou  40  derniers  kilomètres  sans  recharger  le  feu, 
la  différence  dans  l'activité  de  la  combustion  et  de  la  vaporisation 
qu'on  observe  à  la  montée  et  à  la  descente  des  rampes,  l'exemple 
des  constructeurs  qui  se  sont  toujours  fait  remarquer  par  ta  bonne 
entente  de  toutes  les  dispositions,  etc.,  montrent  qu'il  y  a  tout 
avantage  à  ne  pas  exagérer  la  hauteur  du  coke  sur  la  grille.  II 
semble,  quant  à  présent,  et  à  défaut  de  données  plus  préciaesi  que 


ta  himteiir  I&  ptng  eonve&able  des  tubes  inttrieurs  au-<lessus  de  ta 
grille,  est  0>^  80  ;  ceta  n'empêche  pas,  si  l'on  cherche  à  tout  prix 
à  augmenter  la  surface  de  chauffe  du  foyer,  d'augmenter  sa  pro* 
fondeur  ;  mais  il  faut  éviter  alors  de  laisser  monter  la  charge  jus- 
qu'aux tubes. 

On  observe,  dans  quelques  anciennes  machines,  une  disposition, 
dont  le  but  était  peut-être  seulement  de  donner  aux  mécaniciens  le 
moyen  de  constater  l'état  du  feu,  sans  déterminer  une  trop  grande 
rentrée  d'air,  et  qui  pourrait  être  utilisée,  sans  doute,  pour  régler 
h  combustion  ;  deux  trous,  d'environ  O'"  04  de  diamètre  sont 
percés  dans  la  porte  et  fermés  à  volonté,  en  totalité  ou  en  partie, 
par  un  double  papillon  ;  en  démasquant  plus  ou  moins  ces  ouver- 
tnres,  suivant  l'état  de  la  charge  de  coke,  on  brûlerait,  au-dessbs 
de  sa  surface  et  dans  les  tubes,  l'oxyde  de  carbone  qui  se  forme 
lorsque  le  combustible  est  en  quantité  trop  considérable,  et  il  y  a 
tout  lieu  de  croire  qu'un  emploi  intelligent  de  cette  disposition  per* 
mettrait  d'obtenir  Un  plus  grand  effet  utile  du  combustible. 

3<>  Transmission  oe  la  chaleur  a  travers  les  parois.  •>-  La 
transmission  de  la  chaleur  â  travers  les  corps  solides  présente  une 
grande  analogie  avec  l'écoulement  des  fluides  ;  de  même  que  pour 
ceux-ci  une  certaine  différence  de  pression  entre  les  deux  extré- 
mités de  la  conduite  est  nécessaire  pour  produire  l'écoulement  de 
Teau  ou  des  gaz,  de  même  une  certaine  différence  de  température 
est  nécessaire  pour  que  la  chaleur  se  transmette  d'un  côté  à  l'autre 
d'une  paroi  métallique  d'une  épaisseur  déterminée  ;  la  transmis- 
sion sera  d'autant  plus  rapide,  que  la  différence  de  température 
sera  plus  considérable  et  que  la  paroi  sera  moins  épaisse.  Il 
n'estdoncpas  indifférent,  dans  la  construction  d'une  machine  loco- 
motive, de  donner  plus  ou  moins  d'épaisseur  aux  parois  du  foyer 
et  aux  tubes  ;  s*il  convient  de  porter  cette  épaisseur  à  une  certaine 
limite,  pour  augmenter  leur  durée  et  éviter  des  réparations  trop 
fWquentes,  il  convient  également  de  ne  pas  l'exagérer  pour  ne  pas 
restreindre  la  facilité  de  transmission  de  la  chaleur  ;  cette  condition 
tf  afccorde,  du  reste,  avec  la  nécessité  de  ùe  pas  augmeîater  indéfi- 


niment  le  poids  de  l'appareil  et  les  frais  que  nécessUe  sa  constnic- 
tiOQ  ;  les  dimensioiis  adoptées  actuellement  paraissent  convenables, 
et  rien  n'indique  qu'on  soit  conduit  à  les  accroître. 

Si  les  observations  qui  précèdent  n'ont  pour  objet  que  de  poser 
un  principe  qui,  en  fait,  n'a  pas  d'application,  il  en  est  une  autre 
dont  rimportance  est  capitale  et  sur  laquelle  nous  insisterons  spé- 
cialement, bien  que  nous  ayons  eu  déjà  l'occasion  de  la  présenter. 
La  conductibilité  des  corps,  ou  la  facilité  avec  laquelle  ils  transmet- 
tent la  chaleur,  varie  dans  des  limites  très-étendues,  suivant  leur 
nature  ;  si  Ton  cherche  à  établir  comment  les  différents  corps  sont 
classés  sous  le  rapport  de  la  facilité  avec  laquelle  la  chaleur  se  pro- 
page dans  leur  masse,  ce  qui  donnera ,  sinon  la  mesure,  du  moins 
l'indication  de  la  facilité  plus  ou  moins  grande  avec  laquelle  ils 
transmettent  la  chaleur  d'une  paroi  à  l'autre,  on  trouve  que  la  con- 
ductibilité de  certains  métaux^  comme  l'or,  l'argent,  le  platine  et 
le  cuivre^  varie  entre  i  ,000  et  900  ;  que  celle  d'autres  métaux, 
comme  le  fer,  le  zinc  et  l'étain,  varie  entre  400  et  300,  et  çue  celle 
des  matières  terreuses,  comme  le  marbre,  la  terre  cuite,  la  porce- 
laine, est  inférieure  à  30.  Il  en  résulte,  d'une  manière  incontes- 
table, que  les  incrustations  qui  se  forment  sur  les  parois  exté- 
rieures du  foyer  et  des  tubes,  lorsque  les  eaux  sont  chargées  de  ma- 
tières sédimentaires,  deviennent  promptement  une  cause  d'augmen- 
tation de  dépense  de  combustible,  lorsqu'elles  atteignent  une  épais- 
seur un  peu  notable.  Ce  fait  est,  du  reste,  suffisamment  démontré 
parla  rapidité  avec  laquelle  s'usent  les  tubes  et  les  foyers  à  l'inté- 
rieur, lorsqu'ils  sont  incrustés  à  l'extérieur,  et  lorsqu'ils  sont,  par 
suite,  soumis  constamment  à  une  haute  température,  qui  ne  serait 
pas  atteinte  si  l'eau  baignait  constamment  le  métal,  ou  si  les  ma- 
tières terreuses  qui  les  enveloppent  avaient  une  conductibilité  com- 
parable à  celle  des  métaux. 

Les  chiffres  qui  précèdent  expliquent  aussi  pourquoi  on  a  inté- 
rêt à  employer  pour  le  foyer  le  cuivre  et  pour  les  tubes  le  laiton, 
au  lieu  du  fer,  comme  l'ont  essayé  quelques  constructeurs.  Les 
tubes  de  cuivre  rouge,  qui  ont  été  employés  dans  quelques  cas, 
seraient  préférables  à  ceux  de  laitoui  s'ils  ne  devaient  pas  être 
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construits  av6C  un  métal  assez  dur  pour  résister  à  l'usure  produite 
par  le  firottement  des  escarbilles  qu'^ïtratne  le  courant  d'air  ;  cette 
question  ne  peut  pas  être  d'ailleurs  considérée  comme  entièrement 
résolue,  et  il  y  aurait  lieu  de  l'examiner  à  fond,  au  moyen  d'expé- 
riences bien  comparables,  maint^ant  surtout  qu'on  est  parvenu  k 
améliorer  la  qualité  du  coke  en  augmentant  sa  densité  et  en  dimi- 
nuant sa  friabilité. 

¥  Surface  de  chauffe  du  foter  et  des  tubes.  —  L'économie 
du  combustible  se  rattache  directement  à  la  question  des  surfaces 
de  cbauffe  ;  il  est  évident,  tout  d'abord,  que  pour  produire,  dans  un 
temps  donné,  une  quantité  déterminée  de  vapeur,  toutes  choses 
égales  d'ailleurs,  la  dépense  de  combustible  sera  d'autant  moins 
grande  que  la  chaleur  sera  mieux  utilisée ,  et  que  les  produits 
de  la  combustion  arriveront  avec  une  température  moins  élevée 
dans  la  botte  à  Aimée.  Il  importe  donc  de  multiplier,  autant  que 
possible,  les  surfaces  qui  reçoivent  l'action  de  la  chaleur  et  la 
transmettent  i  la  masse  d'eau  à  vaporiser,  soit  par  contact  et  par 
rayonnement  du  combustible,  soit  par  rayonnement  du  combus- 
tible et  par  contact  des  gaz  chauds,  soit  par  simple  contact  des 
gaz  chauds  ;  le  premier  mode  de  transmission  a  lieu  dans  la  partie 
inférieure  du  foyer  ;  le  second,  dans  sa  partie  supérieure,  et  le  der- 
nier dans  les  tubes.  Pour  augmenter  le  pouvoir  de  vaporisation  de 
h  chaudière,  ou  pour  rendre  phjs  complète  la  transmission  de  la 
chaleur  destinée  à  produire  une  vaporisation  donnée,  U  faut  aug- 
menter les  surfaces  sur  lesquelles  s'exerce  chacune  des  actions 
que  nous  avons  spécialisées;  c'est,  en  effet,  ce  que  les  construc- 
teurs se  sont  appliqués  à  faire,  au  fur  et  à  mesure  qu'on  a  demandé 
aux  machines  plus  de  puissance  et  de  vitesse,  au  fur  et  à  mesure 
qu'on  s'est  appliqué  à  rendre  plus  restreinte  la  consonunation  du 
combustible.  L'étendue  de  la  surface  de  chauffe  doit  être  aussi 
grande  que  possible,  ou  plus  exactement  aussi  grande  qu'on  peut  le 
faire  sans  dépasser  les  limites  du  poids  total  de  l'appareil,  et  celles 
qu'il  convient  d'assigner  à  la  répartition  de  ce  poids  sur  les  sup- 
ports, sans  cesser  de  satisfaire  aux  conditions  de  bonne  construc- 
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tkm  et  de  solidité.  Ibû^  ii  n'est  pa»  indiffèrent,  de  f^ipe  flCfrter 
cette  aupaentation  sur  teUe  ou  telle  partie  de  la  surface  de  i^apffe, 
et  pour  chaque  partie  d'augmenter  telle  dimepsiop  plutôt  que  telle 
autre;  il  est  évident,  en  effet,  qu*à  mesure  égale,  Taugpaeutjition 
de  surface  de  chauffe  dans  le  foy»  est  phis  efScace  que  dans  les 
tubes  ;  il  est  évident  ^K^lep^ent  qu'il  n'est  pas  indiiïéreut  d'aug-^ 
menter  la  hauteur  ou  les  dimensions  transversales  4u  fojer,  la 
longueur  ou  le  nombre  des  tubes  pour  arriver  à  une  même  aug- 
mentation de  surface  dans  chacune  de  ces  parties. 

£n  Êiisjant  varier  la  hauteur  de  la  boite  à  feu  sans  rien  dian^ 
ger  à  ses  dimensions  transversales,  on  augmente  le  développa 
ment  des  parois  verticales  ;  mais,  eç  même  temps,  on  est  eon- 
duit  à  augmenter  U  hauteur  de  charge  de  coke  sur  la  grille  et  à 
modifier  d'un  manière  dé^vantageuse  les  conditions  de  la  com- 
bustion, et  de  phis  on  rend  moins  effioace  le  rayonnement,  car  les 
éléments  de  la  physique  apprenait  que  la  quantité  de  chaleur 
émise  vers  une  surface  par  un  corps  chaud  et  reçue  par  cette  sur- 
face est  proportionnelle  au  sinus  de  l'angle  d'incidence  et  en  rai- 
son inverse  du  carré  de  la  distance  ;  en  approfondissant  le  foyer 
pour  aogmentcar  sa  surface,  on  aUère  tout  à  la  fois  le  mode  de 
combustion,  les  conditions  du  rayonnement  vers  (a  partie  supérieure 
des  parois  verticales  et  vers  le  ciel  du  foyer,  Cestdonc  surtout 
par  voie  d'él^gissement  du  foyer  qu'il  faut  procéder,  si  l'op  vaut 
se  placer  dans  les  conditions  les  plus  favorables  peur  accroître  b 
vaporisation  et  tirer  du  combustible  Teffet  le  plus  avantageux.  Des 
remarques  analogues  s'appliquent  aux  tubes;  en  augmeot^Bt  leur 
longueur,  on  augnoenteles  difficultés  du  tirage  et  ou  diminua  l'effet 
utile  de  la  vapeur,  tandis  qu'en  augmentant  leur  nombre  pour  arri-* 
Ttf  k  un  même  développement  de  sur&ee  dç  cfaaufje,  09  augmeptu 
la  section  des  tuyaux  d^éeoulement,  sne  att^nenier  leur  longueur 
et,  par  suite,  on  améliore  les  conditions  du  tirage. 

C'est  donc  à  la  fois  par  l'augmentation  des  dûn^isions  horizen- 
taies  du  foyer ,  et  par  l'augmentation  du  nombre  des  tubes  qu'on 
doit  arriver  à  l'augmentation  de  la  surface  de  chauffe  qu'il  convient 
du  reste  déporter  au  degré  le  plus  élevé  que  eoinporteot  les  autw 
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eondiUop»  imposées  au  coDstructeur.  On  est  conduit  par  là  à 
augmenter  le  diamètre  des  chaudi^es  (partie  cylindrique) ,  la  Ifir* 
geur  et  la  longueur  du  foyer,  et  subsidiairement  à  faire  usage  di| 
châssis  ei^térieur,  qui  se  prête  mieux  que  le  châssis  intérieur  à 
l'augmentation  du  diamètre,  qui  permet  seul  de  donner  au  foyer 
sa  largeur  maximum ,  et  enfin  à  placer  la  paire  de  roues  d'ar^ 
rière  à  rarrière  du  foyer ,  ce  qui  permet  d'allonger  celui-ci  de 
toute  la  quantité  nécessaire.  Nous  verrons ,  du  reste,  que  d'autres 
considérations  conduisent  au  même  résultat ,  de  tdle  sorte  que  les 
dispositions  que  nous  venons  d'indiquer  sont  celles  qui  répondent 
le  mieux  aux  nécessités  de  la  construction. 

Ë<»  Travail  de  la  vapeur  pans  les  cylindres.  —  Nous  avons 
établi  suffisamment  l'importance  de  la  détente ,  au  point  de  vue  de 
réconomie  du  combustible ,  en  faisant  ressortir  dans  les  notions 
préliminaires  Taugment^tion  de  Teffet  utile  que  pouvait  produire  la 
détente,  au  fur  et  à  mesure  qu'elle  était  prolongée  pendant  une  plus 
grande  partie  de  la  course  ;  l'expérience  démontre  du  reste  claire-» 
went  son  utilité ,  soit  lorsqu'elle  est  obtenue  par  l'avance  et  te 
recouvrement ,  soit  lorsqu'elle  est  rendue  variable  par  l'emploi  de 
la  coulisse  de  Stephenson»  quelque  imparfait  que  ^it  c^t  appareil, 
Les  expériaoces  que  nous  rapporterons  plus  tein  font  voir  que  » 
malgré  le  rétrécissement  considérable  des  lumières,  la  détente  de 
Steiiàenson  elle-même  est  d'autant  plus  avantageuse ,  qu'elle  est 
plus  prolongée.  Il  convient  donc ,  lorsque  l'on  combine  les  plans 
d'une  macbine,  de  déposer  les  cylindres  et  de  déterminer  leur  dia" 
piètre  en  considération  de  ce  résultat,  de  telle  sorte  que  le  méca- 
niden  ne  soit  conduit  qu'accidentellement  et  par  exception ,  pour 
démarrer  des  trains  très^^hargés ,  à  admettre  la  vapeur  pendant  la 
pitts  gnmde  partie  de  la  course.  La  détente  fixe  avait  permis 
d'augmenter  le  dîsmètre  des  cylindres  et  à  le  porter  de  0»  33  à 
0»  38  ;  on  le  porte  maintenant  à  0°"  40 ,  et  même  à  0»  4^ ,  pour 
des  Qacbines  de  même  pois^anee. 

Nous  avetts  i^jatemeot  montré  quel  intérêt  il  y  avait  k  Sûr^  ti«* 
vaîUeriav^popràimltfàita  &ff^\  «to  •  4M  (fiPfpiMl  «HM^ 
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dans  les  machines  locomotives  «  que  ia  limite  de  tension  dans  les 
chaudières  a  été  portée  successivement  de  4  et  4 1/2  atmosphères 
à  5, 6  et  7  ;  les  constructeurs  anglais  dépassent  même  aujourd'hui 
cette  limite.  L'utilité  de  la  haute  pression  se  manifeste  particu*- 
lièrement  dans  les  machines  où  l'on  fait  usage  de  la  coulisse  de 
Stephenson  pour  détendre  la  vapeur  jusqu'aux  derniers  crans  du 
secteur  ;  les  orifices  des  lumières  n'étant  plus  découverts  que  de 
quantités  très-petites ,  la  tension  de  la  vapeur  éprouve  une  réduc- 
tion considérable  pendant  l'admission ,  et  ne  peut  arriver  à  un 
degré  convenable  qu'autant  que  la  pression  qui  produit  l'écoulé* 
ment  à  travers  l'orifice  rétréci  est  elle-même  très -forte.  Avec 
7  atmosphères  de  tension  dans  la  chaudière,  on  peut  arriver  à  3  ou 
4  atmosphères  de  pression  absolue  dans  les  cyliudres,  et  employer 
la  vapeur  dans  des  conditions  qui  ne  sont  pas  trop  désavan- 
tageuses. 

L'augmentation  de  la  tension  de  la  vapeur  nécessiterait  une  aug- 
mentation correspondante  dans  les  épaisseurs,  et,  par  suite,  dans  te 
poids  de  la  chaudière,  si  ces  dimensions  étaient  à  leur  limite  pra- 
tique ;  mais,  généralement,  on  a  donné  un  surcroit  d'épaisseur  à  ia 
partie  cylindrique ,  et  un  surcroit  de  solidité  aux  entretoises  de  la 
boite  à  feu,  ainsi  qu'aux  armatures  qui  soutiennent  le  ciel  du  foyer, 
et  les  machines  construites  anciennement  pour  travailler  k  5  atmo- 
sphères peuvent  être  chai^^ées  à  7  atmosphères  sans  inconvénient, 
si  elles  sont  en  bon  état  ;  le  bénéfice  de  l'accroissement  de  tension 
reste  entier.  Le  mouvement  de  déplacement  des  tiroirs  étant  de 
beaucoup  réduit  dans  les  fortes  détentes ,  le  travail  résistant ,  qui 
résulte  de  la  grande  différence  de  pression  entre  le  cylindre  et  la 
boite  du  tiroir  reste  compris  sensiblement  dans  les  mêmes  limites 
que  si  le  tiroir  conservait  toute  sa  course ,  avec  une  pression  ré- 
duite par  la  fermeture  du  régulateur.  Il  n'y  a  donc  pas  non  plus 
de  ce  côté  d'inconvénient  sensible  à  élever  la  tension  de  la  vapeur 
dans  la  chaudière. 

Il  est  nécessaire  de  combiner  la  forme  et  la  position  des  cylin- 
dres ,  de  manière  à  faciliter  le  dégagement  de  la  vapeur ,  et  afin  de 
diminuer  la  contr^pression  qui  persiste  dmère  le  piston  pendant 
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réchappement,  et  qui  est  nécessaire  pour  produire  son  écoulement. 
Pour  cela,  il  faut  réduire  au  strict  nécessaire  la  longueur  du  tuyau 
d*écbappeinent  depuis  son  origine  jusqu'à  son  orifice ,  faire  dispa- 
raître ou  arrondir  les  coudes  brusques ,  et  augmenter  la  section  des 
orifices  et  des  tuyaux  autant  que  le  comporte  Tintensité  du  tirage 
que  l'on  doit  se  réserver  la  facilité  de  produire.  En  augmentant  la 
section  des  tuyaux  d'édiappement,  on  augmente  aussi  leur  volume, 
et  récbappement  n'a  plus,  à  i'oriflce  de  la  tuyère,  la  même  vigueur 
que  si,  entre  cet  orifice  et  le  cylindre,  la  vapeur  ne  trouve  qu'une 
capacité  restreinte,  où  elle  ne  se  détend  et  ne  perd  pas  la  vitesse 
que  lui  imprime  la  tension  qu'elle  a  dans  l'intérieur  du  cylindre. 
Nous  ferons  remarquer  toutefois  que,  s'il  existe  en  principe  des 
limites  entre  lesquelles  la  section  des  conduits  d'échappement  doit 
être  maintenue,  en  fait,  les  exigences  de  la  construction  même  des 
cylindres ,  notamment  en  ce  qui  concerne  les  tiroirs ,  qui  ne  peu- 
vent avoir  qu'une  longueur  et  une  course  déterminées ,  font  rester 
au-dessous  des  dimensions  que  l'on  pourrait  atteindre ,  sans  nuire 
d'une  manière  sensible  au  tirage  ;  il  y  a  même  lieu  de  croire  qu'en 
raison  de  la  grande  surface  de  grille  et  de  la  grande  surface  de 
chauffe  que  l'on  donne  actuellement  aux  machines ,  il  y  aurait 
encore  avantage  à  dépasser  les  dimensions  les  plus  grandes  que 
les  constructeurs  aient  adoptées  jusqu'ici  pour  la  section  des  con- 
duits d'échappement. 

6^  Entrainement  nE  l'eau  et  conoensation.  — La  quantité  d*eau 
dépensée  dans  une  machine  locomotive  est  loin  de  correspondre  au 
travail  moteur  développé  par  la  vapeur.  Nous  avons  déjà  indiqué 
jusqu'à  quel  point  l'entraînement  de  l'eau  pouvait  être  considé- 
rable, et  quelle  influence  nuisible  il  exerçait  ;  comment  on  pouvait, 
jusqu'à  un  certain  point,  y  remédier  dans  les  machines  construites 
dans  des  conditions  défav(Nrables  ;  il  nous  reste  à  examiner  quelles 
doivent  être  les  règles  à  suivre  pour  arriver  à  l'économie  de  vapeur 
et  de  combustible ,  par  une  disposition  bien  entendue  des  chau- 
dières. 

L'activité  de  la  vaporisation  rend  nécessairement  l'ébullition 
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très«(nmuitueiise,  Teau  se  tuméfie  à  la  surface ,  des  gouteleUes 
(Teau  sont  projetées  en  tous  sens ,  Teau  peut  même  devenir  mous- 
seuse si  elle  renferme  des  matières  grasses  en  suspension  ou  en 
dissolution,  introduites  pendant  les  réparations,  amenées  avec 
Teau  d'alimentation  ou  provenant  des  garnitures.  Il  faut  donc 
avant  tout  que  la  chambre  de  vapeur  ait  dans  toutes  ses  parties  une 
hauteur  suffisante,  pour  qu'il  reste  au^essus  de  la  surface  de  Teau 
un  espace  suflisant  pour  le  mouvement  de  la  vapeur  qui  s'écoule 
vers  la  prise  de  vapeur.  On  remarque,  en  effet»  que,  dans  certaines 
machines  oit  Ton  n*a  pas  ménagé  un  espace  suffisant  entre  les 
tubes  et  le  sommet  du  corps  cylindrique  de  la  chaudière ,  quelle 
que  soit  la  position  du  dôme  de  prise  de  vapeur ,  à  Tavant  ou  à 
l'arrière,  il  y  a  toujours  un  entraînement  d'eau  considérable,  qu'on 
ne  peut  faire  cesser  qu'en  laissant  tomber  le  niveau  de  Teau  très- 
bas  ;  le  courant  de  vapeur  vers  Toriflce  d'écoulement  s'établit  trop 
près  de  la  surface  de  l'eau,  et  l'eau  ellennéme,  qui  forme  la  zone 
superficielle  tuméfiée  ou  mousseuse ,  ou  qui  est  en  suspension ,  à 
l'état  de  goutelettes ,  est  entraînée  vers  le  régulateur  et  passe  en 
partie  dans  les  cylindres.  Cet  effet  est  particulièrement  sensible 
dans  les  machines  dont  le  dôme  de  prise  de  vapeur  placé  au-dessus 
du  foyer  ne  présente  qu*un  segment  de  cylindre  d'une  assez  faible 
hauteur  au-dessus  de  la  surface  de  l'eau,  et  dans  lesquelles  cet 
espace  est  obstrué  par  des  tirants  et  un  tuyau  de  prise  de  vapeur  en 
fonte;  lorsque  le  mécanicien  ouvre  le  régulateur,  l'eau  s'élève  con- 
sidérablement dans  le  tube  indicateur,  et  la  machine  crache  d'une 
manière  presque  continue  ;  puis,  lorsque  l'alimentation  ne  vient  pas 
réparer  la  consommation  d'eau  qui  a  eu  lieu ,  il  arrive  un  moooent 
où  le  niveau  tombe  brusquement  et  se  maintient  très4Kis  dans  le 
tube  indicateur.  L'inverse  aurait  lieu  si  le  dôme  de  prise  de  vapeur 
^lait  transporté  à  l'avant  de  la  machine,  et  la  dénivellation  pourrait 
devenir  telle,  que  le  foyer,  au  lieu  de  se  découvrir  lorsque  la  ma- 
chine s'arrête,  se  découvrit  pendant  la  mardie.  Dans  le  premier  cas, 
on  améliore  ces  machines  en  appliquant  un  second  dôme  sur  le 
corps  cylindrique,  sans  toucher  à  celui  de  la  boite  à  feu  ou  vke 
venâ,  et  en  prenant  la  vapeur  sur  deux  points  a  la  fois. 
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La  hauteur  du  rései^oîr  de  vapeur  e&t  doue  une  chose  esseii« 
tielle  ;  il  faut  qu'elle  soit  telle  que  le  mouvement  de  transport  de 
la  vapeur  puisse  se  faire  d*une  extrémité  à  Tautre,  sans  que  la  zom 
d'eau  superficielle  puisse  être  déplacée.  Les  machines  qui  paraissent 
jusqu'ici  placées  dans  les  meilleures  conditions,  sous  ce  rapport , 
sont  celles  que  M.  E.  Gouin  a  construites  pour  le  chemin  de  fer  de 
Paris  à  Lyon  (fig.  1, 2, 3, 4,  pi.  64  ^(65),  dans  lesquelles  le  dôme 
est  placé  à  Tavant,  et  dont  le  réservoir  de  vapeur  dans  le  corps 
cylindrique  a  O'^^yS^  de  hauteur. 

Il  n'est  pas  indifférent  de  donner  au  réservoir  de  vapeur  9ne 
grande  capacité,  il  faut  en  effet  que  le  volume  de  vapeur  enferoui 
dans  la  diaudière  soit  tel,  qu'à  l'ouverture  du  régulateur  ou  au  mi- 
lieu de  la  course  des  pistons,  la  vapeur  se  précipitant  en  grande 
quantité  dans  l'espace  vide  des  tuyaux  de  distribution,  ou  pour  rem- 
plir le  volume  engendré  par  les  cylindres,  il  n'y  ait  pas  une  dimi* 
nution  trop  sensible  de  pression  qui  occasionnerait  un  bouillonne* 
ment  et  une  projection  d'eau  considérable;  mais  les  cylindres  pui- 
sent leur  vapeur  dans  un  tuyau  commun,  souvent  même  dans  une 
boite  de  tiroir  commune,  et  l'écoulement  de  la  vapeur  se  fait  avec 
une  régularité  assez  grande  pour  que  l'inconvénient  signalé  ne  se 
produise  pas;  d'un  autre  cdté  les  mécaniciens  sont  habitués  à  n'ou« 
vrir  que  très-graduellement  le  régidateur,  afin  même  d'éviter  un 
boursouflement  subit  de  la  masse  d'eau  au  moment  du  départ.  La 
réduction  de  capacité  du  réservoir  de  vapeur  n'aurait  donc  qu'un 
inconvénient  restreint,  si  elle  n'avait  pas  en  même  temps  pour  con- 
séquence la  diminution  en  hauteur  de  l'espace  qui  reste  libre  au- 
dessus  de  i'eao. 

Nous  avons  conseillé  de  placer  le  dôme  de  prise  de  vapeur  vers 
l'avant  de  la  machine,  parce  que  c'est  dans  cette  partie  que  l'ébul- 
liti<m  est  la  moins  active,  et  que  la  tuméfaction  de  l'eau  au-dessus 
de  son  niveau  normal  est  la  moindre  ;  la  base  du  dôme  de  prise  de 
vapeur  reste  mieux  dégagée,  et  l'orifice  d'écoulement  ne  peut  pas 
être  atteint  par  les  goutelettes  d'eau  que  les  bulles  de  vapeur  peu- 
vent projeter  k  une  grande  hauteur,  lorsqu'elles  se  dégagent  sans 
obstacle  entre  les  parois  des  boilcs  à  feu  intérieure  et  extérieure. 
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Les  bufles  de  vapeur  qui  se  forment  dans  le  corps  cylindrique 
doivent  du  reste  être  divisées  par  les  tubes,  et  ne  doivent  pas  avoir 
au  même  degré  la  faculté  de  projeter  Teau,  indépendamment  de  la 
moindre  activité  de  la  vaporisation. 

Les  considérations  qui  précèdent  conduisent  à  augmenter  autant 
que  possible  le  diamètre  du  corps  cylindrique,  afin  que,  tout  en  y 
plaçant  un  très-grand  nombre  de  tubes,  on  puisse  laisser  vide  d'eau, 
et  conserver  pour  former  le  réservoir  de  vapeur,  une  grande  partie 
du  cylindre. 

La  condensation  de  l'eau  dans  les  cylindres,  indépendam- 
ment de  r entraînement  mécanique ,  contribue  pour  beaucoup  à 
mettre  la  dépense  d'eau  hors  de  proportion  avec  celle  de  vapeur, 
surtout  lorsque  les  machines  sont  à  cylindres  extérieurs;  elle 
est  elle-même  la  conséquence  de  l'entraînement  de  l'eau.  La  dé- 
tente doit  donner  lieu  à  une  condensation  considérable,  en  déter- 
minant la  vaporisation  de  l'eau  liquide  entraînée  dans  le  cylindre, 
et  par  suite ,  en  refroidissant  les  parois  du  cylindre  et  le  piston , 
de  telle  sorte  que  la  vapeur  qui  arrive  de  la  chaudière  doit  se  con- 
denser en  partie  pour  réparer  la  perte  de  chaleur  ;  la  même  chose 
a  lieu  pour  l'échappement;  mais,  lorsqu'on  détend  avec  la  coulisse 
de  Stephenson,  cet  inconvénient  est  compensé  en  partie  par  la 
compression  qui  fait  porter  l'effet  de  la  condensation  sur  la  vapeur 
qui  a  travaillé  et  dont  l'écoulement  se  trouve  intercepté. 

Le  refroidissement  extérieur  des  cylindres  doit  être  combattu 
par  l'application  d'une  couverture  peu  conductrice  ;  mais  le  refroi- 
dissement intérieur  résulte  de  l'action  même  de  la  vapeur  ;  on  ne 
peut  le  combattre  qu'en  desséchant  la  vapeur.  Indépendamment 
du  moyen  de  séparation  mécanique  de  l'eau  et  de  la  vapeur,  que 
nous  avons  indiqué,  on  a  proposé  divers  moyens  pour  dessécher  la 
vapeur  en  la  suréchauflant  ;  il  y  a  sans  doute  d'utiles  recherches  i 
foire  dans  cette  direction ,  mais,  jusqu'ici,  il  n'a  pas  été  fait  d'ex- 
pâriences  concluantes,  et  ce  que  l'on  doit  avant  tout  tâcher  d'obte- 
nir, c'est  une  bonne  disposition  de  la  chaudière  et  une  proportion 
convenable  entre  Tespace  occupé  par  l'eau  et  celui  qui  est  réservé 
aux  tubes. 


—  30»  — 

La  vitesse  et  la  puissance  de  traction  des  machines  locomotives 
sont  eu  quelque  sorte  la  manifestation,  sous  deux  formes  diverses, 
du  travail  utile  que  peut  produire  la  vapeur  sur  les  pistons;  une 
même  quantité  de  travail  moteur  peut  être  employée  à  faire  parcou- 
rir au  point  d'application  d'une  résistance  relativement  faible,  un 
espace  très-grand  dans  l'unité  de  temps,  ou  à  faire  parcourir  au 
point  d'application  d'une  résistance  considérable  un  espace  res- 
treint ;  si  le  produit  des  valeurs  numériques  de  ces  deux  éléments 
reste  le  même  pour  deux  machines  appropriées  chacune  à  l'un  de 
ces  deux  effets,  on  pourra  dire,  d'une  manière  générale,  que  la 
puissance  de  ces  machines  est  la  même,  bien  que  cette  puissance 
se  manifeste  par  des  résultats  différents.  La  puissance  d'une  ma- 
chine locomotive,  envisagée  à  ce  point  de  vue  général,  dépend  uni- 
quement de  la  capacité  de  vaporisation  dont  elle  est  douée,  c'est-à« 
dire  de  la  quantité  de  vapeur  que  la  chaudière  peut  produhre  dans 
l'unité  de  temps,  et  du  volume  que  le  mouvement  des  pistons  peut 
engendrer  dans  les  cylindres  pendant  l'unité  de  temps,  en  raison 
même  des  dispositions  des  organes  principaux  du  mécanisme,  vo- 
lume qui  devrait  être  exactement  égal  à  celui  de  la  vapeur  produite» 
si  la  tension  de  celle«ci  restait  la  même  dans  la  chaudière  et  dans 
les  cylindres,  et  s'il  n'y  avait  pas  de  condensation  qui  annule  une 
partie  de  l'effet  de  la  vapeur.  Il  ne  suffit  pas  en  effet  qu'une  ma- 
chine ait  un  grand  pouvoir  de  vaporisalioD  pour  prendre  une  grande 
vitesse  avec  des  convois  légers,  ou  pour  remorquer  à  une  vitesse 
modérée  des  convois  de  marchandises  lourdement  chargés  ;  il  faut 
encore  que  la  capacité  des  cylindres  soit  assez  grande,  et  que  cette 
capacité  soit  remplie  un  assez  grand  nombre  de  fois,  pour  que  toute 
la  vapeur  produite  soit  utilement  dépensée.  Inversement,  une  ma- 
chine qui  aurait  des  cylindres  trop  grands,  et  dont  l'essieu  moteur 
ferait  un  trop  grand  nombre  de  révolutions  pour  que  la  vapeur  pût 
remplir  le  volume  engendré  par  les  pistons  à  une  tension  voisine  de 
celle  qui  existe  dans  la  chaudière  serait  frappée  d'impuissance,  car 
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la  pression  sur  les  pistons  serait  restreinte  et  ne  correspondrait  pas 
à  celle  que  comporte  leur  surface. 

Une  machine  ne  peut  donc  réaliser  le  maximum  de  puissance 
dont  la  chaudière  est  susceptible,  que  si  les  organes  moteurs  sont 
bien  proportionnés  à  la  vaporisation  qu'elle  peut  produire,  et  vice 
vefsâ.  Il  est  trës-diRicile ,  si  ce  n*est  impossible,  d'établir  à  priori 
quel  rapport  il  convient  d'établir  entre  ces  deux  éléments  princi- 
paux d'une  machine,  entre  la  production  et  la  dépense  de  vapeur  ; 
en  effet,  ces  éléments  sont  affectés  par  de  nombreuses  causes  dont 
l'influence  ne  peut  pas  être  mesurée  exactement  ;  on  ne  sait  pas 
quelles  sont  les  quantités  de  vapeur  produites  respectivement  par  h 
surfece  de  chauffe  du  foyer,  et  par  celle  des  tubes  ;  la  vaporisa- 
tion ne  dépend  pas  seulement  de  la  surface  de  chauffe,  elle  dépend, 
en  grande  partie,  des  dispositions  qui  concourent  à  produire  le 
tirage,  des  lumières  d'échappement,  des  tuyaux  et  de  l'orifice  d'é- 
chappement, de  la  cheminée,  de  la  section,  du  nombre  et  de  la 
longueur  des  tubes,  de  la  forme  du  foyer,  de  la  qualité  et  de  la 
forme  do  combustible,  etc.  La  dépense  de  vapeur,  surtout  si  l'on 
a  égard  à  la  dépense  utile  qui  peut  se  représenter  par  un  travail 
utile  produit,  ne  dépend  pas  seulement  du  volume  que  les  pistons 
engendrent  par  leur  course,  elle  dépend  aussi  du  règlement  de  la 
distribution,  de  la  forme  et  de  la  dimension  des  lumières,  de  la 
condensation,  etc.  On  ne  peut  donc  pas  établir  des  règles  théo- 
riques à  ce  sujet,  on  ne  peut  citer  que  des  exemples.  C'est 
amsi  que  l'on  peut  considérer  comme  se  trouvant  à  la  limite  du 
pouvoir  de  vaporisation,  par  rapport  aux  dimensions  établies  pour 
le  mécanisme,  les  machines  à  voyageurs  et  à  marchandises  des 
chemins  de  fer  du  Nord  et  de  Ronen,  qui  donnent  de  bons  résul- 
tats avec  du  coke  de  bonne  qualité,  qui  ne  feraient  qu'un  service 
médiocre  ou  mauvais  avec  du  coke  de  qualité  inférieure  ;  c'est 
ainsi  que  l'on  peut  considérer,  comme  ayant  un  pouvoir  de  vapo- 
risation largement  suffisant  pour  supporter  toutes  les  qualités  de 
coke  que  l'on  rencontre  dans  le  commerce,  les  machines  mixtes, 
construites  par  M.  E.  Gouin,  pour  le  chemin  de  fer  de  Lyon;  les 
machines  à  voyageurs  du  cùemta  de  fer  de  Tours  à  Nantes,  et  en 
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général  toutes  les  machines  sorties  des  ateliers  de  la  maison  Sbarp, 
de  Manchester,  au  construites  sur  ses  pians.  Dans  tous  les  cas, 
il  convient  de  donner  à  la  surface  de  chauffe  et  de  disposer  les 
organes  de  l'appareil  de  tirage  de  manière  à  mettre  la  machine  en 
état  de  produire  un  excès  de  vapeur  ;  car,  si  Ton  a  soin  de  ré<< 
dttire  cette  production  à  ce  qui  est  strictement  néoessaire  pour  le 
service  auquel  la  machine  est  affectée,  en  dfaninue  l'effet  naisibie 
du  tirage  artificiel ,  qui  n'est  jamais  obtenu,  et  qui  n'est  surtout 
rendu  très^ergique  qu'au  détriment  du  travail  utile  de  la  ma** 
chine;  c'est  au  profit  de  l'économie  du  combustible  qu'on  renonce 
à  obfrair  de  la  machine  toute  la  puissance  dont  son  généralear  de 
vapeur  est  capable. 

Nous  n'avons  parié  jusqu'ici  que  des  moyens  de  produire  la 
puissance  des  machines  ;  il  faut  encore  que  les  moyens  de  trans* 
mission  soient  suffisants.  On  n'a  pas  tout  fait  lorsqu'on  a  mis 
une  machine  en  état  de  prodmre  sur  ses  pistons  un  travail  consi*^ 
dérable ,  tt  faut  encore  qu'on  puisse  utiliser  ce  travail  et  l'appliquer 
au  travail  résistant  qu'il  doit  surmonter.  Il  faut,  pour  cela,  que 
Vadhérence  des  roues  motrices  soit  suflisante  ;  cette  adhérence  ré* 
suite  à  la  fois  de  la  pression  exercée  sur  le  rail,  ou,  plus  exacte» 
moit,  du  flottement  que  cette  pression  dévdoppe  pour  empêcher 
le  gtissement,  et  du  rayon  des  roues  ou  du  bras  de  levier  à  l'extré- 
mité doqoel  s'applique  ce  frottement.  Le  frottement  d'adhérence 
peut  être  évalué  à  1/3  sur  des  rails  secs,  à  1/10  sur  des  rails  hu- 
mides et  gtissantft,  on  peut  adopter  pour  le  calcul  des  machines  k 
eoeflicient  1/6.  C'est  au  moyen  de  ce  dernier  chifiîre  que  l'on 
pourra  étAIir  le  rapport  convenable  entre  l'adhérence  et  les  oiiganes 
de  la  puissance  motrice.  Dans  aucun  cas,  soit  dans  les  machines  k 
roues  indépendantes ,  s<Ht  surtout  dans  les  machmes  h  roues  ac<* 
couplées,  on  ne  doit  exagérer  la  pinssance  des  macblifies,  relati* 
vementà  l'adhérence;  car  elles  patineraient  fréquemment,  et  stibi«> 
rai^l  une  prompte  dégradation.  L'adhérence  doit  être  sufltsanle, 
même  pour  le  cas  oh  la  vapeur  agit  à  pleine  pression  et  afvec  me 
tension  élevée  sur  les  pistons ,  pour  produiro  le  dâsiarrage  ;  car 
les  raite  étant  fénéralemett  gras  et  ghasamis  aux  points  habituels 
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d6  stationnement  des  machines,  il  arrive  souvent  que  les  macbines 
patinent  ai  démarrant  ;  cet  inconvénient  serait  bien  plus  marqué  si 
Fadbérence  normale  était  déjà  trop  faible  par  elle-même. 

Lorsqu'on  ne  peut  pas  arriver,  par  la  cbai^e  des  roues,  à  une 
adhérence  suffisante,  il  faut  augmenter  leur  diamètre,  ce  qui,  dans 
certaines  lunites,  est  avantageux  même  pour  la  puissance  des  ma- 
chines :  une  fois  qu'elles  sont  lancées ,  on  trouve  une  source 
d'économie  de  vapeur  dans  la  vitesse  moindre  d'oscillation  des 
organes  moteurs ,  et  la  moindre  fréquence  des  admissions  et  des 
échappements  de  vapeur.  On  peut  citer  comme  exemple  les  ma- 
macbines  à  marchandises  du  chemin  de  fer  du  Nord,  dont  les  pis- 
tons ont  0"  38  de  diamètre  et  0°>  61  de  course,  et  qui  ont  des 
roues  de  l""  22  de  diamètre  ;  le  poids  total  de  22  à  23  tonnes  de 
ces  machines,  dont  les  six  roues  sont  accouplées,  est  à  peine  suffi- 
sant pour  l'adhérence,  et  il  y  a  tout  lieu  de  croire  qu'elles  gagne- 
raient en  puissance  pendant  la  marche,  si  le  diamètre  des  roues 
pouvait  être  porté  à  1°"  40  oul«50;elles  démarreraient  avecmoins 
de  facilité,  par  un  temps  sec,  qu'avec  les  roues  actuelles,  mais 
beaucoup  plus  flaicilement  si  les  rails  étaient  gras  ou  humides  ; 
dans  tous  les  cas  elles  seraient  d'un  usage  plus  économique,  comme 
réparation  et  consommation,  car  le  service  de  ce  chemin  exige  une 
vitesse  assez  considérable,  qui  peut,  dans  beaucoup  de  circonstan- 
ces, cesser  d'être  en  rapport  avec  le  diamètre  de  leurs  roues. 

La  puissance  de  la  machine  se  traduit  en  vitesse  si  l'on  donne 
aux  roues  motrices  de  grands  diamètres  :  en  puissance  de  traction 
ou  de  remorquage  des  lourds  convois,  si  l'on  donne  au  contraire 
aux  roues  motrices  de  petits  diamètres.  Il  semble  au  premier 
abord  que  l'on  pourrait  faire  varier  aititrairement  les  éléments  qui 
constituent  la  puissance  d'une  machine  et  qui  lui  donnent  son  ca- 
ractère, pourvu  que  les  rapports  que  nous  venons  d'indiquer  fussent 
observés  ;  qu'il  serait  indifférent  que  les  roues  fussent  grandes  ou 
petites,  la  vitesse  de  translation  que  l'on  s'est  proposé  de  réaliser, 
pouvant  être  atteinte  moyennant  une  vitesse  de  rotation  de  l'essieu 
moteur  et  des  roues  inversement  proportionnelles  à  leur  diamètre. 
Cela  serait  vrai  théoriquement  si  la  vitesse  de  rotation  des  roues,  ou 
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celle  d'ûscUIatiOD  des  pièces  dumécanisme,  qui  en  est  la  conséquence, 
ne  devait  pas  elle-même  être  comprise  dans  certaines  limites;  mais 
il  n'en  est  pas  ainsi,  et  la  nécessité  d'obtenir  une  adtiérence  efficace, 
ne  doit  pas  seule  être  prise  en  considération  lorsqu'on  fixe  le 
diamètre  des  roues.  Une  vitesse  de  rotation  trop  grande  des  roues 
motrices,  des  oscillations  trop  fréquemment  répétées  des  pistons 
et  de  leurs  accessoires  présentent  de  graves  inconvénients  ;  l'inertie 
des  masses  en  mouvement  donne  lieu,  comme  nous  le  verrons  phis 
loin ,  à  des  efforts  intérieurs  qui  fatiguent  les  pièces  et  leurs  as- 
semblages; les  conditions  d'admission  et  d'échappement  devien- 
nent mauvaises  ;  la  vapeur  perd  une  trop  grande  partie  de  sa  ten- 
sion en  entrant  dans  les  cylindres  ;  elle  détermine  une  contre-pres- 
sion trop  forte  derrière  le  piston  pendant  la  période  d'échappement  ; 
l'usure  du  mécanisme  fait  des  progrès  trop  rapides,  et  la  machine, 
en  définitive,  se  trouve  placée  dans  de  mauvaises  conditions  de  ser- 
vice, n  est  donc  nécessaire  que  le  diamètre  des  roues  soit  appro- 
prié à  la  vitesse  normale  de  translation  des  machines ,  indépen- 
damment de  tout  autre  rapport  à  établir  entre  les  autres  éléments 
de  la  machine,  entre  ces  éléments  eux-mêmes  et  ce  diamètre. 

En  observant  ce  qui  a  lieu  dans  l'exploitation  des  chemins  de  fer, 
on  reconnaît  que  la  vitesse  de  rotation  des  roues  motrices  est  dans 
les  conditions  les  plus  favorables  lorsqu'elle  oscille  autour  du  cbiflre 
de  deux  tours  et  demi  par  seconde  ;  à  cette  vitesse  les  organes  de 
la  machine  n'éprouvent  pas  une  usure  trop  rapide,  l'introduction  et 
la  sonie  de  la  vapeur  se  font  dans  des  conditions  assez  bonnes  ; 
la  vitesse  de  trois  tours  de  roues  peut  être  encore  atteinte  sans 
trop  d'inconvénient,  pourvu  qu'elle  ne  soit  pas  habituelle. 

Nous  n'avons  pas  du  reste  la  prétention  de  poser  là  une  règle 
absolue  ;  dans  chaque  cas  particulier  il  peut  y  avoir  des  motifs  pour 
s'en  écarter  plus  ou  moins  ;  ainsi ,  pour  les  convois  de  marchan- 
dises où  l'on  a  tout  avantage  à  sacrifier  la  vitesse  et  la  régularité  de 
marche  à  l'importance  des  chai|;es  remorquées  et  à  Téconomie  des 
dépenses,  il  y  a  tout  avantage  à  restreindre  la  vitesse  d'oscillation 
du  mécanisme  ;  il  peut  y  avoir  au  contraire  intérêt,  pour  le  trans- 
port des  voyageurs  à  grande  vitesse,  à  dépasser  la  vitesse  normale 
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que  nous  avons  iiidi(|iiée»  car  la  vitesse  de  traaslatioo  à  laquelle 
Umt  est  sacrifié,  pourrait,  si  Ton  suivait  stridemeot  la  règle  posée, 
conduire  à  des  diamètres  de  roues  trop  grands-  pour  la  Ëdmcation, 
et  à  des  machines  d'une  construction  difScile  et  coûteuse  ;  dans  ce 
cas,  on  aurait  tout  avantage  à  sacrifia  quelque  chose  sur  l'entretien 
et  la  consommation  pour  atteindre  le  but  cherché. 

Nous  avons  réuni,  dans  ie  tableau  ci-joint,  les  difiâmts  ëiamètres 
des  roues  motrices  employées  jusqu'ici  sur  nos  chemins  de  fer,  les 
vitesses  de  translation  des  machines  suivant  le  nombre  de  tours  de 
roue  eflectués  en  1  ",  et  les  vitesses  auxqudles  on  règle  comminé- 
ment  la  marche  de  ces  machines  sur  les  différents  chemins  de 
fer: 


DIÂMÊTBB  DES  ROUES. 


£■  nètres. 


|n92 
1  51 
i    C8 

1  83 

2  10 


Ea 

pledf  anglais. 


Picdf. 

4  » 

8    > 

5  1/2 

6  » 

7  » 


VITESSES  DE  TRANSLATION 
CÂLCULÉCS  ES  KILOlOiT.  A  L*B«UaB. 


A  s  tovrt 

par  U^. 


Rflom. 

81,2 
57,0 
61,50 
72,3 


A  t  fn  t/t 
par  1". 


Kllom. 
34^ 

42,7 

47,5 

51,3 

60,3 


• 


vrrESSKS 

«OTftIIBBS 

•dofléca 

povr  la  mar^e 

en  MTfloe. 


KflOB. 

SOà  40 

45  à  SO 
50à  60 
60  à  70 


Les  nombres  contenus  dans  ta  dernière  colonne  correspondent 
aux  vitesses  de  marche  réglées  par  les  ordres  de  service  (déduction 
faite  des  temps  d'arrêt,  et  du  temps  perdu  pour  démarrer  et  pour 
arrêter)  ;  ces  vitesses  ne  sont  qu'une  moyenne,  et  comportent  des 
écarts  qui  rentrent  dans  les  limites  des  nombres  de  la  troisièflie  co- 
kmne  ;  de  telle  sorte  qu'on  peut  tnen  en  réalité  considérer  ta  règle 
que  nous  avons  donnée,  comme  eoafiirme  aux  résultats  de  l'expé- 
rience. 
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Les  ré^taiices  de  toute  nature  qui  s'opposent  à  ta  marche  des 
convois,  croissent  très-rapidement  avec  la  vitesse;  il  faut  donc,  pour 
remorquer  des  charges  un  peu  considérables  avec  des  vitesses  un 
peu  grandes^  employer  des  machines  très-puissantes.  Nous  cite- 
rons comme  exemple  les  machines  du  système  Crampton  qui  peu- 
vent atteindre,  sur  le  profil  accidenté  du  chemin  de  fer  du  Nord,  des 
vitesses  de  100  kilomètres  avec  une  charge  de  cinq  à  six  wagons 
à  quatre  roues,  et  les  machines  mixtes  récemment  fournies  par 
M.  E.  Gouin  pofir  le  service  du  chemin  de  Lyon  avec  quatre  roues 
accouplées  de  1»  60  de  diamètre,  et  moulées  sous  la  chaudière  de 
lamachme  le  RhâiUy  qni  peuvent  facilement  remorquer,  sur  le  pro^ 
fil  également  accidenté  de  Paris  à  Mont^^u,  des  convois  de  dix  à 
douze  wagons,  à  six  roues,  chargés,  à  une  vitesse  moyenne  de  80  kh 
lomètres  à  rhenre. 

Nous  avons  indiqué  sommairement  comment  devait  être  réparti 
le  poids  d*une  machine  sur  ses  points  d*appui  >  nous  reviendrons 
encore  sur  cette  question  lorsque  nous  traiterons  de  la  stabilité; 
mais  la  répartition  de  oe  poids  n*6st  pas  seule  à  prendre  en  consi- 
dération :  la  position  des  essieux,  leur  écartement,  Tinfluence  que 
cette  position  exerce  sur  la  répartition  du  poids,  les  rapports  à  éta- 
Mir  entre  ces  divers  éléments  et  le  tracé  en  plan  du  chemin  de  fer, 
méritent  une  attention  toute  spéciale.  Reportons-nous  d*d)ord  k 
Porigme  de  la  machine  locomotive,  et  indiquons  les  phases  succes- 
sives par  lesqoeiles  a  passé  la  question  qui  nous  occupe. 

1*  GotP  n'oEii  RÉTRospfiCTiF.  A  part  quelques  essais  que  nous 
avons  mentionnés  dans  Tintroduction,  la  machine  loccmiotive,  k  son 
origine,  reposait  sur  quatre  points  d'appui  seulement  (/19. 1,  2  et  3, 
pi.  SO).  Après  quelques  tâtonnements  on  était  arrivé  d'une  ma- 
nière définitive  à  placer  l'essieu  moteur  à  l'arrière  {fig.  3,  pi.  SI)  ; 
indépendamment  de  l'inconvénient  qu'il  pouvait  y  avoir  à  faire  at- 
taquer les  parties  courbes  de  la  voie  par  les  roues  motrices,  de 
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faire  supporter  à  oelles-d  la  (NressioD  sur  les  rails  à  une  grande  dis- 
taDce  du  point  d'emmanchement  de  l'essieu,  et  de  soumettre  celnnd 
à  des  causes  de  rupture  plus  graves  :  la  position  des  cylindres  à 
l'avant  de  la  machine  était  commandée  par  l'application  de  ki  vapeur 
d'échappement  au  tirage.  La  boite  à  feu  était  en  porte-Ji*faux  en 
arrière  de  l'essieu  moteur,  ce  qui  donnait  lieu  à  une  mauvaise  répar- 
tition du  poids,  rendait  les  machines  instables  et  empêchait  de 
donner  au  foyer  le  développement  convenable.  Plusieurs  cons- 
tructeurs anglais,  et  plus  particulièrement  St^henson,  préoccupés 
de  cet  inconvénient,  furent  bientôt  conduits  à  appliquer  aux  ma- 
chines une  troisième  paire  de  roues  qui  fut  placée  à  l'arrière  du 
foyer  (fig.  4,  pi  SO),  ce  qui  permit  d'augmenter  le  poids  de  la  ma- 
chine sans  augmenter  la  fatigue  de  la  voie,  et,  par  suite,  de  déve- 
lopper la  surface  de  chauiïe  et  la  puissance  ;  néanmoins  la  ques- 
tion de  la  préférence  à  donner  aux  machines  à  quatre  roues  et  à 
six  roues  fut  longtemps  débattue  ;  on  allégua  en  faveur  de  celle-ci 
la  sécurité  pour  le  cas  de  rupture  d'essieu,  et,  en  définitive,  malgré 
la  persistance  avec  laquelle  Bury  défendit  l'autre  système,  l'accident 
du  8  mai  1842,  sur  le  chemin  de  fer  de  Paris  à  Versailles  (rive 
gauche)  vint  trancher  la  question  en  faveur  des  six  roues,  et  ce  sys* 
tème  fut  même  rendu  obligatoire,  par  les  règlements  de  police,  dans 
plusieurs  pays  et  notamment  en  France.  Quoi  qu'il  en  soit,  l'adop- 
tion des  machines  à  six  roues  coïncidant  avec  la  nécessité  d'aug- 
menter les  dimensions  principales,  elles  ont  fini  par  rester  sans 
contestation  le  seul  système  employé. 

La  nécessité  d'augmenter  de  plus  en  plus  la  puissance  des  machi- 
nes, pour  satisfaire  aux  exigences  d'un  service  croissant,  continuant  à 
se  faire  sentir,  un  nouveau  mode  de  distribution  des  points  d'appui 
fut  adopté  par  Stephenson  vers  1842.  Tandis  que  certains  construc- 
teurs, entre  autres  Sharp  de  Manchester,  s'appliquaient  à  augmenter 
la  surface  de  chauffe,  en  augmentant  le  diamètre  de  la  chaudière,  la 
section  du  foyer  et  le  nombre  des  tubes,  en  restant  dans  les  limites 
ordinaires  d'écartement  pour  les  essieux  extrêmes  que  commande 
le  matériel  de  plaques  tournantes  existant  (fig.  1,  pi.  M),  Stephep- 
son  augmenta,  dans  une  très^grande  proportion,  la  longueur  de  sa 
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chaudière  et  de  ses  tubes  en  reportant  le  foyer  en  porte-à-faux  au 
delà  de  la  roue  d'arrière  (fig.  2,  pi.  81).  Dans  Fespace  de  dix  an* 
nées,  ce  célèbre  constnicteur  avait  porté  de  2""  à  3»  70  le  corps 
cylindrique  de  sa  chaudière,  et,  quelques  années  pluç  tard,  il  attei- 
gnit la  limite  de  4 mètres.  Les  machines  étabhes dansées  nouvelles 
conditions  suscitèrent  de  vives  critiques,  néanmoins  Tautoritédu  nom 
de  Stephenson  les  fit  adopter  sur  un  trë&-grand  nombre  de  chemins  ; 
mais,  au  bout  de  quelques  années,  on  ne  tarda  pas  à  reconnaître  que 
les  objections  relatives  au  dâkut  de  stabilité  de  ces  machines,  ré- 
sultant de  rinsufBsance  de  la  charfi;e  des  roues  d'avant,  ne  man* 
quaient  pas  de  fondement  ;  leur  auteur  lui-même  essaya  d'améliorer 
son  système  en  changeant  la  position  de  Fessieu  moteur  (fig,  4, 
pi.  51)  ;  mais  aujourd'hui  un  système  difiérent  a  prévalu.  Il  est 
bien  entendu  que  nous  ne  parlons  ici  que  des  machines  à  roues 
indépendantes  ;  les  machines  à  roues  accouplées  sont  placées  dans 
des  conditions  spéciales  que  nous  examinerons  plus  tard  ;  dans  le 
cas  d'acconpiement  des  six  roues,  c'est  encore  au  système  Ste- 
phenson qu'il  convient  de  donner  la  préférence. 

Stephenson  avait  été  conduit  en  1846,  pour  répondre  auxobjec* 
tiens  faites  contre  la  stabilité  de  ses  machines,  à  mettre  l'essieu  mo^ 
teur  à  Farrière  des  deux  autres  {fig.  4,  pi.  51),  de  manière  à  pou- 
voir reporter  une  partie  suffisante  de  la  charge  sur  l'essieu  d'avant, 
et  afin  d'avoir  un  grand  écartement  entre  les  deux  essieux  les  plus 
chargés;  c'est  peut  être  une  idée  analogue  qui,  combinée  avec  des 
vues  particulières  sur  Finfluence  de  la  position  du  centre  de  gravité, 
conduisit  plus  tard  H.  Grampton  à  proposer,  pour  la  circulation  à 
grande  vitesse  sur  les  chemins  de  fer  à  voie  étroite,  une  nouvelle 
disposition  représentée  {fig.  1»  pi*  53),  dans  laquelle  les  roues  mo- 
trices sont  placées  à  FaiTière  du  foyer  et  au-dessus  de  la  phite* 
forme  du  mécanician,  ce  qui  permet  d'abaisser  très-notablement  la 
chaudière. 

i9  Influence  des  courbes.  "-*  Avant  de  discuter  la  question  de 
la  répartition  des  points  d'appui,  nous  avons  besoin  de  faire  appré- 
cier l'influence  des  courbes,  plus  ou  moins  prononcées,  qui  se  ren- 
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contrat  dans  le  tracé  des  chemins  de  fer«  car  elles  seules  oUî^ 
gent  de  fixer  des  limites  au  nombre  et  à  Técartemefit  des  points 
d'appui,  maintenant  surtout  qu*on  a  été  conduit,  pour  simplifier 
le  service,  à  adopter  des  i^ues  tournantes  d*un  très-grand  dia* 
mètre,  et  que  leur  dimension  n'a  plus  besoin  d'être  prise  en  con* 
sidération. 

Si  le  tracé  d'un  chemin  de  fer  était  exactement  rectUigne  dans 
toutes  ses  parties,  on  concevrait  que  les  machines  et  les  véhicules 
de  toute  nature  fussent  montés  sur  des  roues  à  jante  cylindrique^ 
et  que  les  saillies  dont  il  est  nécessaire  de  les  armer  pour  empê- 
cher la  déviation  latérale,  fussent  encastrées  exactement  entre  les 
deux  rails,  la  voie  formant ,  en  quelque  sorte,  une  rainure;  mais 
\\  n'en  est  pas  ainsi  :  des  courbes  d'un  rayon  plus  ou  moins  faible, 
qui  descend  sur  les  chemins  de  fer  ordinaires  jusqu'à  9tK)  mètres 
dans  les  changements  et  dans  les  raccordements  de  voie,  jusqu'à 
iSO  mètres  dans  certaines  voies  de  services ,  viennent  créer  des 
obstacles  au  passage  des  machines.  D'un  autre  côté,  les  machines 
locomotives  ne  sont  pas  dirigées  par  la  force  motrice  qui  déter- 
mine leur  mouvement  comme  l'est  un  véhicule  remorqué  par  des 
chevaux  sur  une  route  de  terre;  elles  ne  sont  pas  dirigées  par  un 
appareil  spécial  comme  les  bateaux  ;  elles  pourraient  dévier  de 
la  Ugne  qu'elles  doivent  suivre,  par  suite  d'inégalités  de  frottement 
sur  les  fusées  des  essieux,  si  leurs  roues  étaient  indépendantes 
et  si  leurs  essieux  étaient  susceptibles  de  pivoter  ;  elles  ont  pour 
cette  cause  leurs  roues  fixes  sur  les  essieux ,  et  les  essieux  eux- 
mêmes  sont  maintenus  par  la  rigidité  du  châssis  dans  une  position 
parallèle.  Il  est  donc  nécessaire  de  recourir  à  un  artifice  particulier 
pour  faciliter  le  passage  des  courbes  ;  cet  artifice  consiste  dans  la 
combinaison  du  jeu  des  saUlitij  ou  baudim  des  roues,  et  de  la 
eonicité  de  la  jante. 

Le  jeu  des  boudins  varie  de  0"K)2  à  0"04  en  totalité,  c'est-à-dire 
que,  la  machine  étant  placée  régulièrement  sur  la  voie,  il  existe 
entre  le  boudin  de  chaque  roue  et  le  bord  du  rail  correspondant  un 
espèce  libre  de  (r040  à  (M)30  (fig.  detifk,pl.  43),  suivant  que  la 
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liberté  de  déplacement  de  chaque  point  d'appui  de  la  uiaehiM 
sur  le  rail  doit  être  plus  ou  moins  considérable.  La  conicité  est  à  la 
fois  le  correctif  et  Tauxiliaire  du  jeu  des  boudins  ;  elle  est  né- 
ceasaire  pour  empêcher  la  machine  d'être  indifférente  et  de  se  jeter 
tantôt  k  droite,  tantôt  à  gauche  dans  les  lignes  droites,  et,  en  môme 
temps,  elle  compense  jusqu'à  un  certain  point,  surtout  si  la  ma* 
ehiBe  n'a  que  4  roues,  les  inégalités  des  parcours  à  effectuer  sur 
chaque  rail  pour  les  roues  liées  au  même  essieu,  de  telle  sorte 
qu'au  lieu  de  glisser  dans  le  sens  de  la  longueur  des  rails,  les 
roues  n'ont  plus  à  subir  qu'un  glissement  peu  considérable,  résui^ 
tant  du  parallélisme  des  essieux  dans  le  sens  transversal  à  la  voie  ; 
la  conicité  sert  en  outre,  dans  une  certaine  mesure,  à  combattre 
l'influence  de  la  force  centrifuge  qui  tend  à  rejeter  la  machine  vers 
la  convexité  de  la  courbe,  et  à  pousser  les  boudins  au  contact  des 
rebords  des  rails.  Le  jeu  des  boudins  doit  être  tel  que  le  rectangle 
fonné  par  les  points  d'appui  de  la  machine  puisse  s'inscrire  dans 
l'intérieur  de  la  rainure  formée  par  l'arête  intérieure  des  rails;  mais 
comme  il  ne  peut  pas  être  augmenté  au  delà  d'une  certaine  limite, 
qui  résulte  :  de  l'épaisseur  donnée  aux  boudins,  des  dimensions  res<- 
treintes  qu'il  est  possible  de  donner  aux  coupures  de  rails  dans  les 
traversées  et  changements  de  voie,  aux  rainures  formées  par  les 
eontrerails  des  passages  à  niveau  ou  des  changements  de  voie,  et 
de  divers  autres  motifs,  on  est  forcé  de  restreindre  les  limites  dans 
lesquelles  il  semble,  au  premier  abord,  que  l'on  pourrait  faire  varier 
l'écartement  des  essieux  extrêmes.  La  conicité  est  ordinairement 
fixée  à  1/20*,  et  c'est  seulement  sur  les  cliemins  de  fer  tracés  avec 
des  courbes  de  très-petits  rayons,  qu*il  peut  convenir  de  l'aug- 
menter, comme  on  l'a  fait  en  Amérique,  où  elle  a  été  portée  à 
i/10«»  et  même  à  1/7*  ;  il  faut  remarquer,  du  reste,  que,  dans  les 
machines  à  6  roues,  ainsi  qu'on  peut  s'en  rendre  compte  par  un 
simple  croquis,  la  conirîté  qui  favorise  le  roulement  des  roues  ex« 
trêmes  détermine,  sur  les  roues  du  milieu,  des  frottements  plus 
considérables  que  si  leur  jante  était  cylindrique.  L'adoption  de  la 
conicité,  ainsi  que  le  mode  d'usure  des  bandages  qui  se  creusent 
en  fonne  de  gorge,  ont  conduit  à  donner  aux  rails  une  lég^e 
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convexité  qui  remédie  aux  inégalités  de  fabrication  et  de  pose  de  la 
voie  ;  nous  ne  faisons  également  qu'indiquer  ce  détsûl  sur  lequd 
nous  aurons  pins  tard  l'occasion  d'insister. 

Ces  préliminaires  posés,  il  est  facile  de  se  rendre  compte  des 
motifs  qui  s'opposent  à  ce  que  l'on  donne  aux  essieux  extrêmes  un 
écartement  trop  considérable  ;  mais  il  serait  plus  difDcile  d'établir, 
par  un  calcul  préalable,  quelle  limite  doit  être  posée  à  cet  écarte- 
ment, en  raison  du  jeu  des  boudins  ;  en  eiïet,  si  l'on  suppose  un 
Tébicule  à  4  roues  placées  sur  une  voie  rectiligne,  avec  un  jeu  dé- 
terminé  entre  les  boudins  et  les  bords  des  rails,  si  l'on  trace  une 
série  de  voies  courbes  sous  le  véhicule  sans  le  déplacer,  on  reconnaît 
qu'il  arrivera  un  moment  où  le  boril  de  ces  rails  viendra  entr^  en 
contact  avec  le  boudin,  à  une  certaine  distance  du  point  d'appui 
de  la  roue  sur  le  rail  ;  la  courbure  de  la  voie  ne  pourrait  pas  être 
portée  au  delà  de  cette  limite  sans  flexion  des  roues  ou  des  essieux. 
A  cette  limite,  le  mouvement  est  encore  rigoureusement  possible; 
mais,  dans  la  pratique,  onnedoit  pas  arriver  jusque-là,  il  faut  encore 
laisser  aux  roues  une  certaine  facilité  de  déplacement  pour  que 
leur  roulement  puisse  s'effectuer  sur  des  circonférences  de  rayons 
proportionnels  au  développement  des  rails  intérieur  et  extérieur. 

Si  la  machine  est  à  six  roues,  en  répétant  la  même  construction, 
on  reconnaît  que  le  boudin  de  la  roue  du  milieu ,  du  côté  du 
centre  de  la  courbe,  vient  trës-prompt^nent  toucher  le  rail  ;  si 
les  roues,  les  essieux  et  le  châssis  étaient  absolument  rigides,  le 
mouvement  de  déplacement  deviendrait  impossible  dès  que  cette 
limite  serait  atteinte,  et  elle  l'est  beaucoup  plus  tôt  que  pour  le 
jeu  des  roues  extrêmes. 

Il  convient  de  remarquer  du  reste  que,  dans  la  pratique ,  indé- 
pendamment de  l'augmentation  de  largeur  qu'on  donne  à  la  voie 
dans  les  courbes  de  petit  rayon,  indépendamment  du  jeu  qu'il  est 
souvent  possible  de  donner  aux  fusées  dans  leurs  coussinets,  le 
châssis  et  les  plaques  de  garde  ont  une  certaine  flexibilité,  de  telle 
sorte  qu'en  réalité,  les  machines  passent  dans  des  courbes  dont 
l'accès  semblerait  devoir  leur  êti*e  interdit ,  mais  c'est  toujours  au 
détriment  de  leur  conservation. 


—  321  — 

3^  Égabtbmemt  des  bssibux.  —  Les  dimensions  adc^tées  pour 
récartement  des  essieux  sont  très-variables,  ainsi  qu'on  a  pu  s*en 
eonvaincre  par  I*examen  des  plancbes  50  à  88  inclusivement. 
La  machine  à  quatre  roues  que  construisait  Stepbenson  en  1832 
(fig-  3»  pi.  SO),  n'avait  quel'»  53  d'écartementd*axe en  axe,  tandis 
que  celle  de  Grampton  a  4»  86  ;  ces  deux  termes  extrêmes  sont 
exagérés,  et  l'on  doit  s'appliquer  à  s'en  tenir  à  un»  certaine  dis* 
tance,  à  moins  de  motifs  particuliers. 

On  peut  augmenter  récartement  des  essieux  extrêmes  lorsque 
l'es^u  d'arrière  ne  supporte  qu'une  petite  partie  du  poids  de  la 
machine  et  ne  joue  qu'un  rôle  accessoire,  comnoe  dans  Texemple 
de  h  fig.  i,  pi  51,  et  des  flg.  3  et  4,  pi.  52.  La  boite  à  graisse  a 
un  jeu  assez  considérable  dans  la  plaque  de  garde  et  l'essieu  peut 
se  déplacer  et  dévier  de  la  direction  normale  à  l'axe  de  la  machine 
en  raison  de  la  courbure  de  la  voie  ;  cette  machine  jouit  alors  des 
propriétés  de  l'ancienne  machine  à  quatre  roues  pour  la  facilitéde  son 
passage  dans  les  courbes.  Lorsqu'au  contraire  la  machine  affecte 
l'une  des  dispositions  représentées  (ig.  4  et  5,  pi.  50  ;  2  et  3,  pi.  51  ; 
1  et  3,  pL  82  ;  1  et  2,  pi.  53,  il  devient  impossible  de  donner  un 
jeu  appréciable  aux  fusées  ou  aux  boites  à  graisse  des  roues  d'a- 
vant et  d'arrière,  c'est  à  la  roue  du  milieu  qu'il  faut  tâcher  d'appli-* 
quer  les  artiAces  qui  peuvent  faciliter  le  mouvement  dans  les 
courbes.  Dans  le  cas  où  la  roue  du  milieu  est  seulement  une 
roue  portante,  les  roues  motrices  étant  à  l'arrière  (fig.  4,  pL  51, 
et  fig.  1,  pi.  53),  on  peut  donner  à  ses  fusées  un  jeu  assez  consi- 
dérable dans  leurs  coussinets  ou  mieux  encore  aux  boites  à  graisse 
entre  les  plaques  de  garde,  et  la  machine  rentre  dans  les  condi- 
tions de  la  machine  à  quatre  roues  ;  lorsque  la  roue  du  milieu  est  la 
roue  motrice,  ou  lorsqu'elle  est  accouplée  avec  la  roue  motrice,  il 
n'est  plus  possible  de  recourir  à  ce  moyen  :  on  réduit  d'un  centi- 
mètre environ  l'épaisseur  des  boudins  ou  même  on   les  sup- 
prime complètement  comme  l'a  fait  Stephenson  dans  un  grand 
nombre  de  ses  machines.  Mais  quelques  personnes  ont  craint 
qu'il  n'y  eût  danger  à  supprimer  complètement  le  boudin  des 
roues  du  milieu,  et  l'ont  conservé  conune  un  moyen  de  sécurité  en 
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^s  de  rupture  du  bandage  ou  du  boudin  des  roues  d'avant,  ou 
même  de  déraillement;  cette  crainte  est  d'autant  plus  fondée  que 
ces  machines,  par  leur  disposition  même,  ont  plus  de  tendance  au 
déraillement.  On  doit  donc  conserver  le  boudin  des  roues  du 
milieu  en  se  contentant  seulement  de  l'amincir  pour  augmenter  le 
jeu  de  la  voie  pour  cet  essieu  en  particulier  ;  si  Ton  supprimait 
ce  rebord,  il  conviendrait  alors^  comme  nous  l'avons  fait  observer, 
de  rendre  la  jânte  cylindrique. 

On  pourrait  supposer  qu'il  est  possible  de  donner  du  jeu  à  la 
roue  d'arrière  dans  la  disposition  de  la  /i^.  2,  jri.  fil ,  mais  on  ne 
peut  pas  le  faire,  car  cette  roue  est,  de  toutes»  la  plus  chargée,  et 
sa  fixité  intéresse  essentiellement  la  stabilité  de  la  machine.  La 
roue  d'avant  ne  doit  elle-même  avoir  qu'un  jeu  très-restreint,  si  ce 
n'est  complètement  nui,  cssr  la  machine  manquerait  également  de 
stabilité  si  elle  pouvait  jouer  d'une  quantité  appréciable  dans 
ses  coussinets. 

U  est  difficile  d'établir  une  ringto  pratique  pour  fixer  la  limiie 
qu'il  convient  de  donner  à  l'écartement  des  essieux;  sur  certains 
chemins  de  fer,  malgré  le  petit  rayon  des  courbes,  il  peut  être  né- 
cessaire d'accoupler  les  six  roues  pour  franchir  des  rampes  d'une 
forte  inclinaison  ;  on  sacrifie  dans  ce  cas  la  conservation  des  roues 
et  de  toutes  les  pièces  qui  soufflrent  au  passage  des  comtes  ;  c'est 
ainsi  que  l'on  fait  travailler  des  machines  k  roues  accouplées  dont 
les  essieux  sont  espacés  de  â**  à  S^  50,  dans  des  courbes  de  380  i 
400^  de  rayon,  qu'on  fait  passer  journellement  ces  machines  dans 
des  changements  de  voie,  sans  difficulté  apparente,  mais  non  sans 
qu'il  en  résulte  im  surcroit  de  fatigue  et  d'usure .  C'est  ainsi  que 
sur  quelques  chemins  de  fer,  en  vue  d'organisé  tles  services  à  très- 
grande  vitesse ,  M.  Crampton  est  arrivé  à  porter  à  près  de  8 
mètres  l'écartement  des  essieux  d'avant  et  d'arrière,  en  donnant 
au  châssis  une  extrême  rigidité  ;  ces  dernières  machines  se  faU-* 
guent  au  passage  des  courbes  et  dans  les  gares  ;  il  y  avait  mémo 
lieu  de  craindre  qu'elles  fiiiiguassent  la  voie  dans  une  certaine 
mesure;  celte  crainte  ne  s'est  pas  réalisée  jusqu'à  ce  jour, 
m^is  les  sacrifices  qu'entr^iiiei,  au  point  de  vue  de  la  construction 


et  de  Fentretien  du  matériel  et  de  la  voie,  le  serviee  de»  tmns 
à  grande  vitesse  doivent  être  mis  en  regard  des  avantages  qu'eu 
retire  le  trafic  de  la  ligne* 

Lorsqu'on  n'est  pas  dominé  par  des  considérations  spéciales,  il 
convient  de  se  maintenir  dans  des  limites  restreintes  pour  l'écart^- 
ment  à  donner  aux  essieux  extrêmes,  ou  plus  exactement  aux  es- 
sieux assujettis  entre  eux  à  un  parallélisme  rigoureux.  Ces  limites 
sont  seulement  susceptibles  d'appréciation  et  non  de  mesure 
Nous  pensons  que  sur  les  chemins  iurdinaires,  tracés  avec  des 
courbes  du  rayon  mininumi  de  1,000  mètres,  ne  descendant  que 
dans  des  cas  exceptionnels  à  des  rayons  de  800  mètres  et  même 
de  800  mètres  aux  abords  des  gares  principales,  on  peut  admet* 
tre  des  écartements  de  4  mètres  pour  les  machines  dont  tes  roues 
motrices  seraient  placées  à  l'arrière  du  foyer,  des  écartements  de 
3""  80  pour  les  machines  à  roaes  accouplées  aysmt  leurs  trois 
essieux  intercalés  entre  la  boite  k  fea  et  la  bdle  à  ftunéeet  assu- 
jettis au  parallélisme.  Si  les  dispositions  de  la  maehine  sont  telles 
que  la  roue  d'arrière  puisse  être  modérément  chaiigée  et  placée 
à  l'arrière  du  foyer  avec  une  certaine  facilité  de  déplacement,  et 
telles  que  l'écartem^M  entre  les  roues  d'avant  et  les  roues  mo- 
trices soit  réduit  à  2*80,  on  peut  sedonser  uiie  assez  grande  latitude 
pour  l'écartement  des  essieux  extrêmes  et  le  porter  à  4"  80  ;  il 
résulte  du  reste  de  cette  diq)osition,  si  l'écartement  n'est  pas  ooasi* 
dérable,  une  amélioration  marquée  des  conditions  de  conser- 
vation de  la  machine  et  de  la  v(Âe  et  surtout  de  ses  accessoires, 
ainsi  qu'une  diminution  notable  des  résistances  passives  au  mou* 
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Stabilité. 

Les  Anglais  caractéris(»it  par  l'adjectif  steady  (fernie,  assuré» 
qui  ne  vacille  pas,  qui  ne  roule  pas),  la  propriété  qu*ont,  dans  cer- 
tains cas,  les  machines  locomotives  de  marcher  sans  oscillation  ou 
sans  mouvements  accessoires  apparents,  autres  que  la  translation 
en  avant.  L'usage  a  consacré  en  France,  pour  exprimer  cette 
propriété,  les  mots  stable  et  stabilité  qui,  sans  avoir  absolument 
la  même  signification  que  les  mots  anglais  steadyy  steadiness^ 
impliquent  la  notion  de  permanence,  d'invariabiUté;  nous  res* 
pticterons  cet  usage»  d*autant  plus  qu'il  serait  fort  difficile  de 
trouver  des  expressions  plus  propres  à  peindre  le  fait  auquel  on  les 
applique. 

La  stabilité  des  machines  n'est  jamais  absolue  :  elle  n^est  com- 
plète, en  apparence,  que  dans  des  cas  exceptionnels  et  par  inter- 
valles ;  on  observe  presque  constamment  des  mouvements  d'oscit- 
lation  des  axes  principaux  de  la  machine  par  rapport  à  l'axe  de 
son  mouvement  ;  mais,  dans  la  pratique,  on  ne  tient  pas  compte  de 
ces  mouvements  lorsqu'ils  n'ont  qu'une  amplitude  très-restreinte  et 
cessent  d'être  facilement  appréciables,  et  on  déclare  une  machine 
stable  lorsqu'elle  n'a  qu'une  très-faible  instabilité.  On  est  couveou, 
dans  le  but  de  simplifier  l'examen  et  la  discussion  des  faits,  d'adop- 
ter quelques  expressl5hs  empruntées  au  langage  ordinaire  pour 
caractériser  ces  différents  mouvements  oscillatoires  :  on  appelle 
mouvement  de  lacet^  le  mouvement  d'oscillation  autour  d'un  axe 
vertical,  passant  par  le  centre  de  gravité  de  la  machine  ou  autour 
d'un  axe  quelconque  qui  lui  serait  parallèle,  et  qui,  en  se  combi- 
nant avec  le  mouvement  de  translation  de  la  machine,  lui  fait 
prendre  un  mouvement  serpentant  ;  mouvement  de  galop^  le  mou- 
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vement  d*06CiIlation  autour  d'un  axe  horizontal,  tnuiSYersal  k  l'axe 
de  la  voie  sur  laquelle  circule  la  machine,  ou  perpendiculaire  au 
plan  de  symétrie  de  b  machine  ;  mouvement  de  roulis^  un  mouve- 
ment d'oscillation  autour  d'un  axe  parallèle  à  l'axe  longitudinal  de 
la  machine  ou  à  l'axe  de  la  voie  ;  enfin  mouvement  de  tangage^  un 
mouvement  d'oscillation  longitudinale  d'avant  à  l'arrière.  Ces 
différents  mouvements  se  combinent  entre  eux  et  avec  le  mouve^ 
ment  de  translation  de  la  machine  ;  mais  tout  mouvement  d'un 
quelconque  des  points  de  la  masse  peut  toujours  être  ramené  à 
ces  mouvements  élémentaires. 

Le  uMNivement  de  translation  et  le  mouvement  de  tangi^e  sont 
linéaires  ;  les  mouvements  de  lacet,  de  galop  et  de  roulis  sont  an- 
gulaires ou  de  rotation.  A  part  l'expression  de  tangage^  em- 
pruntée au  Vocabulaire  de  la  marine  (balancement  d'un  vaisseau 
de  l'avant  à  l'arrière  et  réciproquement),  les  expressions  de  lacets 
galop  et  rouliSy  sont  des  images  fidèles  de  ce  qui  se  passe  en  réalité 
dans  le  mouvement  d'une  machine  instable  à  ces  différents  points 
de  vue  ;  on  a  proposé  de  substituer  l'expression  de  recul  à  celle 
de  tangage  :  mais  elle  est  encore  plus  fausse  que  celle-ci,  car  la 
notion  de  recul  n'implique  pas  l'idée  d^oscillation  qui  est  une  des 
propriétés  essentielles  de  la  perturbation  qu'il  faut  dénommer; 
nous  nous  en  tiendrons  donc,  jusqu'«\  nouvel  ordre,  au  nom  de 
tangage ,  nos  lecteurs  étant  bien  avertis  du  sens  que  nous  lui  ai- 
tachons. 

Trois  causes  distinctes  peuvent  déterminer  des  mouvemenis 
anormaux,  des  déviations  momentanées  et  alternatives  des  diffé- 
rents points  de  la  masse  dans  le  mouvement  de  translation  d*um 
machine,  ou,  en  d'autres  termes,  la  rendre  instable  aux  différents 
points  de  vue  que  nous  avons  envisagés.  Plusieurs  causes  spé- 
ciales peuvent  modifier  les  conditions  de  stabilité  d'une  machine 
donnée,  en  atténuer  ou  même  en  faire  disparaître  les  effets.  Les 
trois  causes  perturbatrices  sont  :  1^  le  mode  de  construction  et 
l'état  d'entretien  de  la  voie;  3!?  le  mode  de  construction  et  l'état 
d'entretien  des  machines  ;  3®  l'inertie  des  pièces  du  mécanisme 
soumises  à  un  mouvement  de  rotation  ou  d'oscillation  dans  la  ma- 


difaie  eUe^mâne  oïl  à  un  DoonTement  propre,  indépeDdant  du 
ooQTeitaent  de  tnii»latioii>  et  accessoirement  les  preasions  inté- 
rieures produites  par  l'acUon  de  la  vapeur;  les  avions  perturba- 
triées  peuvent  être  modifiées  par  Técartement  des  essieux,  par  ia 
répartition  du  poids  qu'ils  oAt  à  supporter,  par  le  mode  de  con- 
struction des  ressorts  et  par  rapplication  de  contrepoids,  disposés 
de  telle  sorte  que  leur  inertie  produise  des  actions  contraires  i 
scellés  des  pièces  du  mécanisme. 

C'est  l'examen  de  ces  différentes  questions  qui  formera  l'objet 
du  présent  chapitre  ;  toutefois  la  question  des  actions  perturba* 
trices  inttrieures  ayant  été  traitée  d'une  manière  très-détaillée 
dans  un  Mémoire  que  l'un  de  nou6  a  récemment  publié,  sous  le 
titre  A'Études  sur  ia  stabilité  des  machines  locomotives  en  mou- 
vement,  Mémoire  qui  reproduit  tout  ce  qui  avait  été  fait  jusque-là, 
en  complétant,  au  point  de  vue  théorique  et  pratique,  l'étude  de 
cette  question,  nous  nous  contenterons  de  présenter  un  résumé 
de  ce  travail  auquel  rien  n'a  été  ajouté  à  notre  connaissance. 

S  1*^.  <--  nrodio  ée.  ronstmeliôii  et  eiifretleii  tfe  la  T*le» 

1«  Forme  des  hAîLs.<^  Si  l'on  suppose  une  machine  locomotivet 
ou  tout  antre  véhicule  porté  sur  quatre  roues  montées  deux  à  deux 
sur  un  même  essieu,  dans  laquelle  les  deux  essieux  feraient  entre 
eux  un  certain  angle  en  venant  converger  vers  un  point  commun,  et 
d^ns  laquelle  les  roues  auraient  des  rayons  proporttonnds  à  leur  dis- 
tance au  point  de  convergence  des  essieux,  on  comprend  que  cette 
machine,  mise  en  mouvement,  tournera  librement,  suivant  ia  dr- 
conférence  d'un  cercle  dont  le  centre  serait  au  point  de  concours 
des  essieux.  Si  Ton  suppose  que,  les  roues  conservant  respec- 
tivensent  leurs  diamètres  inégaux,  les  essieux  soient  ramenés  au 
parallélisme,  la  machine  soumise  à  l'action  de  son  moteur  se  trou- 
vera sous  l'hifluencede  deux  tendances:  leparall^sme  des  essieux 
tendra  à  lafaffé  marcher  en  ligne  droite,  tandis  que  la  différence 
de  diamètre  des  roues  tendra  à  lui  faire  décrire  le  même  cercle 
que  dans  Thypottièse  précédente  ;  en  réalité,  comme  le  coiferme 
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du  reste  i^lexpérifaee^  h  madiine  suivra  une  dir^cttott  curviligne 
el  circoktre»  intermédiaire  entre  la  ligne  droite  déterminée  par  !» 
position  de  80B  smm  départ  et  la  circonférence  du  cercle  qu'elle 
aurait  décrite  dans  le  pranter  cas.  C'est  sor  ce  fait  qu'est  basé 
le  principe  de  la  conicité  des  roues  que  nous  avons  indiqué  :  le 
système  proposé  en  Angleterre,  dès  Tannée  4837,  par  William* 
Henry  Jwnes,  de  disposer  tes  jantes  des  roues  de  wagons  en  étages 
sHocessife,  de  manière  à  les  faire  circuler  dans  des  courbes  de  petit 
rayon  ;  qu'est  également  basé  le  système  de  M.  Laignel  qui  a  proposé, 
en  1839,  sons  une  forme  applicable  et  adoptée  avec  succès  sur 
les  ebemins  de  service,  de  produire  la  variation  de  circonférence 
eu  faisaal  porter  les  roues  extérieures  à  la  courbe  sur  leur  bou- 
din. 

Ces  préKminaires  étant  posés,  il  est  Tacile  de  se  rendre  compte 
de  l'infliience  de  la  forme  des  rails  sor  la  stabilité  des  machines. 
Lorsque  les  rails  ont  la  surface  de  roulement  plate,  comme  on  les 
a  fabriqués  à  l'origine,  la  machine  ayant  ses  bandages  coniques  à 
ifiO^  et  les  rails  étant  posés  avec  la  même  inclinaison,  il  est  im- 
possible que  le  contact  de  la  roue  avec  le  champignon  du  ra!l  ait 
lieu  constamment  d'un  manière  r^ière  ;  le  rail  peut  n'être  pas 
exactement  symétriqtie  de  fabrication  et  rinclinaison  de  sa  surface 
supérieure  peut  être  variaUe  suivant  que  Tune  ou  l'autre  des  deux 
arêtes  e^  tournée  à  l'intérieur  de  la  voie,  le  sabotage  des  tra- 
verses ou  la  plate  forme  des  coussinets  peuvent  ne  pas  donner 
à  tous  les  rails,  et  même  à  tous  les  points  du  même  rail,  la  même 
inetiuaiBOn,  et  une  inc^linaison  égale  à  la  conicité  des  roues.  Il  peut 
y  avoir,  et  it  y  a  em  réttlité,  diverses  causes  qui  affectent  la  régula- 
rité de  la  pose  des  rails,  et  la  conséquence  de  ce  fait  est  que  les 
rraes  ne  portent  que  rarement  à  plat  sur  la  surface  des  rails,  ainsi 
qu'en  s'en  rend  compte  en  examinant  le  poil  qu'ils  prennent  aut 
poiuis  de  contact  après  un  certain  temps  de  service. 

Les  essieux  étant  supposés  montés  bien  parallèlement,  les  roues 
d'un  Aamètre  égal,  sans  usure  à  ta  jante,  il  arrivera  fréquemment, 
par  le  fait  même  de  la  conicité,  que  ie  contact  aura  lieu  sur  des 
eveoof6renees  de  rayon  dMKrent  :  plus  grand  a'H  a  lieu  sur  Tarête 
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intérieure,  plus  petit  s*il  a  lieu  sur  Taréte  extérieure,  et  la  machine 
se  trouvera  évidemment  placée  dans  la  condition  que  nous  avons 
indiquée  en  second  lieu  dans  nos  observations  préliminaires.  Au 
moment  où  une  inégalité  de  celte  nature  se  produira,  la  machine  dé- 
viera du  côté  où  le  contact  aura  lieu  sur  la  circonférence  la  plus  petite, 
et  elle  sera  sollicitée  par  la  même  cause  jusqu'au  moment  où,  par 
suite  du  déplaceuient  de  la  machine,  Tégaiité  des  circonférences  de 
roulement  sera  rétablie;  mais  la  machine  arrivant  à  ce  point  avec 
une  certaine  vitesse  de  déviation  acquise  et  se  trouvant  en  outre, 
par  le  fait  du  mouvement  de  translation,  sollicitée  à  contmuer  sa 
course  suivant  la  direction  oblique  à  Taxe  de  la  voie  suivant  laquelle 
elle  se  trouve  lancée,  ce  point  sera  dépassé;  en  supposant  même 
qu'aucune  nouvelle  irrégularité  de  la  pose  de  la  voie  ne  vienne  pas 
s'ajouter  à  la  première,  une  nouvelle  diflcrence  de  rayon  de  roule- 
ment s'établira  en  sens  contraire  de  la  précédente,  elle  aura  pour 
effet  d'arrêter  la  machine  dans  sa  déviation  première  et  de  lui  im- 
primer une  nouvelle  oscillation  en  sens  contraire  ;  et  si  cette  per- 
turbation n'a  été  causée  que  par  une  seule  irrégularité  de  pose  de 
la  voie,  la  machine,  après  un  certain  nombre  d'oscillations,  dont  les 
frottements  de  toute  nature  réduiront  successivement  l'amplitude, 
reprendra  sa  stabilité.  L'effet  que  nious  venons  d'analyser  n'aura 
qu'une  conséquence  momentanée  ;  mais,  en  réalité,  il  est  impos- 
sible que  la  voie  soit  régulièrement  posée,  et  à  chaque  rail,  en  quel- 
que sorte,  l'arête  de  contact  change  de  position  ;  le  mouvement 
serpentant  ou  de  lacet  peut  se  perpétuer  sous  l'action  indéfiniment 
répétée  de  ces  inégalités  d'ajustement  des  rails,  en  même  temps  que 
toutes  les  autres  causes  de  perturbation  viennent  se  superposer  et 
s'ajouter  à  celle  que  nous  signalons. 

L'expérience  a  du  reste  démontré  que»  toutes  choses  égales 
d'ailleurs,  la  prédisposition  au  mouvement  de  lacet  était  beaucoup 
plus  sensible  sur  une  voie  de  cette  nature  que  sur  toute  autre. 
On  a  remédié  à  cet  inconvénient  en  donnant  un  léger  bombement 
au  rail,  en  décrivant  le  profil  de  la  surface  de  contact,  avec  un 
rayon  de  0°',4S0  à  0»,220.  Dans  les  limites  d'irrégularité  que 
comporte  la  pose  des  rails  le  contact  de  la  jante  conique  a  tou- 
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jours  lieu  frè^près  du  sommet  de  cette  courbe,  et  la  tendance  aft 
mouvement  de  lacet  que  nous  avons  signalée  disparaît.  On 
observe  en  effet  que  des  véhicules  montés  avec  précision  sur  des 
roues  neuves  el  bien  calibrées  à  la  jante,  ont  beaucoup  de  stabilité 
tant  qu'ils  restent  placés  dans  les  mêmes  conditions. 

Nous  ferons  remarquer  du  reste,  en  passant,  que  le  bombement 
du  rail  est  commandé,  dans  tout  état  de  choses,  par  le  cbange- 
ment  de  figure  qui  s'opère  rs4)idement  dans  la  forme  de  la  jante 
des  roues,  par  suite  des  frottements  et  de  Tusure;  le  bomb^nent 
du  rail  est  donc  motivé  par  les  nécessités  de  la  pratique. 

i?  Jeu  de  la  voie.  ^  Nous  avons  eu  Toceasion  d'indiquer  la 
nécessité  où  Ton  se  trouvait  de  laisser  un  certain  intervalle  entre 
les  boudins  des  roues  et  les  bords  intérieurs  de  la  voie  ;  ce  jei 
est  nécessaire  pour  faciliter  le  passage  dans  les  courbes.  On 
pourrait,  à  la  rigueur,  en  se  plaçant  à  ce  point  de  vue  exclusif,  le 
supprimer  presque  en  totalité  dans  les  parties  rectiiignes;  mais  il  en 
résulterait  que  la  machine  n'aurait  pas  toute  la  liberté  de  déplace* 
ment  nécessaire  pour  obéir  librement  aux  actions  de  toute  nature 
qui  tendent  à  produire  le  mouvement  serpentant,  et,  en  particulier, 
à  celle  que  nous  venons  d'indiquer  ;  il  y  aurait  une  série  de  chocs 
des  boudins  contre  les  rails,  et  ces  chocs,  s'ils  n'avaient  pas 
pour  effet  d'augmenter  la  tendance  au  mouvement  de  lacet  et  de 
la  rendre  plus  persistante,  auraient  au  moins  pour  résultat  de  la 
raidre  |4us  numifeste  et  plus  nuisible  à  la  ccmservation  du  vâii* 
cule  qui  en  ressentirait  le  contre-coup  dans  toutes  ses  parties. 
C'est  ce  que  l'on  remarque ,  du  reste,  d'une  manière  bien  pro- 
noncée sur  les  anciennes  voies,  où  le  jeu  des  boudins  est  res- 
treint à  O^OIO  ou  (H018  :  l'usure  des  boudins  des  roues  y  est  plus 
prononcée  et  le  mouvement  de  lacet  y  est  beaucoup  plus  sensible 
à  amplitude  égale  ;  la  sécurité  y  est  aussi  moins  grande,  car  celle- 
ci  ne  serait  jamais  compromise  si,  dans  aucun  cas,  le  boudin  des 
roues  n'arrivait  au  contact  du  rail. 

La  régularité  de  la  pose  des  rails  et  l'adoption  de  la  forme  bom« 
bée  ne  sont  pas  les  seuls  moyens  d'atténuation  de  l'action  pertur* 
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tatrtce  que  ddOs  venons  de  sipaler  ;  Técartement  des  éssieax 
extrénes  lend  à  en  diminuer  Tinfluenee.  Si  Ton  se  reporte  en 
eflet  à  rhypothèse  que  nous  avons  établie  d'une  machine  à  essieux 
parallèles  et  à  roues  inégales  roulant  sur  une  surface  plane,  il  est 
évident  que  la  déviation  de  la  ligne  droite  sera  d'autant  moindre 
que  réoartement  des  essieux  sera  plus  coasidérabie,  car  l'effet  du 
parallélisnie  deviendra  plus  sensible;  quant  à  l'influence  de  la 
ciiarge)  portée  par  les  essieux  extrêmes,  elle  paraît  assez  douteuse, 
(car  on  a  en  présence  deux  fh>ttements  dont  les  effets  se  contrarient  : 
un  frottement  de  glissement  résultant  de  l'inégalité  de  développe* 
ment  des  roues,  un  frottement  de  pivotement  dû  au  parallélisme 
des  essieux  qui  maintient  la  machine  dans  une  direction  intermé- 
diaire, et  ces  deux  frottements  croissent  proportionnellemait  aux 
pressions  exercées  au  point  de  contact. 

Les  explications  qui  précèdent  n'ont  pas  la  rigueur  d'une  dé- 
monstration géométrique  ;  pour  analyse  avec  une  exactitude  ma- 
thématique les  actions  que  nous  venons  de  signaler  et  la  plupart 
de  celles  que  nous  aurons  encore  à  faire  connaître,  il  fradrait  entrer 
dans  des  développements  très-détaillés  pour  lesquels  l'espace  nous 
manquerait  ;  il  faudrait  de  pins  pouvoir  isoler  diacune  des  causes 
de  pertorbaCion  et  ses  effets,  afin  de  vérifier  son  mfluence  exacte 
par  voie  d'expérience,  comme  on  l'a  fait  pour  quelques-unes 
d'entre  elles.  Nous  pensons  toutefois  que  ces  explications  suf- 
front  p6nr  faire  apprécier  le  rôle  des  actions  perturbatrices  qui 
prennent  leur  origine  dans  le  mode  d'établissement  de  la  voie  ;  elles 
s'appliqueront  du  reste  également  aux  causes  qui  sont  inhérentes 
au  matérieL 

9p  État  u'entiietien  ue  là  vois.  -^  Si  Ton  suppose  une  voie 
parfaitement  appropriée,  par  la  forme  des  raHs  et  par  la  r^iiriaritéde 
leur  pose  dans  les  coussinets  et  sur  les  traverses,  à  la  siabilitti  des 
machines  en  mouveonnit,  il  pourra  se  faire,  et  il  arrivera  généra-» 
lement,  d'une  manière  plus  ou  moins  marquée,  que  les  travenes 
ne  sdient  pas  bien  assises  sur  le  baHaat  et  qu'elles  aient  été  écar- 
téesde  leurposition  j^imiliv^o.  Si  la  voio»biea  dressée  ea  imiillo»* 


gitadiMK  tai  ntl  dMsée  en  plan  et  que  tes  milsforineiitime  ligne 
ondulée  latérateBieiit^  ce  que  nous  avons  déjà  indiqué  comme  çon- 
«équttee  de  la  forme  plate  des  rails  et  de  TinégaUté  de  pose  des 
voies  se  reproéuira.  Au  moment  oii  les  roues  d'avant  de  la  macbiue 
atteindront  un  rail  4éformé^  les  roues  cesseront  de  porter  sur  des 
circonférenoeB  de  même  rayon,  et  la  machine  déviera  de  sa  direc- 
tion normale  pour  commencer  une  série  d'oscillations  qui  se  per- 
pétuttxmt  si  des  inégalités  sanbiables  se  reproduisent  d*une  ma- 
ittère  suivie,  elles  pourront  même  prendre  une  amplitude  danger 
rense  si,  par  une  oomddence  fâcheuse,  plusieurs  inégalités  con^ 
séeutives  sont  distribuées  de  (elle  sorte  que'  leurs  effets  s'ajoutent 
avec  ane  certaine  persistance.  On  observe  en  effet  que,  sur 
certaines  parties  de  voie  en  mauvais  état,  dans  certaines  condi- 
tions de  vitesse  et  d'instabilité  i^opre  de  la  machine,  le  mou* 
vement  de  lacet  devient  teiiement  fort  que  le  mécanicien  s'empresse 
instinctivement  de  fermer  son  régulateur  pour  ralentir.  Il  y  a 
tottt  lieu  de  ûtom  que  cet  effet  est  dû.  surtout  à  l'accumulation 
des  effets  de  pluiîeiirs  déflexions  consécutives  du  rail.  L'insta- 
bilité propre  de  certaines  machines  suffit,  du  reste,  .pour  causer 
des  déplacements'  des  trav»%es  et  des  ondulations  4o  la  voie  qui» 
une  fois  produits,  contribuait  à  rendre  le  mouvement  de  lacet  plus 
intense  et  phis  dangereux. 

Lorsque  la  déformation  de  la  voie  a  lieu  dans  le  sens  vertical 
et  que  les  d^ressi<»is  ne  se  correspondent  pas  d'un  côté  à  l'autre 
de  la  v<He,  celles-d  ne  sont  pas  assez  prononcées  pour  que  la  ma- 
chine glisse  en  masse  tantôt  d'un  côté,  tantôt  de  l'autre,  ce  qui 
donnerait  encore  lien  au  mouvement  serpentant  ou  de  lacet;  mais 
ai  ces  adressions  se  reproduisent  fréquemment,  elles  tendent  à 
fidre  pencher  la  machine  tantôt  à  droite,  tantôt  à  gauche,  et  cette 
tendance,  favorisée  par  l'élasticité  des  ressorts,  peut  donner  lieu 
à  un  mouvem^t  de  raidis  sensible,  d'autant  plus  sensible  à  l'oeil 
que  le  corps  de  la  machine  est  monté  sur  des  supports  plus  élevés 
ou,  e»  d'aufres  termes,  que  son  centre  de  gravité  est  plus  élevé; 
d'autant  ptas  apparent  que  les  ppints  dont  on  observe  le  déplace- 
ment sont  plus  étevés  auHlessua  du  sol;  plus  apparat,  par  exen^ 


pie,  j[K)ur  la  partie  supérieure  de  la  cbemtnée  que  pour  sa  base. 
Nous  reviendrons  du  reste  sur  cette  question  eu  traitant  de  Tin- 
fluence  de  la  hauteur  du  centre  de  gravité  sur  la  staUlité,  influence 
qui  consiste  plutôt  i  rendre  plus  appréciable  la  mesure  des  effets 
produits  qu*à  produire  ces  effets  ou  à  en  augmenter  l'intensité. 

Si  l'état  de  la  voie,  que  nous  supposons  mal  entretenue,  est  tel 
que,  de  place  en  place,  des  traverses  fléchissent  à  la  fois,  à  leurs 
deux  extrémités,  au  passage  de  là  machine,  la  machine  s'abaiS8€»ra 
et  se  relèvera  successivement  de  Tavant,  et  si  les  transitions  ont 
lieu  à  peu  d'intervalle  et  d'une  manière  brusque,  et  qu'en  même 
temps  les  ressorts  aient  une  grande  flexibilité,  la  machine 
éprouvera,  d'une  manière  plus  ou  moins  continue,  suivant  le  degré 
de  permanence  de  l'action  perturbatrice,  des  oscillations  autour 
d'un  axe  transversal  à  la  machine  et  parallèle  au  plan  de  la  voie  ; 
la  machine  aura  dans  ce  cas  un  mouvement  de  galop  phis  ou 
moins  prononcé. 

L'écartement  des  essieux  extrêmes  et  raugmentation  de  la  charge 
qu'ils  ont  à  supporter  sont  des  conditions  propres  à  atténuer  l'eflèt 
des  inégalités  de  pose  et  des  déflexions  latérales  ;  le  poids  total 
de  la  machine,  qui  fait  volant,  est  également  propre,  s'il 
est  très*considérable ,  à  rendre  moins  s^isibles  ces  inégalités; 
mais  si  la  machine  ne  cède  pas  aux  impulsions  qui  tendent 
à  la  faire  dévier  à  chaque  instant,  c'est  évidemment  au  dé* 
triment  de  ceux  de  ses  organes  qui  ont  à  surmonter  les  efforts 

exercés  et  au  détriment  de  la  voie  qui  peut  être  soumise  h  des 
pressions  latérales  considérables. 

La  rigidité  des  ressorts  diminue  l'amplitude  du  mouvement  de 
galop  et  du  mouvement  de  roulis  pour  la  partie  de  la  machine 
qu'ils  supportent;  il  est  évident  du  reste  qu'à  part  certaines  faci- 
lités de  déraillement  que  peut  produire  le  mouvement  de  galop, 
lorsque  la  charge  des  essieux  d'avant  est  insufffsante,  ce  monve* 
ment  n'exerce  aucune  influence  fScheuse  sur  les  organes  de  ta 
machine,  si  ce  n'est  sur  les  ressorts  que  fatiguent  des  oscillations 
continuelles;  quant  au  mouvement  de  roulis,  comme  il  a  plus 
d^amplitnde  pour  la  partie  suspendue  de  la  machine,  pour  la  partie 
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du  mécanisme  adhérente  aux  châssis  que  pour  les  supports  qui 
suivent,  sans  amplification  possible,  les  dépresaoDs  de  la  voie,  il 
peut  en  résulter  des  torsions,  des  frottements  et  de  l'usure  pour 
les  pièces  qui  sont  à  la  foisd^)aiidantes  des  essieux  et  des  châssis, 
comme  les  bielles  et  les  barres  d'excentrique. 

Dans  tous  les  cas,  il  est  nécessaire  d'entretenir  avec  soin  la  voie 
et  de  redresser  les  inégalités  de  pose  toutes  les  fois  qu'elles  se 
manifestent;  dans  la  plupart  des  cas  on  retrouvera,  sur  les  frais 
d'entretien  du  matériel,  les  dépenses  que  l'on  aura  dû  appliquer  à 
la  voie  pour  arriver  à  un  bon  entretien. 

NoQs  avons  pris  conune  point  de  départ  des  développements 
qui  précèdent,  la  machine  à  quatre  roues  ;  ils  s'appliquent  éga« 
lement  aux  machines  à  six  roues,  seulement  il  est  plus  difficile 
de  suivre  exactement  pour  ces  madiines  le  mode  d'action  des 
causes  signalées  ;  leur  jeu  est  plus  compliqué  et  leur  influence 
est  peut-être  atténuée  dans  ses  effets  par  l'augmentation  du  nom- 
bre des  points  d'appui,  mais  cette  influence  n'en  est  pas  moins 
constante. 

1*  Défaut  ne  parallélisme  des  essieux.  —  Ce  que  nous  avons 
dit  d'une  machine  mise  en  mouvement  sur  une  surface  plane, 
dont  les  essieux  sont  parall^es  et  dont  les  roues  sont  de  diamètre 
in^l,  s'applique  inversement  à  une  machine  dont  les  roues  se* 
raient  de  même  diamètre  et  dont  les  essieux  ne  seraient  pas  paral- 
lèles; soumise  à  deux  influences  contraires,  l'une  qui  tend  à  la 
fhire  cheminer  en  ligne  droite,  l'autre  à  lui  faire  décrire  un  cercle 
dont  le  centre  serait  au  point  de  convergence  des  essieux,  elle 
suivrait  une  ligne  intermédiaire.  Si  l'on  suppose  cette  machine 
placée  sur  les  rails»  elle  tendra  sans  cesse  à  dévier  de  la  direction 
de  l'axe  de  la  voie,  et  cette  tendance,  venant  s'ajouter  à  toutes  les 
causes  qui  déterminent  le  déplacement  latéral,  pourra  devenir, 
sinon  une  cause  déterm'mante  du  mouvement  de  lacet,  du  moins 
uae  cause  d'augmentation  de  son  intensité  et  de  sa  permanence  ; 
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dans  tous  les  cas  elfe  sera  une  cause  dfracte  el  trèMértnae 
d'usure  des  rebords  des  bandages. 

2«  IspkGAhTTÈ  nu  niAMËTRE  DBS  RODES.  -^  Ce  ^iie  nous  avons 
dit  plus  haut  de  rinfluence  du  rail  plat  inégalement  pesé  et  de 
Tinfluenee  des  déflexiens  latérales  de  la  voie»  s'apfriique  au  cas  où 
les  deux  roues  d*un  même  essieu  n'auraient  pas  le  même  diamètre  ; 
il  y  aurait  encore  là  une  cause  permanente  de  déviation  et  d'aug- 
mentation d'instabitité.  Dans  le  cas  seulement  où  tons  les  essieux 
d'un  même  côté  présenteraient  la  même  différeBce  de  diamètre, 
{^influence  que  nous  venons  de  ^gnaler  n'existerait  plus,  la  ma- 
chine se  déplacerait  tout  entière  sur  le  cAté  jusqu'à  ee  que  la 
différence  fût  compensée  par  la  conicité;  mais  il  n'y  aurait 
aucune  tendance  à  la  déviation  latérale. 

8^  UsuRfe  nss  BANDAGES.  -*  Après  un  certain  temps  de  service 
les  bandages  de  roues  se  creusent  et  forment  une  gorge  qui  s'ap- 
profondit, de  telle  sorte  qu'après  un  parcours  qui  peut  varier  de 
15,000  à  35,000  kilomètres,  suivant  la  qualité  du  fer,  la  profon- 
deur totale  approche  de  0»  010.  Si  les  rafls  sont  plats,  l'existence 
de  cette  gorge  augmente  l'effet  de  la  première  cause  de  perturba- 
tion que  nous  avons  signalée,  elle  peut  la  produire  lors  même  que 
les  rails  ont  tout  le  bombement  nécessaire,  pour  peu  qi^il  y  aK 
quelques  défauts  de  symétrie  dans  la  forme  des  rails  et  d'irrégula- 
rité dans  leur  pose  ;  dans  tous  les  cas,  des  bandages  creux  sont 
dans  des  conditions  plus  défavorables  que  les  bandages  neufe 
lorsque  la  voie  n'est  pas  parfaitement  réglée  en  plan,  car  de  petites 
déviations  de  rail  produisent  des  variations  plus  marquées  dans  te 
rayon  des  circonférences  de  roulement.  L'expérience  prouve  en 
effet  que  le  mouvement  de  lacet  augmente  avec  l'usure  des  banda- 
ges, et  qu'il  diminue  lorsqu'on  leur  rend  leur  profil  normal  en 
mettant  les  roues  sur  le  tour.  Il  est  donc  nécessaire,  abstraction 
faite  de  toute  autre  considération,  de  ne  pas  laisser  faire  de  progrès 
trop  considérables  à  l'tisure  des  bandages  et  de  mettre  (iréquem- 
ment  les  roues  sur  le  tour,  pour  éviter  le  mouvement  de  laeet 


qui  est  toujours  une  cause  générale  de  dégradalkm  de  la  ma- 
tbvae  ;  mieux  vaudrait  encore,  eâ  c'esi  un  progrès  dont  on  doit 
espérer  la  réalisation  par  la  fobrication  des  bandages  en  acier  fondu 
sans  soudure,  avoir  des  bandages  dont  l'usure  fût  nulle  ou 
insensible. 

4^  Jeu  des  Borres  a  graisse.  ^  Le  jeu  que  les  itoées  des  es^ 
sieux  prennent  dans  leurs  coussinets,  dans  le  sens  Iongitu(final , 
n*est  pas  précisément  une  cause  de  mouvement  de  lacet,  lorsqu'on 
envisage  seulement  la  question  au  point  de  vue  de  la  voie  et  du 
véhicule  ;  on  conçoit  en  effet  qu'une  machine,  si  Ton  fait  abstraction 
des  actions  intérieures  développées  par  le  mouvement  du  méca* 
nisme  et  si  Ton  suppose  la  voie  parfettement  régulière  et  dressée , 
les  roues  bien  montées  et  ayant  exactement  leur  profil  normal,  puisse 
marcher  sans  vaciller,  quoique  les  coussinets  et  les  boites  à  graisse 
soient  libres  dans  le  sens  de  la  longueur  des  Aisées.  Mais  pour  peu 
que  les  roues  prennent  un  mouvement  serpentant  sur  la  voie,  la 
machine  jouera  sur  ses  supports  et  sera  jetée  tantôt  à  droite,  tantôt 
h  gauche  ;  si,  en  même  temps,  les  plaques  de  garde  ont  de  la  flexi^ 
bilké ,  s'il  y  a  du  jeu  dans  les  supports  de  la  chaudière,  on  verra 
toute  la  machine  prendre  un  mouvement  d'osciihtion  latérale  dont 
l'amplitude  pourra  être  beaucoup  plus  considérable  que  le  dépia^ 
cément  altematir  des  points  de  contact  des  roues  sur  les  rails. 
C'est  ce  que  Ton  observe  dans  toutes  les  machines  dont  le  temps 
de  service  est  trop  prolongé  ;  elles  ont  un  mouvement  de  balan- 
cement qui  disparait  par  reflet  d'une  simple  réparation.  Ce  mouve- 
ment est  nuisible  parce  qu'il  accélère  la  dislocation  générale  du 
système,  mais  s'il  n'existe  pas  de  mobilité  dans  les  supports  il 
peut  ne  compromettre  que  très-peu  la  sécurité. 

Si  les  boites  à  graisse  ont  en  même  temps  du  jeu  entre  les  guideis 
des  plaques  de  garde,  l'usure  des  bandages  elle-mtaie  coïncidant 
avec  le  jeu  de  la  machine  sur  ses  supports,  on  la  voit,  lorsqu'elle 
est  lancée  à  grande  vitesse,  prendre  un  mouvement  de  lacet  tel 
qu'on  croit  à  chaque  instant  qu'elle  va  sortir  de  la  voie. 

Comme  on  le  voit  par  les  développements  qui  précèdent,  toutes 
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les  causes  d'instabilité  que  nous  venons  d'énumér^  concourent  à 
produire  des  effets  semblables  et  qui  se  superposent,  de  manière  à 
produire  en  fin  de  compte  une  très*grande  instabilité»  abstraction 
faite  des  causes  intérieures  dont  l'action  est  encore  plus  mar- 
quée. 

Ce  que  nous  avons  dit  s'applique  aux  véhicules  de  toute  nature, 
et  ce  qui  en  prouve  l'exactitude,  c'est  que  les  tenders  et  les  wagons 
eux-mêmes  sont  affectés  comme  les  madiines  du  mouvement  de 
lacet  qui  prend  souvent  des  proportions  effrayantes.  Ce  qui  dé* 
montre  également  l'influence  que  nous  avons  attribuée  à  chacun 
des  éléments  de  perturbation  que  nous  avons  passés  en  revue , 
c'est  que  l'on  arrive  à  une  stabilité  de  plus  en  plus  grande  lors* 
qu'on  fait  disparaître  te  jeu  des  boites  à  graisse  dans  les  plaques  de 
garde ,  le  jeu  des  coussinets  sur  les  fusées ,  lorsqu'on  rend  aux 
bandages  leur  profil  normal ,  lorsqu'on  rectifie  le  parallélisme  des 
essieux ,  lorsqu'on  améliore  l'entretien  de  la  voie ,  lorsqu'on  mo- 
difie la  forme  des  rails  de  manière  à  leur  donner  un  bombement 
convenable.  Le  jeu  des  boudins,  lorsqu'il  est  réduit  à  des  limites 
trop  étroites,  rend  plus  sensible  le  mouvement  de  lacet  en  mar- 
quant par  un  choc  la  fin  de  cliaqiie  oscillation  ;  l'élargissement 
de  la  voie  a  surtout  pour  effet  de  donner  aux  roues  toute  la  latitude 
nécessaire  pour  que  les  boudins  ne  viennent  pas  frapper  le  bord 
des  rails  ;  le  mouvement  de  lacet  peut  être  tout  aussi  considérable, 
mais  il  ne  se  manifeste  pas  par  des  effets  aussi  sensibles. 

L'écartement  des  essieux  atténue  le  mouvement  de  lacet  en- 
gendré par  des  causes  inhérentes  à  la  machine ,  comme  celui  qui 
est  déterminé  par  le  mode  de  construction  et  l'état  de  la  voie  ;  la 
répartition  du  poids  sur  les  essieux  exerce  de  même  une  influence 
marquée,  car  elle  rend  plus  ou  moins  efficace  l'écartement  des 
essieux,  suivant  que  les  essieux  extrêmes  sont  plus  ou  moins 
chargés.  C'est  du  reste  une.  question  sur  laquelle  nous  aurons 
l'occasion  de  revenir. 

S*  Hauteur  du  centre  de  gravité.  —  Beaucoup  de  personnes 
attachent  une  très-grande  importance  à  la  hauteur  du  centre  de 


gravité  des  maebines  au-dessus  des  rails  et  eotisidèrent  eette 
bauteur  oomiDe  une  cause  d'instabilité  d'autant  phis  grave  qu'^dle 
est  plus  considérable.  Cette  opinion  ne  peut  être  absolue;  les 
résultats  de  rexpériençe  démontrent  que  les  machines  les  plus 
hautes  que  Ton  ait  construites  présentent  beaucoup  de  stabilité  par 
cela  même  que  les  dispositions  de  mécanismequi  ont  fiiit  élever  les 
chaudières  sont  farorables  à  la  stabilité.  Nous  essayerons  d'établir 
le  rôle  que  joue  la  position  du  centre  de  gravité  dans  le  mouve- 
ment d'une  maebine,  tel  que  nous  l'avons  analysé. 

Tout  le  monde  sait  ce  qu'on  entend  en  statique  par  Vé^Hibre 
^àUe  ou  instable  :  un  corps  reposant  par  une  partie  de  sa  aurfiice 
sor  un  plan  horizontal  ou  incliné  est  en  équilibre  stable  toutes  les 
fois  que  son  centre  de  gravité  tombe  dans  le  périmètre  de  la  surface 
de  contact;  il  est  instable  s*il  tombe  sur  ce  périmètre  même»  de 
telle  sorte  que  le  plus  léger  déplaeem^t  du  centre  de  gravité  verst 
l'extérieur  détruise  l'équilibre  et  iasse  chavirer  le  corps*  On  a 
pu  dire  qu'une  diligence  était  plus  ou  moins  instable  suivant  qu'elle 
versait  avec  plus  ou  moins  de  facilité,  lorsque  les  deux  roues  d'un 
iDéme  côté  s'enfonçaient  dans  une  ornière  profonde  à  côté  d'une 
chaussée  pavée  et  bombée  ;  on  a  pu  attribuer  avec  raison  cettQ 
instabilité  au  mode  irrationnel  de  chargement  des  colis  sur  l'im-* 
périale  ;  on  peut  de  même  supposer  avec  rateou  qu'une  machine 
gui  déraille  et  descend  le  long  du  talus  d'un  remblai,  se  renver- 
serait plus  facilement  dans  le  fossé  qu'unet  autre  machine  dont  le 
centre  de  gravité  serait  plus  bas,  et  il  peut  y  avoir,  par  ce  même 
motif,  un  certain  intérêt  à  abaisser  autant  que  possible  le  centre  de 
gravité  des  machines  ;  mais  ce  n'est  pas  là  ce  qu'on  entend ,  dans 
Tart  de  la  locomotion,  par  le  mot  de  stabilité.  Cette  question,  dont 
rintérêt  est  du  reste  très-restreint  et  même  contestable,  ne  rentre 
pas  dans  celle  que  nous  traitons  dans  le  présent  chapitre.  C'est 
donc  ailleurs  qu'il  faut  aller  chercher  l'influence  de  la  hauteur  du 
centre  de  gravité  sur  la  stabilité  des  machines  locomotives. 

La  position  du  centre  de  gravité  joue  un  rôle  important  dans 
la  question  des  courbes  et  encore  n'est-ce  pas  au  point  de  vue  de 
la  stabilité  proprement  dite.  Lorsqu'une  machine  parcourt  une 
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étiath^,  Sd  maâ^  es(  sollicitée  paf  la  force  cMtKftigè  eommè  talé 
réôt  é'utie  maôièpe  t)ermaftente  par  là  pesariteut;  le  poiût  (fappll- 
ctfttofi  èomttiun  de  h  MsUltante  de  c^  âèUx  fbfces  est  te  centre  Ae 
grâtité.  La  fbrcë^  tefittrifUgè  agit  dans  le  phh  itorizbnlai  en  senl^ 
contraire  da  ray6n  de  là  cburbé  ;  elle  tend  à  ftrire  porter  les  bon- 
dtns  iMs  roues  mt  te  rail  «itertetir,  <)U,  ^i  ië  jen  eàt  aâtae  coii- 
sidéraile,  à  faire  dépasser  A  la  macliine  U  posllton  ^  la  conidM 
cétbpëiÈe  ta  dtfiërenœ  de  déf éloppèmeiil  des  rails  et  à  dfitermin^ 
des  frottements  de  glteseiîièflt  ;  elle  teDd  égaleiflèftt  à  déplacer  te 
potot  HÉ  ta  résultante  tes  fbrees  qui  sollicilént  Ms  masses  ^é- 
m^tMres  dMit  la  maeMne  est  formée^  vient  rencontrer  le  plan  As 
la  voie  ;  si  la  machine  themlne  en  ligne  droite  ces  forces  se  Hl- 
dttféefit  k  la  pesaïAèor  et  M  résultante  est  dirigée  sui^imt  h  yet- 
(Scale  du  centre  de  cavité  et  fient  rencontrer  le  plaii  dé  la  tofe  i 
égale  diSlMice  des  rails;  si  elte  clteniinè  èti  ligne  ootiAe  la  fêf^ 
eèntfifuge  intervient  et  la  résultante  vient  rencontrer  le  (rian  de  la 
tèie  un  peu  au  4età  de  son  axé ,  du  eftté  dé  la  convexité  de  la 
ébUitë.  Cette  double  action  de  la  force  centrifuge  a  pdur  dftl 
de  ptx)d«ire  des  ftétiements,  de  la  résistance  au  mouvement  el  de 
lli^ré ,  et  de  cUuJ^r  les  conditions  d'éqfuHAre  de  te  nacbilie  sur 
te  voie  ;  mais  à  aucun  poitit  de  vue  ^  tie  peut  âétermiâer  des 
mouvements  d'oscillation. 

Eti  désipant  par  Y  la  titesse  8e  transtetk»  de  te  madiini&, 
par  P  son  poids,  par  R  le  rayon  de  la  cou  Ae  qu*elte  parcourt , 
par  §  la  vitesse  acquise  par  un  coips  lembàlitdans  te  vide  au  bont 
d'une  seconde  (g  =  9*^80896),  on  a  pour  Texpression  de  te  force 
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centrifuge  — ^.  Au  moyen  de  cette  formule  on  peut  calculer^  daos 

tes  diflërentes  circonstances  éft  peut  se  trouver  une  maiAine  par^ 
courant  une  courbe,  Tintensitédela  force  téntarifuge  et  te  eomparei' 
avec  te  pesanteur  pour  examiner  commme^  se  trouve  modifié 
l'équilibre  de  la  machine  sur  ses  points  d'appui.  Si  Ton  suppose  usé 
courbe  de  800»  de  rayon,  parcourue  à  te  Vitesse  de  <W  titemfetres 
à  l'heure,  par  une  machine  dont  le  centre  de  gravité  smi  à  1^  SOde 
hauteur,  ce  qui  peut  être  considéré  comme  un  maximimfi  dont  le^ 
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MeiMèé  irkislÉalte  H  {^réitaMt  pettMM  pis  iT^Mphi»  m 
MàH  ifjÊé  là  raitttiaAie  i^&iûm  Mieotttrer  M  iiUtti  d«  ta  ¥atè  * 
H^fiBB  au  delà  fle  CAte  ée  fat  ?  die  ob  la  ?eiticate  eu  eeatfè  éd 
griMté  reiKsoBtrè  ce  Étiétiie  plafi.  Ce  déftfaettMiit  [en  pôiM  de 
réiiMBti«  de  la  rdMltaiHe  dee  ferees  <|ui  ftoUidteiii  la  niaeUiie  m 
faisl|ftiflaiit  par  rappert  à  k  hrgmr  de  la  veiè  qai  eat  de  l*,80; 
réqvilibre  be  deviendrait  instable  (en  terme  de  statique)  que  ai  ce 
dépiacemeiit  était  égal  à  la  demi-largeur  de  la  voie  ou  6",75. 
Pour  aMver  I  ee  tensè  dxtrdtiie  U  ftndraii  q«e  la  vlMmê  aiiiîgfltt 
kl  nMite  de  4»^,fi  par  1''  ou  de  170  Utooièti^  k  fbeum,  ou  Men 
que  te  centre  de  ^vHé  fiti  relevé  JuaqtTà  18«^  de  hauietir,  touMi 
dioaëi  égales  #aiUeuft.  Bi  Pou  éMrdhe  luvérMnènt  quri  eat  16 
rayod  de  tmtbé  auquel  il  Mudràll  desM^Mfë  pmir  que  la  »ieblM« 
pbeée  danè  les  eoiiâHi«fas  que  fions  Avoua  indlquMi,  eèaeât  t^ëtê 
en  équilftre  ataUe,  eu  pour  que  la  résullaiite  dès  forées  qUi  sel- 
MUM  la  Uiaeiiîie  vtm  reMontrèr  le  rail,  ea  trouve  âsct»»,»^ 
IMIes  sont  lès  iimitea  auxquelles  faetioii  de  la  foroe  watrttifi 
pOurhiit  rendre  instable  Téquilibre  de  la  maeiAie  aur  aea  poiHa 
d^appvi  et  au  delà  desquelles  elle  venerêU  emme  pourrail  le  ftim 
ne  dîli|;ence  qui  toum^nit  trop  brusquement  en  frande  vitesse} 
laais  tes  litfdtts  som  loin  d'être  atteiniea  dans  la  jiratiqae. 

LMncènvénietit  le  plus  grave  de  la  ftprce  eeuiriftige  esl  de  lé«- 
terminî^  dés  fMtet&eûts  qui  peuvent  deveuir  MiHMmsidiraMei 
si  les  boudins  des  roues  viennent  s*appuyer  sur  le  bord  dea  ffaila^ 
et  qui  e^a}(nitetit  au  iHrtleitieot  dû  m  paratlManie  des  eaaieix. 
BUe  à  etiéofe  pottf  élM  de  ttodifler  M  répertitita  delà  iehatft 
snr  lés  dMér^ats  es^éux  et  dé  t-eponef,  sut*  le  rtfl  extdrleur»  unn 
partie  de  ta  prestfon  qui  !f  exorcmiit  «n  Ugne  droite  aur  ta  «aU 
itttêriedi'  ;  Uiais  dans  les  oireonstanees  bsMtaeHes  il  n*en  réstrili 
aueun  inéonvénient,  ear,  dans  l'exemple  que  uous  «twnaehoiaî,  lu 
poids  de  la  marine  étant  supposé  égal  à  U  tonoea,  e'eat  u 
poids  de  49B0  Ulog.  qui  se  reporte  ^m  edté  I  Fautre  de  la  nuh 

diine. 

On  peut  du  reste  remédier  dans  la  pratique  nu%  inowivénienia 
qd  viennent  tfétre  signalée  en  relevant  le  rafl  ofitérieur  jusqu'à 


€0  que  le  iilao  tourné  par  les  ptioM  A'appui  de  la  m^driM  poil 
normal  k  b  rési^Umle  de  la  peçiuiteur  et  de  la  force  oenirifitce; 
l'uctioQ  de  celle-cî  se  trouve  eompléleiiieiit  annulée,  ^n  dési"> 
gnaiit  par  «  Tangle  qui  mesure  rinclinai^m  transversale  qu*i\ 
faut  donner  à  la  voie  e(  qui  est  égal  à  Taagl^  compris  enti^ 
la  verUcale  du  centre  de  gravité  et  la  résultante,  çn  désignuit 

par  h  la  hauteur  du  centre  de  gravité,  on  a  tang  a  =  — ^.  Cette 

fionnule  permet  de  cakolor  pour  chaque  rayon  de  courbe,  en  raison 
dwinod^  de  construction  des  machines  et  de  la  vilease  hahitiieUei 
des  convois,  la  quantité  dont  il  faut  relever  le  rail  extérieur.  ])an^ 
Pexempleque  nous  ayons  choisi»  la  hauteur  du  centre  de  gravité 
étant  précisément  égale  à  la  laideur  de  )a  voie,  le  relèvemait  di| 
ml  extérieur  doit  être  égal  à  l'écart  de  la  résultante  des  forées, 
soit  à  0^,085.  I>Ious  ferons  remarquer  en  passant  qae  généralement 
les  ingénieurs  qui  sont  chargés  de  renlretien  des  chemins  de  fu: 
n^  donnent  pas  dans  la  pratique,  au  relèvement  du  rail  extérieur, 
une  hauteur  suffisante;  cette  hauteur  doit  être  calculée  sur  la 
vitesse  moyenne  de  marche  des  trains  de  voyageurs  ;  ceux^  sont 
génâ^ement  plus  nombreux  que  les  trains  à  petite  vitesse,  et,  dans 
tous  les  cas,  il  y  a  beaucoup  moins  d'inconvénient  à  laisser 
frotter  les  boudins  des  roues  sur  le  rail  intérieur  qui  leur  pré- 
sente sa  convexité,  que  sur  le  rail  extérieur  qui  l^ur  présenli} 
^  concavité. 

.  La  position  du  centre  de  gravité  peut  joii«,  dans  la  question  de  la 
stabilité,  un  fAIe  que  nous  indiquerons  pour  ne  ri^  laisser  d'in^ 
certain  dans  Tesprit  de  nos  lecteurs.  Si  Ton  suppose  une  yetgd 
élastique  fixée  à  hi  machine  dans  une  position  verticale,  lorsque  la 
machine  prendra  du  mouvement  de  lac^t,  surtout  s'il  y  a  usure  et 
jeu .  des  boudins  contre  les  rails  ou  des  coussmets  sur  les  fusées 
d'essieux,  cette  verge  ne  restera  pas  constamment  parallèle  4  elle<* 
même,  elle  fouettera  à  la  fin  de  chaque  oscillation  en  vertu  de  rinertie 
de  sa  masse  et  de  son  élasticité.  La  même  chose  aura  lieu  pour 
la  machine  et  Tamplitude  de  ses  oscillations  sen^  d'autant  plus 
grande  que  le  centre  de  gravité  sera  plus  élevé.  L^  moment  des 
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quantités  de  mouvement  acquises  par  ces  oscillations  sera  plus  eoiH 
Éâdérable  aussi  et  agira  d'une  manière  plus  nuisible  sur  les  assem- 
blages de  la  maebine. 

Si  les  ressorts  qui  la  supportent  ont  une  grande  flexibilité,  à 
ebaque  oscillation  la  masse  inerte  de  la  chaudière»  du  châssis  et  dé  ' 
toutes  les  pièces  qui  s'y  trouvent  attachées,  tendra  à  suivre  Timpul- 
sion  qui  lui  a  été  imprimée  et  il  y  aura  diminution  d'un  c6té,  aug^ 
mentationde  Taiitre  dans  les  flèches  d*équilibre  des  ressorts  de  sus^ 
pension,  et  par  suite  la  machine  pourra  prendre  un  mouvement  de 
rotdis  sensible,  auquel  ne  participent  pas  ses  supports  :  ce  mouve-^ 
ment  de  roulis  deviendra  encore  plus  apparent,  comme  nous  l'avons 
déjà  fait  entrevoir  plus  haut,  si  la  machine  entière,  y  compris  se^ 
supports,  prend  du  roulis  par  suite  de  l'état  de  la  voie.  Ce  mou* 
vement  de  roulis  peut  être  rapporté  à  un  plan  horizontal  passant 
par  les  ressorts  et  considéré  comme  la  manifestation  des  oscilla* 
lions  de  ce  pfam  autour  de  son  axe  de  figure  ;  si  les  ressorts  sont 
pbcés  de  plus  en  plus  bas,  par  rapport  aux  points  de  la  chaudière 
dont  on  observe  le  mouvement,  le  déplacement  linéaire  de  ces 
points  sera  de  plus  en  plus  apparent  pour  une  même  déviation  an<^ 
giilaire  du  plan  des  ressorts;  pour  une  même  position  des  ressorts 
ee  d^laeement  linéaire  sera  d'autant  phis  grand  que  le  point  ob- 
servé sera  plus  haut,  il  sera  plus  grand  par  exemple  pour  le  som*» 
mei  de  la  cheminée  que  pour  la  base.  En  relevant  la  position 
du  centre  de  gravité,  par  suite  des  combinaisons  mécaniques  adop* 
léest  il  faut  changer  en  même  temps  la  hauteur  des  ressorts  au  lieu 
de  les  laisser  aussi  rapprochés  que  possible  des  boites  à  graisse; 
mais  cela  est,  avant  tout,  une  question  de  construction  et  de 
disposition  de  ressorts,  à  tel  point  que  l'écartement  plus  ou  moins 
grand  des  ressorts,  suivant  que  le  châssis  est  extérieur  ou  intérieur, 
influe  lui-même  d'une  manière  très-notable  sur  l'amplitude  du  mou- 
vement de  roulis  que  le  corps  de  la  machine  est  susceptible  de 
prendre.  Ce  mouvement  de  roulis  de  la  machine ,  par  rapport  à 
ses  supports,  a  l'inconvénient  déjà  signalé  de  produire  une  torsion 
dans  les  pièces  qui  dépendent  à  la  fois  du  châssis  et  de  l'essieu  mo- 
teur ;  il  faut  donc  y  remédier  en  donnant  aux  ressorts  de  suspen- 
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mn  la  rigidité  convenable.  On  s'est  aussi  iNPéeoeui^  de  la  hau- 
teur du  centre  de  gravité  par  ra^Kut  à  la  bantair  de  Tetteiafe  do 
tender  avec  la  machine,  et  on  s'est  appliqué  à  piaoer  le  emtm  d« 
gravité  dans  le  plan  du  double  attelage  d'arriàro  et  d'avant  du  ten- 
der. Tout  est  pour  le  mieux  si  ee  rapport  s'établit  simple* 
ment  et  naturellement,  sans  nuire  à  la  bonne  disposUion  des 
organes  de  la  machine  ;  il  y  aurait  un  certain  inconvénient  à  ce 
qie  le  centre  de  gravité  fût  beaucoup  au-desaoHS  du  plan  de 
rattelage,  car  on  peut  assimiler  jusqu'à  un  certain  point  la  ré- 
sistance du  train  à  un  efibrt  agissant  à  l'extrémité  d'un  levier 
vertical  soudé  sur  un  axe  horizontal,  passant  par  le  centre  de 
gitvité  et  disant  corps  avec  la  machine,  et,  dans  Thypothèse  qœ 
MHS  avons  fttte,  oet  effort  tendrait  à  faire  basculer  la  machnie  de 
TaMttt  à  rarrière,  à  décharger  le  roues  d'avant  pour  reporter  me 
partie  de  la  charge  sur  les  roiiss  d'arrière  ;  l'effet  inverse  aiirail 
lim  SI  le  oentie  de  gravité  était  «ti-<femtf  de  l'atielage,  et  l'assietfi 
de  la  Buchine  sur  la  voie  se  trouverait  augmentée  ;  à  ce  peint 
de  vue  spécial  la  hauteur  du  centre  de  gravité  serait  plutAt  une 
henné  qu'une  mauvaise  chose,  si  des  considérations  de  cette  nature 
avaient  quelque  importance  dans  la  pratique. 

Pmtrétee  une  étude  j^u^  approfondie  de  la  question  ftr^-dle 
reconnaître  des  actions  afitres  que  celles  que  nous  venons  d'indi- 
quer, înSuant  d'une  manière  notable  sur  les  conditions  de  stahi- 
liié  ;  maie  jusqu'à  oe  que  cette  étude  ait  été  faite,  ii  faut  s'mi  tenir 
aux  résultats  de  l'expérience  qui  semblent  établir  qu'il  o'jr  a  pas 
intérêt  évident  à  sacrifier  des  dispositions  de  mécanisme  ou  d'autm 
a^nditions  utiles  pour  abaisser  plus  ou  mains  le  centre  de  gravité 
daa  maehiMs»  «tfae  les  limites  de  hamwr  maximn  que  piiBanlprt 
leanaeMniasarisaeiuaqn'àpféBettt  ensarviae  snrles ehamias d» 
<hr. 
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Les  pièces  (fui  s4Mit  animées  fan  mouvement  propre  dans  le 
système  de  la  maehine,  abstraction  Taite  du  mouvement  de  trans- 
lation qui  la  déplace  incessamment ,  sont  les  essieux  et  les  roues, 
les  bielles ,  les  pistons  et  tous  leurs  accessoires ,  tes  pompes  aH^ 
mentaires  et  enfin  les  pièces  de  la  distribution.  Les  essieux  et 
les  roues  de  support  sont  soumis,  dans  toutes  leurs  parties,  à  Fao^ 
tion  de  la  force  centrifuge  ;  mais  comme  leur  forme  est  symétrique 
par  rapport  à  Taxe  de  l'essieu  toutes  les  actions  se  font  équilibre, 
il  en  résulte  seulement  des  tensions  intérieures.  Il  n*en  est  pas  de 
même  pour  l'essieu  moteui*  et  les  essieux  des  roues  accouplées  avec 
ressieu  moteur,  les  manivelles  n'ont  pas  leur  contrepartie  et  l'action 
que  la  force  centrifuge  exerce  sur  leur  masse  ne  peut  être  sur- 
montée &  chaque  instant  que  par  la  pression  des  pièces  qui  empri- 
sonnent les  ftisées,  bottes  à  graisse  et  châssis  et  des  rails  eux- 
mêmes.  Ce  défaut  d'équilibre  devient  une  cause  de  perturbation 
marquée  lorsque  Taccéléralion  de  la  vitesse  développe  la  force 
centrifuge  qui  croit  proportionnellement  &  son  carré.  Le  piston , 
dont  la  masse  est  inerte ,  reçoit  un  mouvement  alternativement 
accéléré  et  retardé  ;  ces  variations  alternatives  de  vitesse  donnent 
lieu  à  des  réactions  auxquelles  rien  ne  fait  équilibre  et  qui  exer- 
cent également  une  influence  perturbatrice  ;  il  en  est  de  même  des 
pièces  qu'il  entraîne  dans  sa  marche.  Enfin  la  pression  de  la  va- 
peur sur  les  pistons  donne  lieu  également  à  certaines  réactions 
qui  troublent  l'équilibre  de  la  machine.  C'est  l'étude  de  ces  diverses 
actions  que  nous  allons  présenter  d'une  manière  aussi  succincte 
que  possible,  en  prenant  pour  point  de  départ  la  machine  k 
voyageurs,  à  cylindres  extérieurs,  des  chemins  de  fer  d'Oriéans , 
du  Nord  et  de  Strasbourg,  du  système  de  Stephenson. 

i<*  Actions  perturbatrices  résultant  ue  l'inertie  des  pièces 
nu  MÉCANTSME.  —  Lc  poids  des  pièces  dont  nous  avons  à  prendre 
le  mouvement  en  considération  n'est  qu'une  très-faibie  fraction  du 
p^df  de  la  machine,  ci^ndant  cette  fraction  n'est  pas  entièrement 


négiigeftble;  U  ea  résulte  que  Iprsque  la  OMehioe  est  ^  niouve- 
menl  et  que  ses  organes  se  déplacer  en  obéissant  aux  liaisons  qui 
existaot  entre  eux,  la  position  du  centre  de  gravité  du  système  se 
déplace  par  rapport  à  ses  points  fixes ,  par  rapport  au  rectangle 
formé  par  le  châssis,  par  exemple  ;  mais  comme  le  mouvement  de 
ces  pièces  n*a  lieu  que  dans  le  sens  longitudinal,  le  centre  de  gra- 
vité reste  toujours  compris  dans  uu  même  plan  vertical  passant 
par  Taxe  de  figure  de  chacune  des  parties  fixes  de  la  machine. 
Pour  simplifier  Fanalyse  que  nous  avons  à  faire  nous  supposerons 
que  ce  déplacement  du  centre  de  gravité,  qui  est  du  reste  compris 
entre  des  limites  très^restreintes,  soit  complètement  nul,  et  nous 
supposerons  que  la  machine  soit  suspendue  par  ce  point  à  un  fil 
d*une  grande  longueur  ;  elle  sera  en  équilibre  instable  autour  de 
ce  point  et  pourra  obéir  à  l'action  de  toutes  les  forces  et  de  tous 
les  couples  qui  seront  appliqués  à  Tune  quelconque  de  ses  parties. 
Nous  supposerons  enfin  qu*on  lui  ait  donné  une  position  initiale 
telle  que  son  châssis  soit  horizonzai  comme  il  le  serait  si  elle  re- 
posait librement  sur  les  rails. 

Nous  désiperons  par  P  la  pression  de  la  vapeur  sur  l'un  des 
pistons,  celui  qui  est  à  la  droite  du  mécanicien  placé  sur  la  plate- 
forme et  regardant  vers  l'avant,  par  a  l'inclinaison  de  la  manivelle 
sur  l'axe  du  cylindre  {fig.  3,  pL  1),  par  p  l'inclinaison  de  la  bielle 
motrice  sur  la  même  ligne,  par  r  le  rayon  de  la  manivelle,  par  L 
la  longueur  de  la  bielle,  par  P\  a\  p'  les  mêmes  quantités  pour  le 
piston  de  gauche,  par  q  le  poids  de  la  manivelle  rapporté  au 
centre  du  bouton,  par  q'  le  poids  du  piston. 

Si  nous  supposons  les  oi^anes  de  la  machine  en  mouvement  de 
telle  sorte  que  les  roues  motrices  fassent  par  seconde  un  nombre 
de  tours  éffl  à  n,  et  que  la  vitesse  correspondante  du  centre  du 
bouton  de  manivelle  a,  mesurée  en  mètres  parcourus  par  seconde, 
soit  égale  à  v,  la  valeur  de  la  force  centrifuge  qui  sollicite  le  poids 

9  sera  égale  à  ^(1).  Cette  force,  qui  agit  dans  le  sens  du 

V 

(t)  Nous  supposons  le  poids  de  la  manivelle  rapi^rté  au  centre  do  bouton 


Vayon  oa  peut  se  décomposer  en  deux  autres,  Tuue  verticale,  égale 

à  ^ —  stn  a,  et  l'autre  horizontale,  égale  à  -^ —  cos  a  :  on  peut  im- 
gr  V  , 

médiatement  négliger  la  composante  verticale,  qui  serait  équi* 
libréc  par  une  augmentation  de  la  résistance  du  rail  ou  par  une 
partie  du  poids  de  la  machine ,  si  celle-ci  reposait  sur  la  voie ,  et 
qui  ne  peut  produire  aucune  perturbation  dans  le  mouvement  ; 
on  n'a  donc  à  prendre  en  considération  que  la  composante  hori- 

contale  - —  qui  est  une  des  principales  causes  d*instabilité« 
gr 

Si  Ton  considère  que  pour  le  piston  qui  prend  un  mouvement  alter- 
nativement accéléré  et  retardé,  la  roue  étant  animée  d'un  mouvement 
de  rotation  uniforme,  ainsi  que  cela  a  lieu  en  service,  la  masse  de  là 
machine  et  du  convoi  fait  volant  et  compense  les  inégalités  de  trans- 
mission du  travail  moteur  (  page  58  ) ,  on  peut  alors  considérer 
raceélération  et  la  retardation  du  mouvement  comme  produite  par 
la  réaction  de  la  manivelle  sur  la  bielle;  c'est  ce  qui  aurait  Uei(^en 
leffet  si  le  mouvement  était  imprimé  à  l'essieu  moteur  par  une 
courroie  enroulée  sur  une  poulie  fixée  au  raiUeu  de  sa  longueur. 
Cette  variation  de  mouvement  ne  peut  être  produite  que  par 
l'application  d'une  force  agissant  suivant  la  bielle  am;  la  contre- 
partie de  cette  force  est  au  point  a  une  pression  exercée  sur  la 
manivelle,  qui  agit  sur  la  machine,  comme  la  force  elle-même  agit 
sur  le  piston  et  qui,  la  machine  étant  librement  suspendue  comme 
nous  l'avons  supposé,  la  sollicite  tantôt  vers  l'arrière  pendant  une 
demi-révolutiou  de  90<>  à  STO^",  et  tantôt  vers  l'avant  pendant 
l'autre  moitié  de  la  révolution  de  270<>  à  90^,  les  angles  étant  me- 
surés dans  le  sens  a,  a'  à  partir  de  l'axe  du  pistou.  Si  l'on  sup- 
pose ,  pour  simplifier  le  calcul ,  que  la  longueur  de  la  bielle  est 


pour  simplifier  lescaleals;  eela  ne  clungerien  an  résultat»  car  si  Ton  dèsi^foe 
par  f  le  poids  réel  de  la  manirelle,  par  f  la  distanee  de  son  eentre  de  gra- 
iriié  k  Taxe,  par  v^  la  vitesse  de  ce  point ,  on  aora  pour  la  force  ceotrifage 

^=c=i— car  ©/«— .  et  p=s:g— . 


îRflRie  m,  eo  cl'«|i|res  termes,  qu'elle  reste  con^Uinottot  pandlèii 

à  Taxe  du  cylindre,  op  trouve  que  la  valeur  de  cette  force  e3t  re- 

présentée  par  l'expression  -^ — cosa  (1). 

Cette  force  peut  être  remplacée  :  l''  par  une  force  égale^  parallèle 
et  dirigée  dans  le  même  sens ,  appliquée  au  centre  de  Tessieu , 
S<»  par  un  couple  ayant  pour  bras  de  levier  oh  et  ayant  seulement 
ppur  effet  de  modifier  Faction  qui  détermine  le  mouvement  de  ro- 
tation ,  d'augmenter  ou  de  diminuer  la  variation  de  cette  action , 
mais  qui  n'a  aucune  influence  sur  les  conditions  de  stabilité  et 
dont  nous  ne  nous  occuperons  pas  autrement.  L;a  force  qui  ^ol- 
Ucite  directem^t  l'essieu ,  ramenée  à  sa  valeur  la  plus  simple  par 
rbypotbèse  que  nous  avons  faite  sur  la  longueur  de  la  bielle ,  pré- 
sente cette  circonstance  remarquable  qu'elle  est  représentée  par 
I4  même  expression  que  la  composante  horizontale  de  la  force  cen- 

(1)  Le  ealcal  pent  s'efTeetaer  de  la  manière  suivante  dans  le  cas  le  pins 
•êni^iqiié  »  cTeat-è-dire  «n  prenaoC  les  ehotes  telles  qn^elles  sont ,  la  Malle 
afiBi  ima  l^ngoeur  fitie  : 

^t  IV  la  valeur  4e  cette  force,  q*  le  poida  du  piston  et  des  pièces  qai  s'i 
rattachent^  u  Ja  vitesse  du  piston  à  un  instant  quelconque  I,  a  le  cbeoin  qu'il 
a  parcouru  k  cet  instant;  à  partir  de  Torigine  de  la  course,  on  a  : 

j  =  r  +  £  —  (f  cos  «  +  li  cos  P) 

et  a  =  f  (1  —  cos  a)  +  1—  V  L«  —  r«  sin*  a; 

fr*sinaCosa   -1 
rain  «+;;=====  Ut; 

«'*        ^       ^  ^é        *  ff  du 

or,  *«~,       ^««^dl      et      •'-•JIF' 


u 


ffg        r  rsiaaeosa    n 

=  -—.=»  I  sin  et  +  "7^  =  h 

4i        L  Vi;i-.r«8ln««J' 


lA  (cos»  a  —  sin«  a)  +  r«  sîn*  a 


cosa  +  r — . I  rfa. 


rr«r  I>(cos«ot— sln«a)  +  f«sln*(XT 

çr  L        ^  VC/^-r«sin»»)«         J 


t  0*9* 

aoppeaait   t=:-%  U  raato«^-2^— -cofa. 

0  gr 


trifîige  et  de  plus  qu'elle  est  toujours  dirigée  dans  le  même  sens 
et  se  compose  avec  elle  par  voie  d'addition.  Il  en  résulte  comme 
jpremiàr»  K^pséquenee  qu'o»  n'est  pas  çbUg^  d'a9ii(ys«r  l^  mwm^ 
9m\  de  |2|  )»i^  moirioe,  qn\  p^rM^  à  la  tm^M  iii(mveinw(4e 
la  manivelle  et  du  mouvement  du  piston,  ce  qui  ne  pourrait  se  faire 
que  par  des  méthodes  de  calcul  d'un  ordre  beaucoup  plus  élevé 
et  que  nous  avons  évité  d'abord^  dans  le  cours  de  notre  travail. 
Si  l'on  désipe  par  Q  le  poids  total  de  la  manivelle  (  celle- 
ci  étant  supportée  au  centr»  de  son  boulon  )  i  de  la  Inella 
motrice,  des  bielles  d'accouplement,  du  piston,  de  la  tige,  de  la 
coquille  et  même  du  plongeur  de  la  pompe  alimentaire  lors- 
qu'il «t  emnasdé  direetemeiit  par  le  pi3t9o ,  #n  a  pour  te 

valeur  totale  de  la  force  qui  sollicite  l'essieu,  2rL.cosa. 

gr 

Un  eiHé  ga<iehe  ie  la  macbiae,  ea  remarquant  que  cp$  k f9(;a)nff^ 
M  a  pour  la  somme  des  f^^rcee  qvi  sollicitant  égêemmi  Veatm 

—  -21—  sin  «.  C'est  l'action  de  ces  forces  qui  est  la  principale 

cause  d'ipstabilité  des  machines  (1).  Il  nous  reste  à  examiner 
quelle  est  la  nature  des  perturbations. 

Dans  la  machine  que  nous  avons  prise  avec  intention  comnfie 
exemple,  on  peut  supposer,  sans  s'éloigner  beaucoup  de  la  vérité, 
que  l'axe  des  cylindres  est  situé  dans  le  plan  moyen  des  roues  ou, 
es  d'MMres  M^nnesi,  que  lefs  différentes  for^s  qui  aoUicitent  Tesaieu 
agiaaefit  (lans  le  même  plan;  nous  montrerons  plus  tard  com- 
I0#nl  M  àpit  tenir  compte  d6  la  différence  des  écartemiîBts  de 

cesforce8.-=— cosot  représente  donc  une  force  unique  appliquée 


<|)  L*0nwir  totale  qfi»  1*od  cQmmtt  dans  la  oiMure  de  c^s  forc«s  est  d'ea- 
Tiron  t/IO*  poor  les  machines  à  Toyageurs ,  et  de  l/^O*  pour  les  machines  à 
marchandises,  pour  certaines  positions  des  maniTelleS;  elle  est  nulle  pour 
4*antres  positions.  Il  est  inutile  d'en  tenir  compte  pour  rappQcaUon,  et  «o«e 
eontiiiMrMs  è  raisonner  lar  rhypothèie  adoptée  de  la  iongiear  iaftaie  da  la 
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i  rextrémité  de  droite  de  l'essieu, sin  «  une  autre  force  unique 

appliquée  à  son  extrémité  de  gaocbe.  San»  rien  dianger  an 
eonditîons  d'équilHire  du  système,  on  peut  appliquer  au  centre  de 

l'essieu  deux  forces  égales  et  parallèles  à  -^^—  cosa  et  dirigées  eo 

sens  contraire»  de  même  pour -^^— sin  «;  cet  ensemble  de  forces 
se  réduit  à  deux  forces  longitudinales  qui  sollicitent  lé  milieu  de 
l'essieu  et  dont  la  résultante  est  -^^—  (sin  %  -f-  cos  «)  [11  et  à  deux 

gr  ^ 
couples  qui  tendent  diacun  k  faire  tourner  la  machine  autour  de 
Taxe  vertical  passant  par  lé  centre  de  gravité  qui,  par  cela  même 
qu'ils  sont  des  couples,  tendent  seulement  à  produire  un  mouvement 
de  rotation  ;  les  bras  de  levier  de  ces  deux  couples  sont  de  signe 
contraire  et  égaux  chacun  hle.e  désignant  Técartement  des  plans 
moyens  des  roues  ou  des  pleins  dans  lesquels  sont  appliquées  les 

forces  perturbatrices,  leurs  moments  seront  égaux  à  l-^ — e  cosqk 

Qv* 
et— 1-=— esin«,  et  le  moment  résultant  à 
*  gr  ' 

|--^— e  Jcosa— sinaj,  [21 

Si  Ton  examine  comment  varient  les  valeurs  de  l'expression  [1], 
au  fur  et  à  mesure  que  l'angle  a  varie ,  on  trouve  que  lorsque 
a  =  \W  et  a  =  318°,  la  résultante  est  nulle  ;  qu'elle  croit  par 
degrés  insensibles  depuis  a^lSS^'  jusqu'à  a=:^^,  pour  dé- 
croître ensuite  jusqu'à  318°,  en  restant  positive,  c'est-l-dire  dirigée 
de  l'avant  vers  l'arrière  ;  qu'elle  prend  ensuite  une  valeur  négative 
croissante  de  318°  à  48°  et  décroissante  de  48°  à  138°,  point  de 
départ.  La  machine  prendra  donc  sous  l'action  de  cette  force 
un  mouvement  d'oscillation  qui  serait  analogue  à  celui  d'un  pen- 
dule» si  le  point  de  suspension  n'était  pas  supposé  à  une  hauteur 
ininie ,  qui,  par  ce  motif,  est  un  mouvement  rectiligne  de  va  et 
vient  auquel  on  a  donné  le  nom  de  mouvement  de  tangag^i^  Nous 


YOT0S8  twmmA  il  ae  piaiiifeste  àxa$  ia  réalité  ionque  la  DiaehlB^ 
est  en  mouvemanl  sur  les  rails.  On  trouve  par  le  calcul  que  rann 
plilude  de  cette  oseSlatioii  est  iudépendante  de  la  vitesse ,  qu'elle 
dépend  seulement  du  poids  relatif  des  organes  moteurs  et  de  la 
machine  ;  en  supposant  le  poids  de  la  machine  que  nous  avon^ 
prise  pour  exemple  égal  à  21 ,000^,  on  trouve  que  Tamplitude  totale 
de  l'oscillation,  de  Tavant  à  l'arrière,  est  égale  à  très-peu  de  diose 
près  à  0»,01  (1)  ;  ces  résultats  ont  été  du  reste  confirmés  par  des 
espériaiees  directes  dans  lesqudles  on  a  fait  tourner  à  vide  les 
roues  d'une  machine  suspendue  au  moyeq  de  cordages  au-dessus 
du  soU 

Si  l'on  examine  de  même  comment  varie  la  valeur  de  l'expres- 
sion 13] ,  lorsque  l'angle  «  varie  de  Qp  i  360^ ,  on  trouve  que  le 
moment  du  couple  est  nul  pour  les  valeurs  «  =4B»  et  «=928^, 
qu*a  croit  positivement  de  Qt:r=4K<*  jusqu'à  «=1  i3S<»  pour  décroître 
jusqu'à  a  =;  225<>  et  qu'à  partir  de  ce  point  il  prend  des  valeurs 

(1)  Soit  T  le  poids  de  la  machine,  S  l'amplltode  totale  d'une  demi-oacilla- 

tion,  «  la  distance  do  centre  de  gravité  de  la  machine  an  point  mort  do 

rMciSation  et  »  la  titeste  k  on  instant  quelconque  /,  on  a,  pour  rexpreaston 

de  lalbm'aceèlèratrleo  : 

T  eu      Q»  , ,  , 

j — 77=-=-  (sin  a  +  coa  x)  ; 

on  a  en  outre        1=— —  et  ps^^-Rtn; 


par  suite  «sstvn-^  /  (stna  +  cosa)  th» 

et  •  =  «««-^(sln«  — coia); 

or,  ^^TT        «^        disszudt, 

ai 

On  a  doii4  d<  =  '^(sina  — eo8q^)ila, 

•        « 

«  ==-Y"/ (sifl «--cosa) il«s= -r  J^(sia a+cos a) +  c, 

•t  S  =  ^/   (sina-C08«)i«a  =  — S.2vTt=-0-/)046. 

TJ     i=*45o  T 


fiégatlte»  croissiiliM  jusqu'à  ^  ==  MIH  «1  «éei^ifiiÉMl  }M^'i 
ft  =  W.  Ce  couplé  tend  dotie  à  fiy^  tourner  h  maohifte  Mtosr 
fle  la  verticale  passant  i»ar  son  cenfene  de  gratlfé ,  de  gaMhe  I 
droite  pendant  que  la  manirélie  décrit  la  deaii-ctreoBftrelKé  Mi- 
^rise  «itre  4B>  et  1S»,  de  droite  à  fauche  «Mre  tt9»  et  41^. 
CSette  action  aHemative  a  pour  eflet  d^knprti&er  ft  la  fbaebhie  lilk 
mouvement  de  rotation  alternatif  dont  l*amplitude  est  HÉàitée  et 
qui  constitue  le  moutemeht  iè  léut,  lorsque  h  maélridë  éfct  M 
même  temps  animée  d'un  moavemetit  de  translation.  Celle  àini^ 
tode  est  indépendârite  de  M  titCÉsé  et,  pMr  lit  niftehlne  qoe  éoéI 
avons  prise  comme  exemple,  le  calcul  (i),  confirmé  par  rexpéMtaei 


(1)  Boit  tt  It  Titkssa  Mfaliirê  àk  mtifeii«iit  de  «oiaiM  rM  cttfJM 
ietti  k  toamar  atitMir  tfaii  iMiae»  Tla  tmu ^  1»  soHIelt^  f  ta^lUMpeé» 

la  4iMetloii  4e  cette  force  à  Taxe  4e  retation»  m  la  masM  4*0»  foiak  |«l- 
conque  du  corps,  L  la  distance  de  ce  point  k  Taie  de  retatien ,  «  Tare  décrit 
an  bont  da  temps,  t  dans  le  cercle  dont  le  râyon  est  égal  à  Punitè,  t  Vvm^ 

4tt_  Fr 

ai  r«i  sippaaegie la  maeliiae  to«t  «itÂàre«oit,  fiapl  kit  mlearii  »r 
ment  d*inertie  hrL*,  réqnivalent  d'un  cyUndre  de  9êÊm  iMl  èmk  h  W^ 
gaeor  «=5*,  et  le  diamètre  y=i«,a0y  m  ami  : 

j«L««è4-(*"  +  ^)  =  ^'^T- 

(T  éunt  le  poids  de  U  machine  égal  à  âf  ,000  kitoinmfflës.) 
On  a  d*nn  antre  c6té  : 

Ov^  0 

^=:i«,       F  =  -=— -(cosa— sina) — ^4ii*iiif  (eonn-^tina). 

ifr  g 

d»  ti^ 

Onadonc:         -^=i  . -j^gY  •***"* '*'^^^**"****^' 

on  nomme  «ss*»!         et         ^^-^-^t 

Sien 

tM 
d«  =  Ai^««iir(coe«— iln«)éa, 

d'où  ••«'-jjj-=î^;^r(sln«+oos«), 

et  «»=!-5;§;jrr(sln«-co»«)  +  f.     . 

■n  calenlant  rintécrale  définie  do  i35*  à  SS5«,  ce  qni  correepond  à  nne  demi- 
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directe,  indiqué  qoé  i'atnpntude  eu  môùTéiuent  âé  déptatëtiiéHt 
d*un  point  pris  sur  la  traverse  d'avant  est  d*envlroii  0**,él. 

Noos  avons  considéré  cc&  dênx  mouvements  isolément,  mais  èh 
fait  ils  se  combinent,  et  un  point  de  la  macliine,  par  exemple  Tun 
des  angles  de  la  traverse  d'avant ,  décrit  une  courbe  fermée  (pA 
s'inscrit  dans  un  rectan|^le  (très-peu  différent  d'un  barré)  dont  un 
cAié  mesure  l'amplitude  totale  de  roscillation  du  tangage ,  l'autre 
ratnpiitude  totale  de  {'oscillation  du  lacet  ;  cette  cGutbe  est  com- 
'  prise  dans  un  plan  horizontal  si  la  composante  verticale  de  la 
force  centrifuge  est  annulée,  mais  elle  s'incline  si  la  machiné  est 
librement  suspendue  dans  l'espace;  cette  composante  verticale 
produit  alors ,  comme  on  l'a  en  effet  observé ,  un  mouvement  té 
roulis  dont  l'artiplitudc  pourrait  être  mesurée  par  des  calculs 
semblables  à  ceux  que  nous  avons  reproduits  en  note. 

Pour  entrer  plus  avant  dans  l'examen  des  perturbations  dont 
nous  venons  d'indiquer  le  principe ,  nous  supposerons  que  la  ma- 
chlhe  repo^  siir  la  voie,  mais  de  telle  sorte  que  les  roues  motrices 
soient  placées  sur  des  galets  d'alimentation  (page  146),  et  nous 
supposerons  en  méthe  temps  que  les  frottements  des  roues  d'avant 
èl  d*arrière  soient  nuls ,  de  manière  qu'il  n'existe  aucun  obstacle 
âui  mouvements  d'osdliation  que  la  machine  tend  à  prendre.  t)ës 
que  f  on  mettra  les  roues  motrices  en  mouvement ,  les  actions  in- 
térieures que  nous  avons  analysées  se  développeront  àveé  (idê 
Uifensfté  proportionnelle  au  carré  delà  vitesse  de  rotation  dèi 
roaes  ;  la  machine  oscillera  de  l'avant  à  l'arrière  et  de  droite  i 
gauche  dans  les  limites  d'amplitude  que  nous  avons  indiquées. 

Hais  en  réalité  la  machine,  qui  ne  peut  avoir  ses  roues  eh  pri&é 
avec  les  galets  et  marcher  sur  place  qu'à  la  condition  de  rester 
exactement  an  point  où  l'axe  de  l'essieu  moteur  et  celui  des  galets 
sont  (x>mpris  dans  un  même  plan  vertical ,  est  maintenue  dans  sa 


al. 


osciUation  de  gauche  à  droite,  on  a   «  =  y^=-'' V  I  =  0",00i4;  $  ètaat 

rare  déerit  daa»  le  cercle  dont  le  rayon  est  égal  k  rmUté.  -^  lia  Urtvorat 
d*aTant  étant  sapposée  à  S»,50  du  centre  de  gravité^  on  a  pour  l'ampUtode 
loule  du  moavement  d*iin  de  ses  points  0^,0096  ou  0*,0i  en  fiombre  rond« 
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position  par  des  cales  en  bois  ajHpIiquées  aux  roues  d'avant  et  d*a^ 
rière,  et  le  frottement  de  glissement  au  contact  des  roues  de  sup- 
port est  suffisant  »  dans  la  plupart  des  cas ,  pour  surmonter  Teflèt 
des  forces  qui  tendent  à  produire  roscillation  transversale.  Lors- 
qu'on mettra  les  roues  motrices  en  mouvement  en  donnant  un  peu 
de  vapeur,  la  machipe  ne  se  déplacera  plus  en  avant  et  en  arrière, 
à  4roite  et  à  gauche  ;  niais  pour  peu  que  les  roues  tournent  un  peu 
vite  on  verra  se  manifester  un  mouvement  général  de  trépidation 
4ans  la  machine ,  produit  par  les  forces  perturbatrices  dont  reflet 
ne  peut  plus  se  manifester  librement.  C'est  à  tel  point  que  dans 
quelques  cas  on  a  été  obligé  de  renoncer  à  Fusage  des  galets  pour 
ralimentation  de  certaines  machines. 

Si  l'on  suppose  maintenant  la  machine  attelée  à  un  convoi  et  en 
marche ,  il  est  également  facile  de  se  rendre  compte  de  l'influence 
qu'exerceront  les  forces  perturbatrices.  Si  la  machine  est  en 
marche  sous  Faction  permanente  de  la  vapeur  et  qu'elle  soit  arrivée 
à  ime  vitesse  uniforme ,  Feffort  que  la  résultante  des  forces  qui 
produisant  Foscillation  longitudinale  exerce  sur  elle ,  lorsque  cet 
effort  est  dirigé  en  sens  contraire  du  mouvement  de  translation  » 
peut  être  constamment  inférieur  à  l'effort  de  traction  exercé  sur  k^ 
barre  d'attelage  ;  celle-ci  restant  toujours  en  charge  n'éprouvera 
aifcune  secousse,  aucun  choc,  si  elle  est  complètement  rigide  e( 
si  (es  pièces  auxquelles  elle  s'attache  sont  également  rigides* 
Mais  si  le  train  descend  une  pente  ou  s'il  est  peu  chargé ,  ou  bien 
enfin  si  la  vitesse  est  telle  que  Feflbrt  dû  aux  actions  perturbatrices 
Femporte  sur  l'effort  de  traction  dû  au  travail  de  la  vapeur  sur  les 
pistons ,  reffet  inverse  aura  lieu  ;  à  chaque  révolution  des  roues 
potrices  la  machine  sera  sollicitée  en  arrière  et  cessera  de  tirer 
sur  la  barre  d'attelage,  de  telle  sorte  que  la  masse  du  train  conser* 
vant  sa  vitesse  acquise  viendra  pousser  la  machine  ;  mais  pendant 
la  même  révolution  ,  dans  sa  seconde  moitié ,  la  résultante  chan- 
geant de  sens  viendra  s'ajouter  à  Feffort  de  traction ,  et  la  barre 
d'attelage  sera  de  nouveau  tirée.  Cet  eflet  aura  lieu  quelles  que 
soient  les  circonstances  de  la  marche ,  lorsque  le  mécanicien  fer- 
mera le  régtilateur  et  qve  le  convoi  tout  entier  ne  marchera  plus 


—  353  — 

que  par  soite  de  la  vitesse  acquise  qui  ne  s*amortit  que  très-len- 
tement, ou  par  Taction  de  la  gravité  s'il  est  sur  une  pente  rapide. 
Il  se  produira  donc,  comme  on  l'observe  en  effet,  pour  peu  qu*il 
y  ait  du  jeu  dans  l'attelage,  une  série  de  chocs  successifs  dont 
rinteosité  croîtra  très-rapidement  avec  la  vitesse. 

Le  couple  résultant,  qui  tend  à  faire  osciller  la  machine  autour 
de  l'aie  vertical  passant  par  le  centre  de  gravité,  exercera  son  ac- 
tion sur  la  machine  en  marche  comme  lorsqu'elle  est  en  mouve- 
ment sur  place  :  seulement  le  mouvement  de  déviation  de  Taxe  qu'U 
tend  à  produire  se  combinera  avec  le  mouvement  de  translation. 
Si  le  frottement  des  roues  sur  les  rails  était  nul,  la  machine  obéirait 
librement  à  cette  action  perturbatrice  et  prendrait  un  mouvement 
serpentant  ou  de  lacet;  tant  que  le  moment  des  résistances  dues 
au  frottement  n'est  pas  dépassé  par  le  moment  du  couple  résultant 
des  actions  perturbatrices,  l'action  de  celui-ci  a  pour  efTet  seule- 
ment de  produire  des  eflbrts  de  torsion  auxquels  le  châssis  obéit 
plus  ou  moins,  suivant  sa  rigidité,  ou  de  faire  osciller  la  machine 
sur  ses  supports  s'il  y  a  du  jeu  dans  les  boites  à  graisse.  Mais 
si  la  machine,  par  suite  du  mode  de  construction  et  de  l'état  de  la 
voie  ou  par  suite  de  ses  propres  conditions  de  construction  ou 
d'entretien,  est  prédisposée  au  mouvement  de  lacet,  cette  nouvelle 
action  vient  s'ajouter  aux  autres  et  produit  des  superpositions  d'ef- 
fets qui  peuvent  occasionner  effectivement  le  mouvement  de  lacet 
des  roues  elles-mêmes  et  donner  à  ce  mouvement  une  amplitude 
dangereuse. 

Le  mouvement  de  tangage  et  de  lacet,  ou  plus  exactement  l'ac- 
tion des  causes  intérieures  qui  tendent  à  les  produire,  a  pour  ré- 
sultat de  fatiguer  et  de  déterminer  l'usure  des  organes  de  la  ma- 
chine ;  le  naouvement  de  lacet  peut,  en  outre,  devenir  une  cause 
d^insécurité. 

^  Causes  d'instabilité  inhérentes  a  l'action  de  la  vapeur 
SUR  LES  pistons.  —  Si  le  cvlindre  était  à  une  distance  très-consi- 
dérable  de  l'essieu  moteur,  de  telle  sorte  que  la  bielle  pût  être  con- 
sidérée comme  restant  toujours  parallèle  à  l'axe  du  cylindre,  la 
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pression  transmise  par  cette  bielle  à  la  maiiiTelle  se  déeempoeeraii 
toujours  en  une  force  parallèle  à  Taxe  du  cylindre^  appliquée  au 
centre  de  l'essieu  et  faisant  équilible,  par  rintermédiaire  des  plar 
ques  de  garde  et  des  châssis,  à  la  pression  exercée  par  la  vapeur  sur 
le  fond  du  cylindre,  tantôt  dans  un  sens^  tantftt  dans  Tautre.  Les 
choses  se  passent  encore  de  même  lorsque  Ton  revient  aux  dimoi- 
sions  ordinaires  des  bielles  ;  la  pression  exercée  dans  le  sens  de 
Taxe  du  cylindre  sur  Fessieu  est  toujours  égaie  et  directement  op- 
posée à  la  presei<w  exercée  sur  le  fond  du  cylindre;  ees  efforts 
alternatifs  de  pression  et  de  traction  sur  le  châssis  peuvent  avoir 
pour  résultat  de  fatiguer  le  châssis  qui  sert  d'intermédiaire,  ou  de 
faire  claquer  les  boites  à  graisse  sur  les  guides  des  plaques  de 
garde,  s'il  existe  entre  eux  un  jeu  de  quelque  importance. 

En  effet  en  se  reportant  à  la  fig.  1,  pi.  3,  et  aux  notations 
de  la  page  54 ,  on  voit  qu'au  point  m,  centre  du  boulon  d'atta* 
che  de  la  bielle  sur  la  coquille,  il  y  a  équilibre  entre  la  pression 

exercée  sur  le  piston,  celle  que  transmet  la  bielle  et  la  résistance 

p 

des  glissières;  l'effort  transmis  par  la  bielle  est  donc  égal  à  — r- 

et  donne  sur  le  centre  de  l'essieu  un  effort  de  même  valeur  dirigé 
suivant  ox  ;  la  composante  de  cet  effort,  suivant  l'axe  du  cylindre, 
est  done  égale  à  P. 

MaiSy  si  au  lieu  de  supposer  le  cylindre  horizontal^  comme  nous 
l'avons  fait,  nous  passions  à  un  cas  extrême,  si  nous  sttM)Osons 
qu'il  soit  vertical,  comme  cela  avait  lieu  dans  les  premières  ma- 
chines, les  ressorts  de  suspension  se  trouveront  intercalés  ^itre  le 
fond  du  cylindre  et  l'essieu  et  obéiront  aux  efforts  alternatif  de 
pression  et  de  traction  exercés  en  sens  contraire  sur  l'un  et  sur 
l'autre  ;  les  deux  manivelles,  étant  à  angle  droit,  il  se  produira,  de 
part  et  d'autre  de  la  machine ,  des  effets  qui  tantôt  s'^youteront  et 
tantôt  se  contrarieront,  de  telle  sorte,  qu'en  somme,  la  machine 
prendra  un  mouvement  d'oscillation  très^marqué,  croissant  avee  la 
pression  de  la  vapeur  et  l'élasticité  des  ressorts  et  qui  constitaera 
le  mouvement  de  roulis  dan»  toute  sa  simplicité.  C'est  en  eflet 
oe  qui  a  été  observé  sur  le  chemin  de  fer  de  SainIrÉtienne  à.Ljon, 
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ob  les  premières  mâcbines  avalent  leurs  cylindres  vertical»,  ce  qni 
les  avait  fait  baptiser  du  nom  de  sdeurêde  long;  lorsqu'on  a  voulu 
suspendre  les  châssis  sur  des  ressorts,  en  vue  d'améliorer  leur  con** 
struction  primitive,  elles  ont  pris  un  tel  mouvement  de  roulis  que, 
dès  que  la  pression  de  la  vapeur  était  un  peu  forte,  les  pistons 
venaient  briser  les  fonds  des  cylindres,  de  telle  sorte  qu'il  a  fallu 
renoncer  à  ce  mode  de  suspension. 

Si  les  cylindres  et  les  roues  motrices  d'une  machine,  construite 
comme  nous  venons  de  l'indiquer,  étaient  placés  à  l'avant  ou  à  Tar- 
riëre  assez  loin  du  centre  de  gravité,  il  se  produirait  un  mouve^ 
ment  de  galop  trfes^marqué  résultant  de  la  coïncidence  périodique 
des  pressions,  tantôt  sur  le  fond  supérieur,  tantôt  sur  le  fond  infé-. 
rieur  des  cylindres  ;  la  combinaison  des  deux  mouvements  de  ga* 
lop  et  de  roulis  donnerait  k  la  machine  une  allure  déhanchée. 

Cette  circonstance  ne  se  rencontre  plus  dans  les  machines  que 
Ton  construit  actuellement,  mais  souvent  on  donne  aux  cylindres 
une  inclinaison  qui  va  jusqu'à  16  degrés.  La  pression  exercée 
alternativement  sur  chaque  fond  d'un  même  cylindre  donne  une 
coRiposante  verticale  qui  tend  à  faire  rouler  et  galoper  la  machine 
sur  ses  supports,  d'une  nuinière  d'autant  plus  marquée  que  la  pres- 
sion de  la  vapeur  est  plus  élevée,  que  l'inclinaison  des  cylindres  est 
plus  grande,  que  les  ressorts  sont  plus  élastiques.  Dans  nne  ma- 
chine à  4  roues,  cette  tendance  ne  serait  contrebalancée  que  par 
le  poids  de  la  machine  et  par  la  distance  du  centre  de  gravité  du 
corps  de  la  machine  à  l'essieu  moteur,  autour  duquel  le  mouve- 
ment de  galop  tend  à  se  produire  ;  dans  les  machines  à  6  roues 
elle  est  combattue  par  la  résistance  des  ressorts  d'arrière.  Il 
convient  donc,  dans  tous  les  cas,  de  ne  pas  donner  trop  d'élasticité 
aux  ressorts  dans  les  machines  à  cylindres  inclinés,  encore  plus  que 
dans  les  autres.  Dans  une  machine  à  quatre  roues,  on  comprend 
que  le  mouvement  de  roulis,  que  tend  à  produire  le  défaut  de  ^mé- 
trie  des  actions  exercées  de  part  et  d'autre  de  la  duudière,  pour- 
rait se  manifester  si  les  ressorts  étaient  très-flexibles;  mais  il  y  a 
tout  lieu  d'admettre  que,  dans  les  machines  à  six  roues,  l'écarte- 
ment  des  points  d'appui  et  apposés  en  diagonale  est  trop  grand 


—  866  — 

pour  que  son  effet  puisse  se  manifester.  Lorsque  les  cylindres  des 
machines  sont  intérieurs  au  châssis  et  sont  peu  écartés  d'axe  en 
axe,  le  mouvement  de  roulis  n'a  plus  aucune  importance. 

Le  mouvement  de  galop  produit  par  l'incUnaison  des  cylindres 
peut  s'observer  facilement  dans  les  machines  à  voyageurs  du  che- 
min de  fer  de  Rouen,  dont  les  roues  d'arrière  ne  sont  pas  chargées 
ou  ne  le  sont  que  très-peu  :  en  les  plaçant  sur  les  galets  d'alimen- 
(aUon  on  voit  les  plaques  de  garde  des  roues  d'avant  et  d'arrière 
osciller  d'au  moins  0»  01 ,  par  rapport  aux  boîtes  à  graisse  qui  res- 
tent fixes.  . 

La  pression  de  la  vapeur  fait  naîtreencore  une  autre  perturbation, 

dont  l'inBuence  peut  être  assez  nuisibledanscertaines  madùnes  char- 
gées d'une  manière  très-insufDsante  sur  l'avant,  pour  qu'elle  mérite 
d'être  signalée.  Nous  avons  vu  que  la  pression  transmise  par  la  bielle 
à  la  manivelle  donnait  lieu  à  une  pression  égale  et  parallèle  appU- 

quée  au  centre  de  l'essieu  et  dont  la  valeur  était  égal  à  -^  ;  nous 

avons  indiqué  le  rôle  que  jouait  sa  composante  dans  le  sens  de  l'axe 
ducyUndre,  l'autre  composante,  dans  le  sens  perpendiculaire  à 

celte  direction,  est  égale  à  P  -^;  elle  est  exactement  égale  et 

de  sens  contraire  à  la  pression  exercée  par  la  coquUte  du  piston  au 
point  n  et  forme  avec  elle  un  coupte  qui  tend  à  faire  tourner  U 
mchine  de  l'avant  à  l'arrière  et  dont  le  moment  est  égal 

à  p  _!lBl.x  om.  —  Or,  ona:Lsinp  =  rsin« 
cosp^ 

,    .  »       r    •      „t/./«ft--    *  i/L*  — fsin'ot 
d'où  sin  p =-r- sm  «  et  cos  p  = -j^ '' 

et  om  =  r  cos  «  +  L  cos  p;  le  moment  de  ce  couple  est  donc  égal 

i  Dr  ^  cin  «4-— ^Jl^â^^l^]  expression  qui  est  exactement  la 
^"(^•°"+V/L'-r'sin'ot;)     ^ 
même  que  celle  du  couple  qui  produit  te  mouvement  de  rotation. 
Pour  l'autre  côte  de  la  machine  on  a  un  couple  semblable  dont 

,  r  sin  «  cos  g  ' 

la  valeur  est  —  Pr  |  cos  a  -f  ^^  j^,  _  y,  g^,  « 
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L'action  de  ces  deux  couples  tantôt  se  contrarie^  tantôt  s'ajoute  ; 
elle  produirait  le  mouvement  de  roulis  dans  le  premier  cas,  si  la 
machine  pouvait  se  prêter  au  délianchement  nécessaire  ;  elle  tend, 
dans  le  second  cas,  à  produire  le  mouvement  de  galop  lorsque  les 
conditions  de  construction  de  la  machine  sont  appropriées  à  cet 
effet. 

3^  iNTENsrrÉ  OES  ACTIONS  PERTtjftBATRTGES.— Parmi  Ics  actions  per** 
torbatrices,  Tune,  celle  qui  produit  le  mouvement  de  lacet,  peut,  par 
un  concours  de  circonstances  faciles  à  rq)roduire,  compromettre  la 
sécurité  de  la  marche  en  donnant  au  mouvement  serpentant  de  la 
machine  une  amplitude  considérable.  Le  mouvement  du  galop 
peut  également,  quoique  d'une  manière  moins  directe,  aggraver  les 
chances  de  déraillement  qui  résultent  du  mouvement  de  lacet  lors- 
qu'il prend  une  amplitude  assez  considérable  sous  l'action  des 
causes  multiples  qui  le  produisent;  en  effet,  il  a  pour  résultat 
de  faire  osciller  l'avant  de  la  machine  et  de  produire  périodique- 
ment, à  chaque  tour  des  roues  motrices,  une  diminution  de  la 
chaire  des  roues  d'avant,  de  telle  sorte  qu'elles  puissent  plus  faci- 
lement monter  sur  les  rails  au  moment  où  le  boudin  vient  le 
frapper  brusquement  et  lorsqu'elles  rencontrent  un  obstacle  qu'elles 
surmonteraient  facilement  si  elles  étaient  suffisamment  chargées. 
Pour  la  machine  que  nous  avons  prise  comme  type,  le  couple 
produit  par  la  pression  sur  les  glissières,  pression  qui  s'exerce  tou- 
jours sur  la  glissière  supérieure,  peut  être  ramené  à  une  force  ap- 
pliquée au  milieu  de  cette  glissière,  l'axe  de  l'essieu  étant  considéré 
comme  fixe  ;  dans  les  circonstances  normales  de  travail  de  la 
vapeur  la  valeur  de  la  résultante  varie  de  700  à  1,100  kilogrammes, 
tandis  que  la  charge  des  roues  d'avant  est,  dans  l'état  normal  et 
par  suite  du  porte-à-faux  du  foyer,  d'environ  6,000  kilogrammes. 
Pour  peu  que  le  mécanicien,  dans  le  but  d'augmenter  l'adhé- 
rence, cherche  à  augnoenter  la  charge  des  roues  motrices  en  ser- 
rant les  écrous  de  leurs  ressorts  de  suspension,  la  charge  des  roues 
d'avant  se  trouvera  diminuée  et,  en  définitive,  leur  pression  sur  le 
rail  pourra  être  réduite  à  3,000  ou  4,000  kilogrammes,  ce  qui  est  tout 


à  fait  ifisufBttiil,  si  la  macbine  est  suscepUbie  de  prendre  un  mou- 
Tement  de  lacet  irès-marqué.  On  sa*ait  ainsi  amené  à  craindre 
que,  toute  réserve  faite  pour  Tétat  de  la  voie,  les  déraillements  spon- 
tanés qu'ont  éprouvés  plusieurs  machines  construites  sur  ce  type, 
ont  eu  pour  cause  additionnelle  le  mouvement  de  lacet  et  Tinsufli- 
sance  de  la  charge  des  roues  d'avant,  aggravée  par  le  mouvement 
de  galop.  On  a  été  conduit  en  eflet  à  donner  une  grande  rigidité 
aux  ressorts  d'avant  et  d'arrière,  afin  d'empêcher  l'eflet  des  coïn- 
cidences d'oscillation  verticale  de  l'avant  et  d'oscillation  latérale  ; 
on  a  même  été  conduit  à  limiter  par  des  arrêts,  au-dessous  de  ce 
qui  convient  à  la  puissance  des  organes,  la  tension  des  ressorts  et 
radbérence  des  roues  inotrices. 

Ia  mouvement  de  roulis  occasionné  par  les  actions  perturbatri* 
ces  intérieures,  s'il  pouvait  se  développer  d'une  manière  assez  mar- 
quée, influerait  sensiblement  sur  la  conservation  de  certaines 
pièces  en  déterminant  des  torsions  et  des  frottements  latéraux; 
mais  on  peut  ne  pas  en  tenir  compte,  on  en  rendra  les  effets  in- 
sensibles en  donnant  aux  ressorts  une  rigidité  suffisante. 

Les  forces  qui  produisent  le  lacet  et  le  tangage  ont  des  effets 
destructeurs  trè&*marqués.  Le  mouvement  de  lacet,  produit  ou  fa- 
vorisé par  leur  action,  détermine  des  frottements  transversaux  des 
roues  sur  les  rails  et  une  usure  inégale  des  bandages  ;  pour  les 
roues  motrices  cette  usure  est  inégale  ;  ces  effets  sont  certains, 
car  l'application  des  contre-poids,  dont  nous  parlerons  plus  loin,  a 
sufB  pour  les  faire  disparaître  en  même  temps  que  le  mouve- 
ment de  lacet.  Leur  action  destructive  la  plus  grave  s'exerce  plus 
particulièrement  sur  le  châssis  qui  prend  du  gauche  et  sur  les  piè- 
ces qu'il  porte,  dont  le  montage  est  faussé,  sur  les  assemblages  de 
toute  nature,  sur  la  liaison  de  la  chaudi^e  et  des  cylindres  avec  le 
châssis,  sur  l'attelage  du  tender,  sur  les  manivelles,  etc.  Pour 
faire  apprécia  d'une  manière  plus  sensible  ces  effets,  il  nous  suffirai 
de  donner  un  tableau  indiquant,  pour  les  principales  positions  de 
la  manivelle  et  poitf  différentes  vitesa»,  l'intensiié  de  la  résultante 
dcB  f(N*ces  appliquées  suivant  l'axe  de  la  machine  et  qui  produisent 
le  loouvement  de  taagstge^  Des  noml»m  compris  damt  ce  tableau 


MBt  appiicJiMes  à  là  iBachine  déjà  prise  pour  exemidé  ;  —  n  indi- 
que le  Boinbre  de  tours  des  roues  motrices  par  !"«. 

Vttow  d«  TiDgl*  Vtleur  de  U  ré«iilUQtf  qai  tend  à  pivdafre 

de  le  moQfement  de  Uiface. 

la  «aiilf «H»  4ê  4r0m.  ,- —  '^^i  ■     '^  ..inin^'  -^ 

«  ti=3  n=:3  ii=4 

klloff.  klloff.  fcltof. 

0<» —1104,4       —2484,8       —4417,6 

4* —4861,2       —3519,0       —8244,8 

90» —1104,4  -2484,8  —4417,6 

13SO 0                   0                   0 

180* +1104,4  +2484,8  +4417,6 

22S* +1561,2  +3519,0  +6245,8 

270« +1104,4  +2484,8  +4417,6 

315* 0                   0                   0 

Le  signe  +  indique  les  efibrts  dirigés  de  l'avant  vers  Tarrière. 
Les  vitesses  de  rotation  pour  lesquelles  les  calculs  ci-dessus  ont  été 
faits  correspondent,  en  mètres  parcourus  par  seconde  et  en  kilo- 
mètres parcourus  par  heure,  aux  nombres  suivants  : 

Nombre  de  tours  par  1" nz^      n=3       n=4 

Viteue  en  mètres  pari'' 10>»56     15<»84     21»12 

d^  en  kilomètres  par  beure.    SS^»^*»»-    67"i«".    76"**"- 

Ces  nombres  devraient  tftre  doublés  si  on  reproduisait  le  calcul 
pour  une  machine  à  marchandises,  à  cylindres  extérieurs  et  à  6 
roues  accouplées,  car  le  poids  de  l'attirail  moteur  est  double  à  peu 
près  du  poids  qtf  il  atteint  dans  la  machine  à  voyageurs. 

Ces  nombres  permettent  également  d'apprécier  Tintensilé  des  ac- 
tions qui  tendent  à  faire  osciller  latéralement  la  machine,  car  il  suf- 
fit de  les  multiplier  par  la  moitié  de  la  distance  d'nxe  en  axe  des  cy- 
lindres pour  avoir  le  moment  du  couple  résultant. 

4*  ll0fB1l8  EimX>TtS    POOII  DÊTRtmB  L'IIISTABILITÊ  PROPftB   DES 

liCBiiiBs*  —  Où  8'«8t  beaucoup  préoccupé  des  moyens  de  rendre 
aux  machines  la  stabilité  que  leur  avait  fait  perdre  Tadûption  du 
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système  des  cyliikdres  extérieurs  qui  avait  complètement  la  vogue, 
il  y  a  quelques  années  à  peine»  et  surtout  Tadoption  du  système  des 
longues  chaudières  avec  foyer  en  porte-à-faux  de  Stephenson. 
C'est  depuis  peu  de  temps  seulement  que  Tappréciation  exacte  des 
causes  d'instabilité,  que  nous  venons  d'analyser,  a  permis  d'arriver 
à  leur  neutralisation  rationneOe  et  complète  par  des  moyens  d'une 
grande  simplicité  pratique.  C'est  du  reste  uniquement  au  mouve- 
ment de  lacet  qu'on  s'était  appliqué  à  remédier. 

On  a  cherché  à  gêner  les  oscillations  latérales  de  la  machine  en 
la  serrant  fortement  contre  le  tender  avec  un  ressort  de  traction 
très-rigide  et  une  barre  d'attelage  à  double  vis.  Ce  moyen  ne 
manque  pas  d'efficacité  pour  les  machines  légères,  lorsqu'on  a  som 
de  ne  pas  employer  des  tampons  élastiques  dont  les  eflets  se  con- 
trarient. On  a  essayé  un  appareil  spécial ,  nommé  antilacet ^ 
composé  de  deux  plongeurs  fixés  chacun  d'un  côté  de  la  machine 
par  sa  tige  et  mobiles  dans  un  presse-étoupes  fortement  serré,  at- 
tachés au  tender  ou  vice  versa  ;  ces  appareils  ne  peuvent  jouer 
qu'en  déterminant  une  résistance  que  Ton  règle  à  volonté  et  qui 
contrarie  d'une  manière  permanente,  et  quel  que  soit  le  sens  du  mou- 
vement du  plongeur,  la  tendance  à  l'oscillation  de  la  machine.  Le 
serrage  du  tender,  l'emploi  de  YantUacet  ne  peuvent  que  gêner  la 
manifestation  du  mouvement  de  lacet,  mais  non  pas  faire  directe- 
ment équilibre  aux  forces  qui  le  produisent.  Nous  ferons  remar- 
quer du  reste  que,  s'ils  ne  peuvent  pas  empêcher  complètement 
les  effets  apparents  du  mouvement  de  lacet  qui  trouve  toujours 
dans  la  flexibilité  du  châssis  le  moyen  de  se  manifester,  ils  peuvent, 
moyennant  un  serrage  convenable,  annuler  les  effets  extérieurs  du 
mouvement  de  tangage  ;  mais  ils  ont  l'un  et  l'autre  l'inconvénient 
d'augmenter  considérablement  la  longueur  de  la  base  de  la  ma- 
chine, à  laquelle  se  trouve  incorporé  le  tendet*  et  de  la  placer  dans  de 
mauvaises  conditions  pour  l'entrée  dans  les  courbes  ;  l'antilacet  ne 
tarde  pas  h  prendre  la  position  moyenne  qui  convient  au  rayon  de 
la  courbe;  mais  à  l'entrée,  s'il  n'y  a  pas  un  raccordement  paraboli- 
que ebtre  la  ligne  droite  et  l'axe  de  cercle,  il  place  ia  machine  dans 
des  conditions  défavorables. 
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On  s'est  appliqué  en  outre  à  obtenir  la  stabilité  en  augmentant 
récmiement  des  essieux  extrêmes  et  la  charge  qu'ils  ont  à  suppor- 
ter; on  a  augmenté  ainsi  le  moment  de  la  résistance  due  au  frotte- 
ment transversal  des  roues  sur  les  rails  dans  les  courbes  et  ou  Ta 
fait  prédominer  largement  sur  le  moment  des  actions  perturba- 
trices. Ce  moyen  a  du  reste  pour  lui  l'avantage  de  combattre 
l'influence  des  causes  d'instabilité  inhérentes  à  la  voie  ou  au  mode 
de  construction  et  à  l'état  d'entretien  de  ta  machine  ;  mais,  comme 
les  précédents,  il  s'oppose  aux  effets  sans  combattre  la  cause  et  de 
plus  il  n'exerce  aucune  influence  sur  le  mouvement  de  tangage. 
On  a  en  outre  pensé  qu'il  y  avait  avantage  pour  ta  stabilité  h  placer 
l'essieu  moteur  i  l'arrière  de  la  boite  à  feu  ;  cet  avantage  est 
évident  pour  le  mouvement  de  galop;  il  Test  moins  pour  le 
mouvement  de  lacet,  bien  qu'il  semble,  jusqu'à  un  certain  point, 
que  plus  l'essieu  auquel  s'appliquent  directement  les  forces  pertur- 
batrices est  loin  de  l'essieu  d'avant  qu'il  faut  empêcher  de  marcher 
en  serpentant,  moins  il  peut  être  affecté  par  l'action  de  ces  forces. 
La  machine  Grampton  peut  être  considérée  comme  l'exagération 
de  ce  système;  cette  machine,  par  sa  large  base  (4°^  85),  par  la 
forte  charge  que  porte  ses  roues  extrêmes,  conserve  une  stabilité 
remarquable  dans  toutes  les  circonstances  où  elle  se  trouve  placée; 
mais  il  est  évident  qu'elle  souffre  elle-même.  S'il  convient  en 
effet  qu'une  machine  n'obéisse  pas  trop  facilement  aux  inégalités 
transversales  de  la  voie,  en  se  jetant  de  côté  et  en  se  mettant  à 
osciller  toutes  les  fois  que  les  roues  rencontrent  une  bosse,  il  faut 
qu'elle  puisse  obéir,  dans  une  certaine  mesure,  à  ces  inégalités, 
sans  exercer  sur  les  rails  des  pressions  qui  peuvent  les  écraser  ou 
les  rompre  ;  il  faut  également  que  le  parallélisme  des  essieux  ne 
produise  pas  une  trop  grande  résistance  au  passage  dans  les  cour« 
bes.  Il  y  a  tout  lieu  de  croire  que,  si  cette  disposition  reste  en  usage, 
ce  sera  à  k  condition  d'en  faire  une  machine  à  quatre  roues, 
en  réduisant  à  la  fois  le  poids  total  et  l'écartement  des  essieux. 

La  véritable  solution  de  la  question  de  la  stabilité,  quant  à  la 
neutralisation  des  actions  perturbatrices  engendrées  par  le  jeu 
des  organes  de  la  machine,  se  rencontre  dans  l'application  des 


contrefoid&i  Députe  IcmgftemiM  les  eonetrneteurit  ^  Sharp  et 
Roberts  en  première  ligne  ^  mit  appUqvé  des  contre-poids  nr 
les  roues  motrices  ;  cette  pratiiiue  étaii  plos  ou  moins  basée  sur 
rétude  raliooeUe  des  fiiits  que  nous  avons  analysés  en  détail  ;  m^ 
ce  qu'il  y  a  de  certain,  c'est  qme,  lusqu'i  ces  démina  lemps,  les 
personnes  qui  8*y  coofonaaient  le  faisaient  instinctivemeDt  H  par 
ioûtatioa  ;  on  comprenait  avec  plus  ou  moins  de  précision  qu'il 
fallait  combattre  rofiet  de  la  force  centrifuge  et  on  appliquait,  à 
Topposé  des  maniveUeSt  des  conljr&-poids  égaux  ou  équival^ts, 
suivant  leur  position»  au  poids  des  parties  tournantes  de  la  machine, 
et,  pour  en  déterminer  les  dimenskms,  on  mettait  les  roues  mo- 
trices sur  Les  pointes  d*un  tour,  en  augmentant  le  contre-poMs 
jusqu'à  ce  qu'il  fit  équilibre  au  poids  4le  la  maniveHe  et  de  la  bielle 
suspendue  par  sa  petite  tête  à  un  point  fixe  qui  représentait  la 
coquille  du  ^ston. 

George  Heaton,  qui  a  i»i8  un  brevet  en  Angleterre,  le  0  novem- 
bre 1847,  parait  avoir  senti  le  premier  la  nécessité  d'équilibrer 
également  toute  la  partie  de  l'attirail  animée  d'un  mouvement  recti- 
ligne  alternatif;  mais  il  est  douteux  qu'il  se  soit  bien  rendu  compte 
de  la  natune  même  des  actions  perturbatrices  ;  son  système  con- 
siste à  faire  osciller  une  masse  suspendue  à  une  tige  d'une  certaine 
longueur  ou  guidée  par  des  glissières,  en  sens  contraire  du  piston, 
en  la  reliant  par  une  bielle  semblable  à  la  bielle  motrice  et  par  une 
fausse  manivelle,  ces  contre-poids  représenlant  exactement  le  poids 
de  l'appareil  en  mouvement  reetiiigne.  Plus  tard  M.  Nallau,  in- 
génieur allemand,  fit  connaître  dans  une  note  Insérée  en  1848, 
dans  le  jeurnal  des  chemins  de  fer  deStutigardt,  la  cause  exacte 
des  actions  perturbatrices,  et  fit  voir  qu'on  pouvait  la  détruire  par 
rappUoation  de  contre-poids.  Il  est  à  remarquer  toutefois  qu'il  s'est 
arrêté  dans  la  voie  qu'il  avait  ouverte  en  établissant  en  quelque 
sorte  un  équilibre  moyen.  M.  Le  Ch^ier,  notre  ooUaèoniteur, 
a  complété  ces  reebercbes  et  bit  voir,  dans  son  Mémoine  pubHé  au 
comm^icement  de  l'aînée  1840,  qu'on  pouvait  arriver  à  réqu^ibre 
exact,  au  moyen  d'un  contre^poîds  placé  sur  cbaque  iwe,  des  ne* 
lions  pertttiiiMlcea  qti  pnduiaent  les  mouvements  4e  taufage  et 
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de  lacet.  C'est  du  reste  ce  Mémoire  qui  a  déterminé  l'adoption 
ralioQneUe  des  contre^poids  sur  nos  cliemins  de  fer  où  elle  est 
devenue  à  peu  près  générale  ;  Le  procédé  de  M.  Heaton  n*a  pas 
reçu,  que  nous  sacbionSi  d'application  pratique,  il  ne  dispenserait 
pas  du  reste  d'équilibrer  le  moyeu  ou  ies  manivelles  par  un  contre- 
poids ordinaire  ;  et,  dans  la  plupart  des  cas,  il  nécessiterait  une 
Goaiplication  coûteuse  et  gênante  de  mécanisme. 

Nous  avons  supposé,  dans  la  machine  que  nous  avons  prise  pour 
exemple,  que  toutes  les  masses  mises  en  mouvement  avaient  leur 
centre  de  cavité  dans  le  même  plan  et  que  ce  plan  était  le  plan 
moyeu  des  roues  ;  s'il  en  était  ainsi,  il  suffirait  d'appliquer,  entre 
les  rayons  et  contre  la  jante,  un  bloc  de  fonte  dont  le  mouvement, 
par  rapport  à  l'axe  de  l'essieu,  serait  égal  à  la  somme  des  mou- 
vements du  moyeu  servant  de  manivelle  et  de  tout  l'attirail  mobile 
(bielle,  piston,  tige,  coquille,  etc.)  supposé  suspendu  au  bouton  de 
la  manivelle.  Hais  il  n'en  est  pas  ainsi  :  les  diilérentes  masses  qu'il 
faut  équilibrer  ou  qui  forment  contre-poids,  ont  leurs  centres  de 
gravité  dans  des  plans  différents  et  il  faut  tenir  compte  de  leur 
écartement  pour  le  mouvement  de  lacet  ;  ces  différences  d'écart 
temeat  sont  souvent  considérables,  notamment  pour  les  machine» 
à  cylindres  intérieurs.  On  y  parvient  facilement  en  remarquant 
que  la  force  perturbatrice,  due  à  chaque  pièce,  peut  être  considé- 
rée como^  la  résultante  de  deux  composantes  placées  chacune 
dans  les  {dans  des  deux  roues  ;  on  £ait  pour  un  côté  de  la  machine 
la  somme  des  composantes  dans  chaque  roue  et  on  applique  ia 
contre-poids  qui  lui  fait  exactement  équilibre  à  l'opposé  de  la  ma* 
nivelle  correspondante;  en  fait  le  même  calcul  pour  l'autre  côté  de 
la  machine  et  on  a  ainsi  dans  chaque  roue  deux  contre-poids  iné* 
gaux  que  l'on  compose  en  un  seul  intermédiaire  d'après  les  règles 
ordinaires  de  la  statique.  Nous  renverrons  du  reste,  pour  les  détails 
du  calcul  et  de  l'application,  au  Mémoire  de  M.  Le  Ghatelter  que 
doivent  consulter  toutes  les  personnes  qui  ont  à  f^ire  Taw^iicalioft 
pratique  des  contre-poids. 

Dans  les  machines  à  cylindres  extérieurs  avec  roues  aceevpiées 
de  petit  dianètre,  U  ne  suffit  pas  géoéralenent  4«  (wnîr  cwpîéie" 
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ment  en  fonte  l'espace  compris  entre  trois  ou  quatre  rayons  consé- 
cutifs, il  faut  reporter  une  partie  du  contre-poids  sur  Tune  des 
roues  accouplées,  ce  qui  n*a  d'autre  inconvénient  que  d'augmenter 
un  peu  le  travail  de  la  bielle.  Dans  les  machines  à  cylindres  in- 
térieurs et  à  roues  accouplées  Tappareil  d'accouplement  peut  être 
disposé,  moyennant  un  calage  convenable  des  moyeux  sur  les 
portées  des  essieux,  de  manière  à  former  contre-poids  ;  on  y  ajoute 
au  besoin  un  contre-poids  additionnel  sur  la  roue  motrice. 

Nous  n'insisterons  pas  davantage  sur  ce  sujet  et  nous  pensons 
que  ce  qui  précède  suffira  pour  que  dans  chaque  cas  particulier  on 
puisse  apprécier  quelle  influence  exercera  sur  la  stabilité  d'une 
machine  la  disposition  de  ses  oi^anes. 

S  4*  —  Bémiaiié* 

Nous  avons  essayé,  dans  les  trois  paragraphes  qui  précèdent,  de 
mettre  en  lumière  toutes  les  causes  qui  concourent  à  donner  de 
l'instabilité  aux  machines  ;  dans  quelques  cas  nous  avons  pu  éta* 
blir  d'une  manière  rigoureuse  la  cause  et  le  mode  d'action  des  per- 
turbations, sans  pouvoir  toutefois  démontrer  avec  la  même  rigueur 
la  manière  dont  cette  action  devait  affecter  le  mouvement  effectif 
de  la  machine  ;  dans  d'autres  cas,  nous  avons  seulement  présenté 
des  aperçus  qui  pouvaient  tenir  lieu  plus  ou  moins  de  démonstra- 
tion, lorsque  nous  ne  pouvions  pas  analyser  géométriquement  et 
d'une  manière  rationnelle  l'analyse  des  causes  d'instabilité;  on 
relèvera  peut-être  quelques  considérations  erronées ,  mais  nous 
avons  pensé  qu'il  était  de  notre  devoir  d'entrer  aussi  avant  que 
possible  dans  la  question,  qui  n'a  été  qu'ébauchée  pour  ce  qui 
concerne  l'objet  des  deux  premiers  paragraphes.  Ce  que  nous 
désirons,  c'est  que  notre  exemple  puisse  provoquer  des  travaux 
sérieux,  qui  mettent  aussi  complètement  que  possible  en  évidence 
les  causes  de  perturbation  qu'on  n'a  fait  qu'entrevoir  et  apprécier 
d'une  manière  plus  ou  moins  vague. 

Si  nous  jetons  un  coup-d'œii  en  arrière  sur  ce  que  nous  avons 
dit  au  sujet  de  l'instabilité,  nous  verrons  que  les  mouvements  anor- 
maux qu'une  machine  peut  prendre,  indépendamment  du  mouve* 
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ment  normal  de  translation,  se  réduisent  à  quatre  :  !<*  un  mouvement 
de  ¥a-et-vient  dans  le  sens  du  mouvement  de  translation  de  la 
machine ,  qu'on  doit  attaquer  le  plus  près  possible  de  son  ori- 
gine et  qu'on  peut  neutraliser  entièrement  par  Tapplication  des 
contre-poids  ;  2"*  trois  mouvements  de  rotation  autour  de  chacun 
des  trois  axes  principaux  de  la  machine,  le  mouvement  de  galop 
qui  peut  être  réduit  à  des  proportions  inofTensives  par  une  rigidité 
convenable  des  ressorts  de  suspension  et  une  bonne  répartition 
des  points  d*appui,  pourvu  que  Taxe  des  cylindres  ne  soit  pas  trop 
fortement  incliné,  et  par  la  répartition  de  la  charge  sur  les  difîé* 
rents  essieux  ;  S^  le  mouvement  de  roulis  qui,  dans  les  circonstan- 
ces habituelles  de  la  pratique,  n'a  qu'une  importance  très-secondaire 
et  qui  exige  seulement  une  certaine  rigidité  des  ressorts  de  suspen- 
sion, 4P  et  enfin  le  mouvement  de  lacet.  Ce  dernier  mouvement 
résulte  de  causes  multiples  inhérentes  à  la  voie,  au  montage  de  la 
machine  et  à  son  état  d'entretien ,  à  la  disposition  et  au  poids 
de  ses  organes  moteurs  ;  il  est  incontestable  que  les  effets  de  ces 
diverses  causes  se  superposent,  car  sans  cela  on  n'expliquerait  pas 
l'amplitude  qu'il  peut  prendre  daus  certaines  circonstances,  au 
point  de  déranger  l'alignement  des  rails  en  déplaçant  les  traverses 
et  au  point  d'occasionner  des  déraillements;  on  sait  du  reste, 
comme  nous  l'avons  déjà  dit,  que  le  mouvement  de  lacet  diminue 
lorsqu'on  améliore  la  forme  des  rails  et  qu'on  les  écarte  d'une 
quantité  suffisante,  lorsqu'on  améliore  l'entretien  de  la  voie,  lors- 
qu'on rectifie  le  montage  des  essieux  et  lorsqu'on  répare  les  ma^ 
chines  et  spécialement  leurs  bandages,  lorsqu'on  équilibre  les 
pièces  du  mécanisme ,  lorsqu'on  modifie  le  mode  de  répartition 
de  la  charge  sur  les  essieux. 

Aucune  des  précautions  que  nous  venons  d'énumérer  ne  doit 
être  négligée  et,  par  leur  ensemble,  on  peut  arriver  à  un  degré  de 
stabilité  qui  ne  laisse  rien  à  désirer  au  point  de  vue  de  la  sécurité 
et  de  la  conservation  du  matériel.  Les  constructeurs  et  les  in- 
génieurs qui  dirigent  l'exploitation  des  chemins  de  fer  ne  devraient 
jamais  les  perdre  de  vue. 

On  ne  doit  pas  conclure  de  ce  que  nous  avons  dit  plus  haut  que 


rspplleatiOD  rigouraoM  des  eontre-poids  Arit  rendre  todffiSrent  sur 
le  choix  â*uii  syslème  de  machines,  qu'il  safBt  de  disposer  les 
direrses  parties  d'une  machiBe  de  telle  sorte  que  Técartement  des 
essieux  assiqettis  au  parallélisme  soit  compris  entre  certânes 
limites  appropriées  au  rayon  des  courbes  dans  lesquelles  elle  doit 
circuler,  que  le  centre  de  gravité  soit  placé,  par  rapport  aux  essieux, 
de  manière  que  chacun  d'eux  ait  à  supporter  la  charge  qu'il  con- 
vient de  lui  donner  et  enfin  que  les  organes  du  mécanisme  soient 
convenablement  équilibrés.  Pour  des  machines  à  roues  indépen- 
dantes on  peut  placer  indistinctement  les  cylindres  k  rintérienr  ou 
à  rextérieur  et  profiter,  comme  on  l'entend,  des  avantages  propres 
à  chacun  de  ces  systèmes;  mais,  pour  les  machines  à  marchandi- 
ses, on  doit  donner  la  préférence  aux  cylindres  intérieurs  qui  per- 
mettent d'équilibrer  rigoureusement  l'attirail  moteur  au  moyen  de 
l'appareil  d'accouplement  ;  si  les  cylindres  sont  extérieurs,  on  est 
obligé  de  donner  aux  boutons  des  manivelles  des  porte^à-fsrux  con- 
sidérables et  par  suite  les  contre-poids  atteignent  des  dimensions 
énormes,  car  ils  doivent  équiUbrer  simultanément  Tappareil  moteur 
et  ra[^reil  d'accouplement,  et  les  boutons  de  manivelle  résistent 
difficilement  aux  actions  et  aux  réactions  qu'ils  ont  à  supporter. 
En  outre,  on  ne  peut  pas,  lorsque  les  cylindres  sont  extérieurs,  à 
moins  de  leur  donner  une  inclinaison  considérable,  arriver  à  une 
répartition  convenable  du  poids  sur  les  roues,  si  l'on  vent  accou- 
pler seulement  les  roues  d'avant  avec  les  roues  motrices  et  réduire 
les  roues  d'arrière  à  un  rôle  secondaire  en  ne  leur  donnant  qu'une 
faible  partie  de  la  charge  à  supporter. 


^ 
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CHAPITRE  m. 


Dimensions  principales  des  Machines* 

Nous  avons  réuni  dans  un  même  tableau  les  dimensicms  princi- 
pales de  la  plupart  des  types  de  machines  employées  sur  les  che*- 
mins  de  fer  français.  Ce  renseignement  suppléera  à  l'iiisuffisance 
des  indications  que  nous  avons  données  et  qui  nous  restent  à  résur 
mer  pour  les  conditions  gânérales  de  construction  des  macbines  el 
au  vague  dans  lequel  nous  avons  dû  nécessairement  nous  maintenir 
en  traitant  une  question  qui  se  complique  d'éléments  très-variés  et 
que  Ton  peut  en  quelque  sorte  regarder  comme  neuve  ;  en  effets 
cbaque  ingénieur,  chaque  constructeur  s'est  posé  des  règles,  s'est 
fait  un  système  pour  son  propre  usage,  sans  qu'une  discussion 
générale  soit  venue  jusqu'ici  poser  une  ou  plusieurs  formules  pra* 
tiques  appropriées  aux  différents  cas  que  l'on  peut  rencontrer  ;  nous 
n'élevons  donc  pas  la  prétention  d'avoir  résolu  la  question ,  nous 
avons  cherché  seulement  à  préparer  quelques ,  éléments  pour  la 
solution  dont  elle  peut  être  susceptible  dans  l'état  actuel  de  l'in- 
dustrie des  chemins  de  fer,  et  l'un  de  ces  élânents  est  la  réunion 
dans  un  tableau  synoptique  d'un  grand  nombre  de  données  numé- 
riques. Nous  ferons  précéder  ce  tableau  de  la  nomenclature  des 
machines  qu'on  y  voit  figurer,  complétée  par  quelques  (Asorvations 
sur  les  qualités  et  les  défauts  de  chaque  type  ;  nous  supposerons 
ces  diverses  machines  exactement  équilibrées  par  des  contre-poids 
et  nous  ferons,  par  conséquent,  abstraction  de  la  part  d'instabilité 
inhérente  au  jeu  des  pièces  qui,  dans  quelques-unes  de  ces  ma* 
chines,  était  trèsHmarquée  avant  leor  application. 

N°  1.  —  Sharp  et  Roberts.  1840.  —  Ce  type,  quoique  très- 
ancien  et  d'une  puissance  inférieure  à  celle  des  machines  actuelles, 
mérite  d'être  étudié  ;  il  est  encore  en  service  sur  beaucoup  de 
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chemins  de  fer  oii  la  bonne  disposition  de  toutes  ses  parties 
et  sa  solidité  l'ont  fait  résister  au  temps.  Sharp  lui-même  Ta  con- 
servé dans  la  plupart  de  ses  détails.  Il  a  été  décrit  par  H.  Félix 
Mathias  :  Etudes  sur  les  machines  locomotives  de  Sharp  et 
RobertSy  1844.  Voir  les  planches  d'ensemble  54,  fig.  i  et  %  et 
55,  fig.  1. 

N<>  2.  — BuDDfcoM.  1845.— M.  Buddicom  a  introduit  en  France, 
à  l'époque  de  la  coustruction  du  chemin  de  fer  de  Paris  à  Rouen, 
un  type  particulier  de  machines  à  voyageurs  dont  nous  avons 
décrit  la  plupart  des  pièces.  Ces  machines  se  font  remarquer  par 
la  simplicité  de  leur  construction,  par  la  facilité  et  l'économie  des 
réparations  et  par  leur  poids  qui  est  de  12  tonnes  1/2,  sans 
charge.  Les  premières  machines  de  M.  Buddicom  avaient 
des  foyers  trop  petits  pour  le  combustible  employé  en  France, 
mats  elles  ont  fait  et  font  encore  un  excellent  service  avec 
du  coke  anglais  de  très-bonne  qualité.  Les  machines  que  ce 
constructeur  a  fournies  plus  tard  au  chemin  de  Rouen  lui-même, 
aux  chemins  du  Havre,  d'Orléans  à  Bordeaux  et  d'Amiens  à  Bou- 
logne ,  ont  eu  leurs  foyers  agrandis,  ainsi  que  leurs  cylindres. 
C'est  à  ce  type  modifié  que  se  rapportent  les  détails  que  nous  avons 
donnés  dans  le  livre  II  et  les  chiffres  consipés  dans  la  deuxième 
colonne  du  tableau.  Ces  machines  peuvent  être  considérées,  par 
la  disposition  de  leur  châssis,  par  la  répartition  du  poids  sur  les 
essieux  et  par  la  simplicité  de  chaque  pièce  prise  isolément,  comme 
un  bon  type  de  machines  à  cylindres  extérieurs  ;  seulement  la 
position  des  cylindres  qui  est  combinée  de  manière  à  diminuer  le 
porte-à-faux  sur  les  côtés  et  en  avant  de  l'essieu  antérieur  et  celle 
du  tiroir  qui  est  en  dessus,  n'a  pas  permis  jusqu'ici  de  leur  appli- 
quer convenablement  la  détente  variable  au  moyen  de  la  coulisse 
de  Stephenson  ;  l'inclinaison  des  cylindres  leur  donne  en  outre 
une  tendance  marquée  au  mouvement  de  galop.  {Fig.  2,  pi.  55  ; 
fig.  1,  2,  p/.  56  et  57.) 

N*  3.— Nord,  Voyageurs,  1846»— Ces  machines  sont  celles 
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qui  ont  été  construites  en  Fi*ance  sur  les  plans  de  R.  Stephenson, 
pour  le  service  des  voyageurs.  Elles  sont  à  cylindres  extérieurs  et 
châssis  intérieur  ;  les  trois  essieux  sont  intercalés  entre  la  boite 
à  feu  et  la  boite  à  fumée.  (J^.  1,  pi.  58  ;  fig.  2, 3, 4,  pi  50.) 

Ces  machines  avaient  des  foyers  trop  restreints  pour  le  coke  de 
qualité  oiédiocre  qu'elles  avaient  à  consommer  au  début  de  leur 
service  ;  Tamélioration  très-considérable  qu'on  a  obtenue  dans  la 
&brication  du  coke,  les  place  actuellement  dans  des  conditions  de 
vaporisation  sufBsantes  à  la  rigueur»  mais  qu'il  y  aurait  cependant 
intérêt  à  rendre  plus  favorables.  La  position  des  essieux  et  celle 
du  centre  de  gravité  ne  permet  pas,  dans  ces  machines,  de  ré- 
partir convenablement  le  poids  et  de  donner  simultanément  k 
l'essieu  d'avant  et  à  l'essieu  moteur  une  (^arge  suffisante  ;  on  les 
modifie  en  reportant  le  troisième  essieu  à  l'arrière  et  en  reculant 
l'essieu  moteur  de  0»  40  environ  ;  cette  modification  jointe  à 
l'application  des  contre-poids  les  place  dans  de  bonnes  conditicms 
de  stabilité.  (Voir  fig.  1,  pi.  60.) 

N*'  4.  Nord,  mixte  ;  1848.  —  Les  dimensions  des  cylindres  de  ces 
machines  (n^'  3)  étaient  un  peu  fortes  pour  le  diamètre  des  roues 
motrices,  avant  qu'on  eut  changé  la  position  de  celles-ci  ;  on  les  a 
modifiées  en  reportant  le  troisième  essieu  à  l'arrière.  Dans  quel- 
ques-unes on  l'a  accouplé  avec  l'essieu  des  roues  motrices  en  allon- 
geant la  boite  à  feu  aux  dépens  de  la  longueur  des  tubes. 

N""  S.  Nord,  marchandises;  1846.  —  Machines  h  marchandises, 
à  cylindres  extérieurs  et  horizontaux  et  à  six  roues  accouplées  ; 
on  a  pris,  pour  point  de  départ,  la  machine  â  voyageurs  (n^  3)  en 
l'appropriant  à  l'accouplement  des  trois  paires  de  roues.  Ces 
machines,  à  un  degré  encore  plus  marqué  que  les  précédentes, 
ont  péché,  au  début  du  service ,  par  l'iusuflisance  de  la  vaporisa- 
tion ;  l'amélioration  du  coke  les  a  replacées  dans  d'assez  bonnes 
conditions,  quoique  la  surface  de  chauffe  laisse  encore  à  désirer 
pour  ses  dimensions,  par  rapport  au  volume  des  cylindres  ;  ainsi 
que  nous  l'avons  déjà  indiqué»  l'amélioration  à  faire  subir  à  ces 

24 


— • 


—  »70  — 

machinés  serait  Tauginentation  du  diamètre  des  roues,  ce  qui  au» 
rait  encore  pour  avantage  d'augmenU»^  reffet  de  radhéreoce. 
Les  machines  avaient,  avant  l'application  des  contrepoids,  une 
instabilité  des  plus  grandes  ;  quoique  cet  inconvénient  ait  disparu, 
il  n*y  a  pas  lieu  d'en  recommander  Timitation,  h  cause  dès  diffi- 
cultés de  construction  que  présente  le  porte-à-liaux  des  cylindres 
et  du  mécanisme,  et  la  nécessité  d'appliquer,  sur  un  seul  bouton  de 
manivelle,  la  bielle  motrice  et  les  deux  bielles  d'accouplement. 
Dans  cette  machine  comme  dans  les  précédentes,  la  disposition  et 
Jes  dimensions  du  réservoir  de  vapeur  laissent  à  désirer;  elles 
priment  avec  une  grande  fecilité. 

No  6.  Crampton  ;  4849.—  Ces  machines  ont  été  construites  pour 
le  service  des  express  trains  du  chemin  de  fer  du  Nord,  par  MM.  De- 
rosne  et  Cail,  sur  les  plans  d'ensemble  de  M.  Grampton.  Nous 
w  avons  déjà  parlé  à  plusieurs  reprises  ;  tout  le  monde  parait  à 
peu  près  d*accord  sur  la  nécessité  de  réduire  leur  poids  et  l'écar- 
tement  des  essieux  extrêmes  ;  on  peut,  sans  inconvénient,  réduire 
dans  une  proportion  assez  notable,  la  dimension  de  la  surface  de 
chauffe.  Elles  se  font  remarquer  par  la  disposition  du  méca- 
nisme de  la  distribution  qui  est  entièrement  placé  à  l'extérieur. 
{Fig.  4,  pi.  88  et  fig.  1,  pi  6«.) 

N""  7.  Lyon,  vojfagewrs;  I847«  —  Ces  machines,  conslruites 
sur  les  plans  de  M.  Al.  Barrault,  par  MM.  Derosne  et  Cail,  ont  été 
le  point  de  départ  de  la  réaction  légitime  qui  a  eu  lieu  contre  le 
système  des  trois  essieux  intercalés  entre  la  boite  à  feu  et  la  boite 
à  fumée,  de  R.  Stephenson,  qui  était  adopté  gé^é^ale(^ent  sur  nos 
chemins  de  fer,  en  1845  et  1846;  la  même  observation  s'applique 
aux  machines  du  chemin  de  fer  de  Tours  k  Nantes,  construites  à  la 
même  époque,  lie  diamètre  des  roues  motrices  de  ces  machines 
et  la  répartition  du  poids,  les  met  dans  des  conditions  d'adtiérence 
très-convenables.  Le  réservoir  de  vapeur  manque  de  capacité  et 
surtout  de  hauteur  dans  le  corps  cylindrique  de  la  chaudière  ;  elles 
priment  avec  uvc  grwde  facilité.  (Fig.  1,  jd.  63.) 


—  371  — 

On  a  construit,  sur  le  même  type  et  pour  le  mime  chemin, 
quelques  machines  mixtes  dans  lesquelles  les  roues  d*avanl  ont 
été  accouplées  avec  les  roues  aH>tri6es  ;  on  s*est  assujetti  en  méfne 
temps  à  maintenir  les  cylindres  extérieurs  et  horizontaux,  en 
donnant  aux  roues  un  assez  grand  diamètre  ;  il  en  résulte  une 
surcharge  trop  considérable  de  l'essieu  d'avant  ;  ee  système  a  été 
abandonné. 

N°  8.  Lyon,  mixte;  1830.  —  Ces  machines  ont  été  construites 
par  U.  E.  Gouin,  d'après  les  plans  de  Sharp  frères  ;  I9  machine  le 
Rhôtie^  dont  nous  avons  décrit  les  détails,  appartient  à  ce  type. 
Les  cylindres  sont  intérieurs  et  inclinés,  pour  que  la  tige  du  pis- 
ton  et  les  glissières  puissent  passer  au-dessus  de  l'essieu  des  roues 
d'avant  qui  sont  accouplées  avec  les  roues  du  milieu.  Ces  machines 
ont  une  grande  surface  de  ctiaulTe  et  un  grand  réservoir  de  vapeur; 
elles  font  un  très-hon  service.  (Fig.  ^ypl.  64,  et  fig.  23,  pi.  65. 
Quelques-unes  de  ces  machines  ont  été  montées  sur  des  roues  de 
1  ™  80  de  diamètre. 

N*»  9.  Lyon,  marchandises;  1850.  —  Ces  machines  sont  entrées 
récemment  en  service  ;  elles  auront  une  grande  puissance  ;  il  y  a 
seulement  lieu  de  croire  que  le  foyer  sera  trop  profond.  (Fig.  1, 
pi.  67,  et  fig.  2,  3,  4,  pi.  68.) 

N<>  10.  Strasbourg,  voyageurs;  1847.—  Ces  machines  ne  dif- 
fèrent pas  sensiblement  des  machines  du  chemin  de  fer  du  Nord  ; 
elles  ont  été  établies  sur  les  mêmes  plans,  avec  quelques  variantes 
pour  la  disposition  des  pompes  alimentaires  et  pour  celle  du  dôme 
de  prise  de  vapeur  qui  est  placé  près  de  ta  cheminée.  Dans  quel- 
ques-unes de  ces  machines,  les  dernières  construites,  on  a  reporté 
le  troisième  essieo  en  arrière  du  foyer. 

N^  11.  Strasbourg,  marchandises;  1850.  —  Ces  machines  ont 
été  établies  sur  le  type  de  la  machine  n^  48,  le  Mammouthy  du 
chemin  de  fer  d'Orléans,  sortie  des  ateliers  de  Stephenson.  Les 
cylindres  sont  intérieurs  et  les  six  roues  accouplées,  placées  entre 
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la  boite  à  feu  et  la  boite  à  fumée.  Elles  sont  susceptibles  de  faire 
un  très-bon  service  et  c*est  le  modèle  que  Ton  adopte  mainlenaDt 
le  plus  généralement,  lorsqu'on  accouple  les  six  roues. 

N*12.  Mamxouth,  Stëphenson;  1845.— Nous  avons  donné,  sous 
ce  titre,  les  dimensions  principales  de  la  machine  n"*  48  du  chemin 
de  fer  d'Orléans,  dont  nous  venons  de  parler  ;  cette  machine  a  servi 
de  type  aux  machines  n*^»  9  et  il  et  à  d'autres  encore,  sur  divers 
chemins  de  fer  ;  partout  on  s'en  est  montre  très-satisfait.  L'écar- 
teracnt  des  essieux  extrêmes  n'est  pas  trop  considérable  pour 
gêner  d'une  manière  très-appréciable  la  circulation  dans  les 
courbes  de  rayon  ordinaire.  Il  est  juste,  toutefois,  de  remarquer 
que  la  grande  supériorité  de  ces  machines  sur  les  machines  à  six 
roues  accouplées  et  à  cyHndres  extérieurs,  résulte,  en  partie,  de 
ce  qu'elles  sont  naturellement  équilibrées,  par  suite  de  l'opposi- 
tion qui  existe  entre  les  manivelles  d'accouplement  et  les  mani- 
velles motrices  et,  en  outre,  de  ce  que  les  roues  ont  un  diamètre 
en  rapport  convenable  avec  le  poids  des  machines  et  le  pouvoir  de 
vaporisation  de  la  chaudière. 

N°  13.  Orléans,  Stephenson  ;  1843.  —  Ces  machines  ont  été 
construites  par  Stephenson,  pour  le  service  des  voyageurs  sur  le 
chemin  de  fer  de  Paris  à  Orléans  ;  elles  appartiennent  à  son  pre- 
mier type  de  machines  à  longues  chaudières  ;  elles  sont  à  cylindres 
et  à  châssis  intérieurs.  C'est  sur  ces  machines  que  la  coulisse  a 
été  importée  en  France  ;  elles  ont  toujours  fait  un  bon  service. 

N°  14.  Orléans,  marchandises  ;  1849.  -*  Ces  machines  ont  été 
construites  par  M.  C.  Polonceau,  pour  le  service  des  marchandises; 
mais  le  diamètre  de  leurs  roues  permet  de  les  affecter  au  service 
des  voyageurs.  Les  cylindres  sont  intérieurs  et  les  boites  de 
tiroir  extérieures,  de  telle  sorte  que  le  mécanisme  de  là  distribu- 
tion est  compris  entre  les  roues  et  le  châssis  extérieur  ;  les  bielles 
d'accouplement  sont  appliquées  sur  des  manivelles  en  fer  forgé, 
calées  sur  le  prolongement  des  fusées,  au  delà  du  châssis  exté- 


—  373  — 

rieur.  Ces  machines  sont  dans  de  très-bonnes  conditions  pour  la 
stabilité  propre,  pour  la  puissance  de  vaporisation  et  l'économie 
de  vapear.  Le  faible  écartement  des  roues  extrêmes  que  Ton  a  ob- 
tenu, sans  inconvénient,  en  donnant  du  porte-à-faux  aux  cylindres 
en  avant  du  premier  essieu,  atténue  inconvénient  qui  résulte  de 
l'accouplement  des  roues  motrices  avec  les  roues  d'arrière.  (Fig.  1, 
|)l.70;/îj.  2,  3,  4,p/.  71.) 

N*»  18.  Tours  a  Nantes,  voyageurs;  1847.  —  M.  Forquenot, 
qui  a  arrêté  le  type  de  cette  machine,  dont  la  construction  a  été 
confiée  à  M.  André  Kœchhn,  a,  comme  M.  Al.  Barrault  et  à  la 
même  époque,  abandonné  le  type  de  Stephenson  pour  reporter  le 
troisième  essieu  en  arrière  de  la  boite  à  feu.  Cette  machine  diffère 
peu  dans  son  ensemble  du  n°  7. 

N®  16.  Tours  a  Nantes,  marchandises;  1847. —  Ces  machines 
ont  été  construites  par  M.  André  Kœchlin ,  sur  des  plans  qui  lui 
ont  été  imposés  parla  Compagnie  et  qui  avaient  été  adoptés  anté- 
rieurement par  la  Compagnie  d'Orléans  ;  elles  sont  à  six  roues 
accouplées,  à  cylindres  extérieurs  et  inclinés;  elles  présentent  les 
mêmes  inconvénients  que  les  machines  n°  5  ;  elles  ont,  en  outre, 
une  tendance  plus  marquée  au  mouvement  de  galop  ;  elles  avaient 
une  instabilité  tout  aussi  grande  avant  l'application  des  contre- 
poids. 

N*^  17.  Ouest,  mixte;  1848.  —  Ces  machines  ont  été  cons-  . 
truites  par  M.  Cave,  d'après  un  type  spécial  que  H.  E.  Gouin  avait 
étudié  en  1847,  pour  le  chemin  de  fer  d'Orléans,  en  prenant 
pour  poh3t  de  départ  le  Mammouth,  Les  cylindres  et  le  châssis 
sont  intérieurs,  les  roues  motrices  sont  accouplées  avec  les  roues 
d'arrière,  qui  sont  placées  en  avant  de  la  boite  à  feu.  Ces  ma- 
chines, à  part  une  certaine  propension  à  l'entraînement  de  l'eau, 
résultant  de  Tinsufllsance  de  la  hauteur  du  réservoir  de  vapeur 
dans  le  corps  cylindrique,  sont  dans  de  bonnes  conditions  ;  elles 
sont  parfaitement  appropriées  au  servi(;e  du  chemin  de  l'Ouest , 
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dont  le  profil,  entre  Paris  et  Chartres,  présente,  sur  un  quart  de  sa 
longueur,  des  pentes  et  rampes  variant  de  0^  006  à  0°"  OtO  par 
mètre,  et  dont  les  convois  sont  formés  par  la  réunion  de  wagons 
de  voyageurs  et  de  wagons  de  marchandises. 

N^"  18.  SAiNT-GfiiiiUiN,  Antée  ;  1849.  —  Cette  machine  a  élé 
construite  par  M.  E.  Flachat,  dans  les  ateliers  du  chemin  de  fer 
de  Saint-Germain,  pour  le  service  de  la  rampe  de  0°^  035  du  cbo 
miu  de  fer  atmosphérique  ;  elle  est  à  cylindres  extérieurs  légère- 
ment inclinés  et  à  châssis  intérieur.  Les  roues  motrices  sont  pla- 
cées en  avant  de  la  botte  à  feu.  C*est  une  des  machines  les  plus 
puissantes  qui  aient  été  construites  jusqu'ici  pour  la  voie  étroite. 
{Fig.^,pl.69.) 
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Indication  du  chemin 

Êur  lequel  la  machine^ 
circule  et  du  êerviee( 
qu'elle  fait ] 

Mini 

nu 
ctiinM. 

Voyageun. 

TCUiOLU. 
Voyageun. 

•VIIMI 

ET  BOIMiUI. 
Voyageun. 

lOU. 

Voyageurê. 

nu. 

Mixte, 

ROU. 

Marchand. 

im. 

Voyageun. 

Nom  du  comtruoteur . . 

ttaryUbcrts. 

BiWnb. 

IVMMMClil. 

ktam 
éilttmiet. 

towMftcia. 

hnmtitÊB. 

iMMlMClfl. 

LCn 

Date  de  la  eonitruetion 

1840. 

1845. 

1846. 

1849. 

1847. 

1849. 

1817. 

m 

APPAREIL 

M  VAFORISATION. 

Boîte  à  feu  et  Chaudière. 

Longueur  de  la  grille. 

1,098 

1,016 

0,995 

1,955 

0,995 

1,370 

ifiSO 

UŒ 

Largeur          d^ 

1,018 

1,067 

0,914 

0,915 

0,914 

1,018-1^ 

0,900 

1^ 

Surface           d** 

1,^46 

Ifiè* 

0,845 

1,148 

0,845 

1,4179 

0,945 

«,« 

Hauteur  du  1*'  rang  de 

tubes  au-dessus  de 

la  grille 

O^RSO 

0,519 

0,680 

0,680 

0,680 

0,560 

0,097 

ùp 

Haut'  du  ciel  du  foyer 

W|V>1 

au-dessus  de  la  grille 

1,108 

1,187 

1,930 

1,950 

1,930 

1,313 

1,390 

i^ 

Surface  de  chauffe. 

Nombre  de  tubes 

16t 

145 

195 

195 

.      i» 

178 

145 

a 

Longueur  des  tubes... 

9,550 

^807 

3^800 

3,470 

3,800 

3,615 

S»488 

^ 

Diamètre  iotér'  d»     . 

0,G39 

0^45 

0,&45 

0,046 

0^15 

0,047 

0^046 

oM 

épaisseur          d*"     . 

0,003 

0,0û3 

.  0,009 

0,009 

0,009 

0,009 

0,009 

9f» 

Surface  totale    d*     . 

80,013 

58,870 

66,500 

68,098 

66,500 

94,969 

76,990 

vM 

d**      du  foyer 

5,868 

5,708 

5,019 

6,950 

5,019 

7,3Pn 

8,900 

iM 

Surf,  de  chauffe  totale. 

55,880 

64,068 

71,519 

74,548 

71,519 

108,339 

89,150 

siM 

Écartem^   longitudinal 

intérieur    entre    les 

parois  du  foyer   et 

son  enveloppe 

0,080 

0,076 

0,076 

0,076 

0^6 

0,066 

0,076-0,196 

0ifl8M 

écartement  transversal 

entre  les  parois  du 

foyer  et  son   enve- 

loppe   

0,080 

0,076 

o/n9 

0,076 

0,076 

0,077-0,066 

0,076 

0^ 

Diamètre  intérieur  du 

corps  cylindrique... 

1,1J5 

1,096 

0,950 

0,950 

0,950 

1,900 

1/136-1,076 

!,!( 

Longueur  du  corps  cy- 
lindrique  

3,134 

0,010 

3,743 
0,010 

3,683 
0,010 

3,355 
0,010 

3/»5 
0,010 

3,550 
0,010 

3,410 
0,019 

V4 

Épaisseur  de  la  tôle... 

(MM 

Epaiss'  de  la  tôle  de  la 
Dotte  à  feu  extérieure 

0,010 

0,010 

0,019 

0/)ll 

0,019 

0/>19 

0,013 

(MM 

Epaisseur  du  cuivre  du 

ciel  du  foyer 

0,010 

0,013 

0,011 

OAMl 

0,011 

0,019 

0,019 

HM 

Epaiss'  do  cuivre  des 

parois  latérales 

0,010 

Ofii% 

0,011 

0/)ll 

0/>ll 

<M>19 

0,013 

dfil 

Épaiss'  du  cuivre  de  la 

plaque  des  tubes.... 

ùfiSO 

0,090 

0,095^019 

0,095-0/>19 

0,0950,019 

0,095-0,019 

0,089-0^19 

0,03M 

N.  B.  Tous  les  nombres  donnés  dans  ce  labletu  sont  eiprJnés  en  mètres  pour  les  longueurs,  en  nèttei  c( 
aa.  Lm  iDyart  de  ces  vtclilnM  ont  d«  boalUtnrt  longltadintav  «oai  la  sarfiuaesi  dt  i  mèire  tDviroD. 


^^ 


—  377  -- 


f»ffT. 


1310 

0,9M 

«IMO 
1,SS0 

1S4 
0,/DQi 


■Basa 


Marchand. 


MCriL 


o;s45 


7.188 


M» 


195 

0,045 
O,00i 


8^9 


7ft«5S5 


«I0T1 


0;9» 


0^16 
0,018 

04>18 
0,Dt5^Mf 


a^BiBa 

•Xliill. 
lilMRH. 

Marekand. 

4848. 


MtillS. 

VojfageurM. 


1843. 


1/VSO 
0,904 
0^199 

0,738 
1,31» 


145 

5,897 
0,045 
0,009 

8i4M0 
5,810 

88,790 


0,016 


0,106-0,076 

1,190 

3,850 
0,011 

0/M9 

0,019 

OfilÈ 

0^093^^)19 


0,960 
0,^90 
0,8839 

ùfiGO 
1,997 

139 

3,945 

0,037 

0,0095 
63,713 

5,085 
68,798 

0,080 

0^080 

1,048*0,998 

3310 
0,011 

0^019 

0,019 

0,019 

0,690 


•UliU. 

Marchand. 


C. 


18». 


0,995 
(^919 
0,851 

0,566 
1,400 

100 
ZfièO 
0,057 
0,009 

63,300 
5,090 

r8,390 


0,1076 


0,0M 

0,9890,991 

3,564 
0/)10 

0,019 

0,019 

0,019 

0,099 


0,999 
1,079 
0,9883 

0,555 
1,390 

180 
3,760 
0,043 
0,009 

90,306 
6,959 

0G,&I8 


0,100 


0,100 

1,970 

5,690 
0,011 

0,019 

0,019 

0,0(9 

0/)94 


rNUiiiim 

Voyag^mn. 
4847. 


SÊÊÊÊBÊtm 

Temiiiim 

Marchand, 

Mrt  EMUto. 
1847. 


1,000 
0,910 
0,910 

0,760 

1,385 


151 
9,951 
0,015 
0,009 
65,7:0 
6,909  (a) 

79,769 


0,076 

0,076 

1,060 

9,830 
0,010 

0,019 

0,019 

0,019 


1,000 

0,910 
0,910 


Mi*t0, 
1848. 


1,000 
0,990 
04)90 


uoT-cilunl 

Àntée, 

I.  IteM. 
1848. 


0,795 

0,680 

1,360 

1,980 

195 

145 

3,781 

0,045 

0,009 
70^000 

6,775  (a) 
76,775 

3,990 
0,045 
0,009 

80,330 
5,500 

85,800 

0^6 

o,on 

o/no 

0/m 

0,986 

1,060 

3^60 
0,010 

3,845 

0,010 

0,019 

0,011 

0,019 

0,019 

0,019 

0^19 

0/)94 

0,093 

1,000 
0,960 
0,960 

0,596 
1,905 

190 
4,115 
0,0475 
0,00995 

73,800 
5,895 

79,693 


0,076 

0,074 
1,080 

4,000 

0,010 

0/)IO 
0,011 
04H1 
OfiMS 


IV  tes  nifaCCT,  en  mélrea  cubes  pour  les  f  olomes  et  en  kilograttoies  peer  les  poids. 
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iNDlCATlOlf  du  chemin 

1 

&A**M 

"■ 

mir  lequel  la  WMchine 
circule  et  du  $ervire 
qu'elle  fait 

[Vojfogeure. 

Voyageure. 

MU. 

Voj/ageurs. 

MU. 

Mixte. 

MU. 

Marehmtd. 

Mil. 

ciivni. 

Voyageur*. 

un. 

tr0ffageftt$t 

m 

Nom  du  conêtructeur. . . 

IhiiyMcrts. 

toMittOidl. 

ilBU«r 

^V  eM  i^^^B^V^* 

UÊtmmm. 

•mmAM. 

MMMMM. 

LM 

DaTI  de  la  constmetioH. 

ISIO. 

«M5. 

1846. 

1848. 

iUl. 

184». 

18«T. 

lU 

Surface  de  chauffe 

(«ilUi). 

Volumo  d*eau  contenu 

dans  la  chaud'*  avec 

O.iO^'an  dess.  du  foyer. 

1,615 

1/;71 

MS8 

%4an 

M» 

^779 

9,300 

vm 

Volume  de  Tap.  dans  la 

chaudière,  avec  0'"lO*= 

d*eau  au  dess  du  foyer 

1,195 

1,150 

1,167 

1,469 

1,167 

0,6» 

o^m 

«;» 

Distance  de  Tarète  su- 

^ 

per"  du  corps  cylind. 

au  dess.  du  niveau  de 

reauavecO^IO^d'eau 

sur  le  féyer 

0,350 

0960 

0,170 

0,170 

0,170 

o^a 

0^ 

o;» 

^^  ^^*  ^         ^  ^^        ^  ^^  ^M     ^Êr  ^    w   ^     ^       VVVVBP 

Butte  à  fktmée. 

Longueur  intérieure.. 

0,654 

0,670 

0,665 

OfiBS 

Q3« 

0,675 

0,6» 

o,n 

Largeur  transversale. . 

1,SB0 

1,470 

1,156 

1,156 

1,156 

1,900 

1,944 

1.W 

Hauteur 

1»740 

1,440 

1,100 

1,390 

1,100 

1,900 

1,900 

Ufl 

Capacité  (moins  le  to- 
lume  des  cylindres). 

w 

■F"" 

0,96? 

1,106 

0,860 

0,841 

oyoe» 

0,763 

0,754 

0^ 

Épaisseur  de  la  plaque 

des  tubes 

0^016 

0/>18 

<MH5 

IMH6 

0^015 

«iOIB 

8/M7 

IW 

Épabseur  des    parois 
latérales 

•^•' 

0/107 

OJ006 

0/W8 

0,008 

0L008 

0/HO 

QfifjH 

OM 

Cheminée. 

m 

^r'"*' 

w,»»! 

Diamètre  intérieur. . . . 

0,350 

0,330-0;SS5 

0,3S8 

0,398 

0,398 

0,400 

0,980 

0^ 

épaisseur  de  la  t61e... 

o/m 

0^004 

0,006 

1MI06 

ùfi» 

IMNB 

Oi|0B5 

m 

Hauteur  au-dessus  de 

la  botte  à  fumée.... 

1/J80 

1,873 

1,710 

1,710 

1,815 

1,950 

I18» 

1^1' 

Alimentaiion, 

Diamètre  du  plongeitr. 

0,045 

ofism 

0,105 

OmOOO 

0,105 

0^084 

0,000 

tifl4 

Course            d<* 

0,461 

0,558 

0,116 

0/S60 

0,116 

0,550 

Ofif» 

0;» 

Volume  engendré  par 

coup  de  piston 

0/)0073 

0/X)113 

OfiOl 

0/)0158 

0,001 

ojmie 

Qy001f74 

m 

Diamètre    cylindrique 

du  siège  des  clapets. 

0,058 

0,060 

0/»3 

0,045 

0^053 

0^060 

6^000 

m 

Levée  des  soupapes. . . 

Ofiii 

0/H3 

0/KSO 

o/no 

0,050 

0/M9 

0/M6 

m 

Section  d*ëcoulem^  par 

1 

les  soupapes 

0,00113 

ÙfiOl$ 

0,0031 

OfiOiS 

0,0091 

OftùiB 

ofions 

(M» 

Diamètre  do  ««yM  d'as- 

piration   

0/m 

OfiM 

0,052 

ofioa 

<MKS9 

OfiM 

QflSi 

OJH 

Diamètre  du  tuyau  de 

"T 

refoulement 

OJMO 

OfiSO 

0,053 

OfiiSS 

OJÛSà 

0,064 

Qfi& 

<M 

Époisieur  des  tay&ux.. 

OjfX^i 

0^0035 

ùfim 

Ofim 

OiOÛ3 

OjOOEI 

OiXKS 
0^ 

4M 
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un. 
■t  et  Cal 


■i 


2,7» 


II» 


roade. 

«;»» 

•mi 

04fiO 
1,710 

Mes 

MO 

MttM 

MB3 

«il» 

4,«a 


STUlMfU. 

*'oyag€urt. 


IM7. 


1,949 


<M0a 


4,154 
t,i34 


0,004 
f,710 


IMKMOM 
CMK» 

0^166 

0,0» 
O,0O!iB 

o,ooa 


Marchand. 


MCiH. 


2,310 


ly4K0 


0^36$ 

0,805 
M96 

ronde. 
0»M 

0,^0 

0,400 
0,005 

1^0 

O^iOS 
0,il6 

0^1004 

0,0« 
(MHt 

O^OOffK» 

0,0» 
0^059 

ofifm 

0,003 


HLIIRS. 

UnOCTH. 

Marekanà. 

ttitkmm. 
18«. 


1,905 


1,700 


0,336 

0,7*4 
1,170 
1,085 

81,710 

êjms 

(MMO 

0,335 
0,004 

1/}I0 


0,106 
0,114 

0,001005 

0,061 
(MM8 

•lOOiW 

0,048 


0,048 
I    0^083 


MliilS. 

Ste|ltUM. 
1843. 


1,754 


8g814 


0,905 

0,890 
1,190 
1,190 

i,01« 

0^16 

OJ80O 

0,330 
0,0Oi 

1,995 

0,107 
0,114 

0,001096 

0,060 
0^090 

0^0016 

0,050 

0,050 
0^008 


«UiSS. 
Oarchand. 


C. 


tnm. 


3»oeo 


M» 


o;»o 

0,800 
1,100 
1,305 

1,137 

0^6 
OuOOB 

0,100 
0,004 

1,965 

0,105 
0,140 

0,00131 

0,060 
O^OfO 

0/MH9. 

ofisa 

0,055 


Tocumitu 

Voyag9ur$, 

iiMlMldii. 
1847. 


1,730 


o;94o 


0,910 

0,748 
1,215 
1,930 

0,iM4 

0,015 

0^1007 

0,340 
0,005 

1,895 


0,065 
0,560 

0,00133 

0,000 
0^6 

0,00159 

o,oso 

0,050 
0ii0095 


iTHUâliRIS 

Marchand 


4847. 


1,960 


01^800 


0,190 

0,818 
1,110 

lAiO 
i,KM5 
(MM5 
0^008 

0,340 
0,005 

1,895 

0,104 
0,116 

0,00098 

0,070 
0^016 

tl,MM99 

0,050 
0,050 


«m. 

Miat9, 

cm. 

1848. 


9,806 


1,398 


SilST-CtRIil 
Antée. 

1840. 


M» 


M» 


0,270 

0,829 
1,231 
1,106 

1,000 

(M>13 

OuOOO 

0,330 
0,005 

4,706 


0,105 
0,UO 

0,001004 

0,015 
0/M9 

0,8011 

0,045 

0,018 
0^005 


0,290 

0,765 
1,190 
1,775 

1,597 

0,011 

0,370 
0,605 

2,060 


0^059 
0,700 

Oy00146 

OyOG9 
0,018 

0,0083 

0,066 

o;»» 

0^0085 
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INBICATION  du  chemin 

1 

1 

lOEES 
IT  BCniiElEX. 
Voyaqeurt. 

BiWcw. 

• 

KOU. 

CUIPTOI. 

Vo^aqewrt 

iomeetCdl. 

sur  lequel  la  mùckine{ 
circule  et  du  $errice\ 
Qu'elle  fait, ......... 

Vof^aqeur*, 
Shfrpltkert. 

mu. 

Foyoffrarj. 

Inm»  et  cm. 

usa. 

Uixle. 

itrtier 
4e  11  Ooaief . 

ion. 

JforoAaiMl. 
iMMMecCel. 

lennielUI. 

Noji  d*  oonêtrueteur. . . 

DATE  de  la  eomtrtcti^n. 

1840. 

18fô. 

1U6. 

1840. 

i8«7. 

1840. 

1847. 

DISTRIBUTION 

BE  VAPEUA. 

Prùe  de  vapeur. 

Section  d*ouven<*  ma- 

xima  du  régulateur. 

0,0136 

0,03Û3S 

0^120 

0,0113 

0,012 

0,0133 

0,0132 

Diamélrft  ÎDtérieiir  du 

tuyau  de  prise  de  vap' 

0,190 

0,1GS 

0,1S5 

0,120 

0,135 

0,145 

0^185 

Épaisseur  du  tuyau  de 

prise  de  vapsur.... 

0^1 

0,001 

0/Wi5 

0,0025 

0,0035 

0,0085 

0,003 

Seciion  du    tuyau  de 

prise  de  vapeur 

0/)1131 

0/)S13S 

0,01327 

0/)113 

0/)i937 

0,0163 

Q,01i87 

Diana,  des  tuyaux  allant 

à  chaque  cylindre. . 

0,000 

0,114 

0,100 

0,001 

0,100 

0,190 

0,100 

Section  des  toy.  allant 

à  chaque  cylindre... 

0/)OG3 

0,0l0i 

0,0078 

0,0009 

0,0078 

0,0113 

O/)078 

Echappement. 

Diamètre  du  tuyau  d'ô- 

diappement 

0,100 

o,ias 

O^iSB 

0^190 

0,135 

0,180 

0^140 

Section  du  tuyau  d'é- 

• 

chappement 

0,007âS 

0,0161  tô 

0,01827 

0,0113 

0^01397 

o/mo 

0(01530 

Section  maxima  de  la 

tuyère  d'écbappem*. 

0,0100 

OiOOKS 

6/)106 

0^018 

0g0106 

0,0390 

0^1805 

Section  miniroa  de  la 

tuyère  d*èchappem*. 

0,0040 

0,000K 

0,00iâft 

0,00124 

0,00434 

0,0025 

0,0091 

Longueur  totale  de  la 

conduite   d'échappe- 

ment depuis  le  tiroir. 

1,9K0 

1,350 

2,500 

1,000 

2,500 

3,435 

3,100 

Epaisseur  des  tuyaux 

1 

d'échappement 

0/)0l 

0,0025 

0,003 

0,003 

0,003 

0,003 

0,003 

Jftfeanisme. 

Angle  d'avance 

30« 

3I» 

SO» 

30» 

30» 

15» 

30» 

Avance  linéaire  à  l'In- 

troduction   

O,O0G 

O,O0G 

0,004 

0,004 

0,004 

0,004 

0/)05 

Avance  linéaire  h  l'é- 

chappement   

0,OS7 

0,035 

0,026 

0/)26 

0,096 

0,033 

0,028 

Recouvrem^    inlôrieur 

(de  chaque  côté).... 

o,oas 

0,GOS 

0^ 

0^1 

0,001 

0^0008 

0,/DOl 

Recottvrcm*   extérieur 

(de  chaque  c4^lé).... 

0,0» 

(MM6 

0,025 

0,035 

0jQ34 

0^088 

0/134 

Maximum    d'introduc- 

tion de  vapeur  (en 

ceiit*»  de  la  course). 

0,806 

0,560,50(1) 

0,800 

0,800 

0,800 

0,800 

0,790 

Minimum  dlntroduct. 

de  vapeur  (en  cent*' 

de  la  course) 

•    • 

» 

0,t50 

0,«» 

0^800 

0,250 

0,250      j 

in. 
jrif(c.| 

LCmJ 
1»I9. 


OjMSi 
0,1» 

0.1S8 

I 
0,099^ 

0,930-0|i 
0^3| 


0^ 

S'' 
0,0063 


I 

1 

0,770 


(1)  Le  Havre,  roya^eun. 
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BH. 

STIilMRfi 

Riisiniu 

Marcktmd. 

MIÛIS. 

lineGri. 

Marchand. 

miias. 

Vojfagam-ê, 

MUm. 

Uarehamd. 

TQOlSiSilTD 
Voyageurê. 

Marchand, 

Km. 

Mùcit. 

uaT-«iUiii 

Awée, 

towfCCiy. 

UtmmiKA 

•RWMICMI. 

ItophlM. 

linlMMi. 

CHtaciM. 

MU  iMUii. 

Irirt  Kwklh. 

Ci#. 

LFImM. 

1S50. 

f8l7. 

18S0. 

1843. 

1843. 

1840. 

1847. 

1847. 

1848. 

184». 

<MK308 

I^MiM 

0,0133 

oyoïas 

• 

0,pl3S 

0,0106 

0,01008 

0,01008 

0^0133 

0,0187 

0,110 

1^130 

0,133 

0,133 

0,135 

0,113 

0,136 

0,135 

0,136 

0,131 

OLfiOS 

IM)12 

0,013 

0,006 

0,001 

0,0013 

ofica 

0,005 

0,003 

0/)13 

04)15306 

IM)ISZ7 

0^13ff7 

0/)133l 

0/>1337 

0/)10S8 

0,01387 

0,01337 

0,01337 

0,0186 

0,100 

o,too 

0,100 

0,100 

0,087 

0,100 

0,100 

0,100 

0,100 

0,135 

ogoom 

IMWTO 

0,10010 

(Mxns 

0,0099 

0,0078 

0,00X8 

0,0078 

0,0078 

0,0133 

0,13» 

0,1» 

0,110 

0,074 

0,000 

0,130 

0,130 

0,130 

0,116 

0,145 

04M3S 

0,0113 

0,0095 

0,0043 

0,0038 

0,0136 

0/H13 

0,0113 

6^1058 

0^66 

dfiiS» 

0,01» 

0,011300 

0/MSO 

0,0130 

0/)1474 

0,011873 

0,011875 

<M>10S 

O/MOO 

Cy0O3S6 

(M»31 

0,00386 

0,0033 

0,00« 

0^0037 

OflOÈt 

0^0031 

0,0035 

OfiOG 

i;»o 

^000 

1,G00 

1,300 

1,400 

3,130 

3,100 

1,400 

1,300 

1,800 

0,010 

0^ 

O/X» 

O,00T 

O^OQS 

0,005 

ofin 

OJM 

O^OOB 

0,005 

14» 

30O 

30» 

30*       ) 

(«) 
K.liCl.0. 

If.  3003/3 

ir.36^3^'6 

/■i 

31»tT.10*ir. 

30» 

30» 

80» 

36» 

0,00» 

fkOÛR 

OjOOB 

1.3«tl.4. 

o/m 

0,004 

0,004 

0,005 

0,005 

0,0» 

OgOM 

0^018 

0,033 

0,016 

0/»5 

0,038 

Oj038 

0,090 

OfiUS 

fl^OM 

0^ 

0,001 

0,00183 

0,0008 

O^KS 

0,001 

0,001 

OuOOBK 

Ù/M 

<MM 

0,0S4 

0,031 

0,031 

0,0513 

0,035 

0^036 

0,035 

0^033 

0/M75 

03» 

0,7«> 

0,790 

0,730 

0,760 

0,700 

0,800 

0»800 

0^830 

0^701 

0^30 

q;»o 

0,330 

o;m9 

030 

0^180 

0^400 

0^400 

1 

O^HO 

0»U5 

(3)  Toir  pour  pi»  amples  deuils  les  UblMUX  4e  dislributtoo,  pages  193  ei  suivenles 
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INDICATION  du  chemin 
ntr  Uquel  ta  maehimei 
circule  et   du  êervicei 
qu'elle  fmit 

loni 
n  nuim. 

Voyageur». 

msBBOm 

attaoB 

MU. 

Voyageur», 

B^ 

TKISIILIB. 
Voyageur». 

nu. 

Vojfageur», 

MU 

Mixte, 

lOU. 

Marchand. 

vm. 

VoffogauT», 

N9H  du  consiruetew.». 

Aaf  Brt««. 

^^IBv^^^^B* 

ItiimilCiU. 

iulier 
é«  la  C«ap 3f . 

kmMfltCiil. 

BmiM  M  CH. 

iMMtiMI. 

LMk 

DATB  de  la  eometrucliôn 

i840.- 

4845. 

1846. 

1849. 

1847. 

1849. 

1847. 

iSi3. 

Mécanieme  (suite). 

Rayon  d*eicentricité. . 

0,048 

0,065 

0,058 

0,058 

0,058 

0,0» 

OfiS» 

OItë 

Course  des  tiroirs. . . , . 

0,115 

0,110 

0,116 

0,116 

0,116 

0,184 

0,116 

CKS 

/  Longuevr 

0,i!» 

0,305 

0,9S0 

0,350 

0,9S0 

0,300 

0,300 

0^ 

Lumière    1  •  ._-..,., 
d'admissien  j  ^'»«^"^- 

0,044 

0^098 

0,040 

0,040 

0^)40 

0,050 

0,040 

(M^Mî 

V  Section.. 

0,00630 

0,00076 

0/HO 

0,010 

0,010 

0/>15 

0,019 

mi 

Longueur    développée 

du  conduit  d'admlss. 

0,SfôO 

0,350 

0,360 

0,440 

0,4i0 

0,400 

0,S80 

0^10 

Volume  du  cond*  d'ad- 

mission  

0,00909 
0,192 

0,005898 
0,305 

0,0096 
0,350 

0,0044 
0,350 

0,0044 
0,350 

0,006 
O^SOO 

0,0045 
0,300 

Lumière    (I^ons^epr 

d*échappe-  {  Largeur.. 

0^0 

QfiSH 

0,076 

0,075 

0,076 

0,000 

0,080 

0^ 

"*«°'-     (section.. 

0/H344 

0,016775 

0,019 

0/)187 

0,019 

Ofisn 

0,09^4 

O^i 

/Largeur- 

0,900 

0^91 

0^10 

0,S10 

0^X19 

0,360 

O^SSS 

(VTVm 

Tiroir 1  Longueur 

0,970 

0,355 

0,315 

0,945 

0,944 

0,386 

0,318 

(M6i 

(.Surface.. 

0,0703 

0,0786 

0^)750 

0,0759 

0,0761 

0,1099 

0,08378 

Ofl^jS 

MÉCANISME 

- 

WÊ  TBAIfStlSSIOIT. 

écartem*  d'axe  en  aie 

' 

des  cylindres 

0,713 

1,855 

1,880 

1,880 

yns 

1,850 

1,889 

0/mO 

Inclinaison  des  cylind* 

0» 

7*   45' 

0» 

0* 

0» 

0<» 

(T 

5» 

Diamèlre         d"* 

0,330 

0,3556 

0,380 

0,380 

0,880 

0,400 

0,380 

0,100 

Longueur  totale  inté- 

rieure  

0,600 

0,686 

0,693 

0,730 

0,749 

0,683 

0,739 

om 

Coaraa  du  piston 

(M0O 

0,535 

(VSGO 

0,500 

0,610 

0,650 

0,080 

0^ 

Liberté  des  cylindres 

(moyenne) ,. 

0,010 

0,008-0,013 

0,093 

0,095 

0,093 

0,090 

0,011-0,013 

Q/)14-0JH 

Longueur  de  la  bielle. 

1,493 

1,569 

1,375 

1,885 

1,470 

3,310 

1,610 

1,670 

Diamètre  du  bouton  de 

maniveUo 

0,150 

0,089 

0,080     . 

0,080 

0,080 

0,195 

ofisa 

0,165 

Longueur  du  boulon  de 

maniveUe ,. 

0,090 

0,101 

0,090 

0,100 

0,090 

0,190 

0,100 

0,096 

CHASSIS 

ET  SUPPORTS. 

■ 

Châui». 

Écarlemeot  des  longe- 

rons d'axe  en  axe.t. 

1,810 

9,000 

1,991 

1323 

1,993 

1,989-9,418 

1,910 

1,»» 

Hauteur  des  longerono. 
1 

0|940 

0,916 

0,900 

0,900 

0,900 

0,990 

0,900 

^^^ 
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■ 

STUSMU 

mnnwn 

Marchamd, 

oiUàu. 
unMm 

Marchamd, 

«ILtiB. 
Vojfagtttrt. 

ouiin. 

Marchand. 

IfUyiURB 
Vo^agêun 

TOOUiMITD 
Marchand. 

OOSI 
Mixte. 

uin-oiiiii 

Antée. 

iwticia. 

■««M«C«. 

HWMIIWI 

ntf^MiÊÊ» 

fliVHVvBH^V* 

CMnnti. 

iiM  iMkla. 

iiMUeUb. 

cm 

1.  FliekaL 

i«n. 

iMT. 

1880. 

1848. 

1843. 

1849. 

1847. 

18f7. 

1848. 

1849. 

0/174 
0»115 
0510 
0JM2 
0^0130 

«MM» 

0»I16 
O380 
O4M0 
CMMO 

0,116 
0,250 
ùfiW 
0,010 

0,116 
0,954 
0,032 
0,00812 

0b08l 

0,114 

0,2535 

0,033 

0,00835 

0^100 

0,320 
O/fSè 
0,012 

0,088 
0,116 
0350 
0,040 
0/)10 

0^088 
0,116 
0370 
0,040 
OfilOè 

0,116 
0380 
0,040 
0,010 

0^068 

0,110 
0^0 
0/M5 
0,0139 

t;uo 

o;3?7D 

0,390 

0,320 

0,320 

0,360 

0,380 

0,376 

Or278 

0,420 

OvODU 
ft.110 

o;>70 

OgOOCT 

o,sso 

0,078 
<V019 

o;3i4 

O^S44 

oyOMO 

0,00» 

0,2S0 

0,076 

0^019 

0,314 

0,3a 

iMmo 

0,0096 

o,2:m 

0,062 
0^10 
0,313 
•,M0 
0^0781 

0,00267 

0,2535 

0,060 

0^5 

0,3155 

0398 

0,0719 

0,390 
0,073 
^09030 
0,370 

0313 
0,0899 

OfiOS» 

0350 

0,076 

0^019 

0,310 

0316 

0,076 

0^0041 

0370 

0,076 

0,021 

0,340 

0346 

0,0836 

0/)0275 
0350 

Ofinn 

0,01875 

0300 

0,245 
0,073 

0,00688 

0,310 

0,100 

O1O51 

0,368 

0381 

0,1034 

r 

0» 

0,180 

%780 
T'ifi' 

0,789 
0» 

1,090 
0» 

«3tt 

1,800 
16» 

0,750 
0» 

2,015 
4«3r 

<M» 

0,300 

0,380 

(VSOO 

0,358 

0^440 

0,380 

0,380 

0|380 

0,450 

0.736 

0,692 
O^S60 

t),735 
0,610 

0,730 
0,610 

0,666 
0,510 

0,731 
0,600 

0,735 
0,560 

0,733 
0,600 

0,680 
0,560 

03^10 
0,700 

U  -0/M>S 

i;j30 

0^11-0,013 
1,405 

0,016-0,008 
1,550 

0,020 
1,460 

0,020 
1,291 

1,450 

0,925 
1,510 

0,025 
1,680 

0^1 

1,400 

0,022 
9,970 

o,n6 

ogtts 

0»160 

0,1X8 

0,158 

0,180 

0,080 

0,090 

0,160 

0,096 

0^IÛ« 

O,i00 

040s 

0,105 

0,109 

0,110 

0,090 

0,090 

0,100 

0,100 

1,296 
0,200 

1,296 
0,200 

1,290 
0303 

1320 
0,117 

2,080 
0330 

I3S0 
0300 

• 

13S5 

0,200 

13SS 

0300 

1,220 
03éO 
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INDICATION  du  chemin 
tttr  Uqvel  la  machinti 
circule  et  dm  êervicti 
qu'elle  fmt 

loun 

Voyageun. 

m^sm 

fiMSH 

BHIHB 

Ml. 

ouinôi. 

Voyageurê, 

HH 

msiiLiii. 

Voy  ageurê. 

mu. 

Voyagemr$. 

MU 

Mixte. 

lOU. 
Marchand, 

vm. 

VùffmgeuTê. 

un 

MtxU. 

NVH  dtt  cotulmeteur,,. 

Aaf  BrtvO. 

^HMI^^B* 

ItnmUCjil. 

iklier 

fmuÊtiUn. 

InwMi  il  G18. 

iMMtiML 

LMi. 

DATB  de  fo  eomtructinn 

1840.> 

1845. 

1846. 

1816. 

1847. 

1849. 

1847. 

1819. 

Mécamêtne  (talte). 

Rayon  d>iceiitricité. . 

OfiéS 

0,055 

0,058 

0,058 

0,058 

0,099 

CM»8 

0/K5 

Course  des  tiroirs 

0,115 

0,110 

0,116 

0,116 

0,116 

0,184 

0,116 

0,105 

/Longueur 
Lumiéro    1  -  .,^... 
d'admission  j  ^'«f®"'- 

0,194 

0,505 

0,2S0 

0,350 

0,950 

0,300 

0,300 

0^ 

0,0(4 

O,09i 

0^40 

0,040 

0^040 

0,050 

0,040 

OjfrK 

V  Section. . 

0,00636 

0,00076 

0/)10 

0,010 

0,010 

0/>15 

0,019 

(M>H 

Longueur    développée 
du  conduit  d'admiss. 

0,250 

0,550 

0,360 

0,410 

0,440 

0,400 

0,380 

o;$io 

Volume  du  cond*  d'ad- 

mission  

0,00909 
0,192 

0,009898 
0,305 

0,0096 
0,250 

0,0044 
0,250 

0,0044 
0,250 

0,006 

o;soo 

0,0045 
0,500 

0.713 

Lumière   (l'Onguepr 

d*écliappo-  {  Largeur.. 

(M)70 

(MKSS 

0,076 

0,075 

0,076 

0,000 

0,080 

0^ 

""«"^     (seciion.. 

0,01344 

0/)16775 

0,019 

0,0187 

0,019 

oflan 

0,094 

Ofiii 

/Largeur- 

0,900 

039« 

0,510 

0310 

0,319 

0,360 

0^358 

o;iH:i 

Tiroir 1  Longueur 

0,970 

0,355 

0,415 

0,945 

0,944 

0,286 

0,248 

0^ 

\  Surface* . 

0,0703 

0,0786 

0,0750 

0,0759 

0,0761 

0,1029 

0/16378 

ùflSÙ6 

MÉCANISME 

• 

VK  TBAIf8«I8SiON. 

• 

écartem^  d'axe  en  axe 

' 

des  cylindres 

0,713 

1,8!» 

1,880 

1,880 

yns 

1,850 

1,882 

0^10 

Inclinaison  des  cylind* 

0» 

7»   45' 

0» 

0* 

0» 

0» 

(T 

5» 

BiamèUre         û'* 

0,330 

o;vtK6 

0,380 

0,380 

0,880 

0,400 

0,380 

o,wo 

Longueur  totale  inté- 

rieure  

0,600 

0,686 

0,692 

0,790 

0,749 

0,689 

0,739 

ùjifd 

Vi^A" 

Coone  do  piston 

(M0O 

0^535 

0,560 

0,560 

0,610 

0,550 

0,080 

0,500 

Liberté  des  cylindres 

(movenne) • . 

0,010 

0,008-0,013 

0,093 

0/m 

0,023 

0/m 

0,011-0,013 

nitll-OiM 

1  A««^^j  ^^mMmm^^Ê  •    »••*••■»• 

tlJUlV  v^" 

Longueur  de  la  bielle. 

1,495 

1,562 

1,375 

1,885 

1,470 

9,310 

l,6f0 

1^70 

Diamètre  du  bouton  de 

manivelle 

0,150 

0,089 

0,080 

0,080 

0,080 

0,125 

0,085 

0,185 

Longueur  du  boulon  de 

manivelle ,. 

ojm 

0,101 

ojm 

0,100 

0,090 

0,190 

0,100 

0,096 

CHASSIS 

ET  SOPFORTS. 

Châuiê. 

Écartemeot  des  longe- 

rons d'axe  en  axe.«. 

1,810 

9,000 

1,991 

1323 

1,993 

1,982-9,418 

1,910 

i^ 

Hauteur  des  longerone. 

0|940 

0,216 

0,900 

0,900 

0,900 

0,390 

0,900 

),i«)-o,5* 
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a. 

tmnigmd. 

minMM 

Marchand» 

oiUàn. 

IllIMTI. 
Marchand, 

mius. 

Voyageurt. 

OlltilS. 
Marchand, 

muiiiins 

Vo^agênrê 

TOQUilim 
Marchand. 

mst 

Mixte. 

siiR-aiiin 

Antée. 

■M«lCd. 

lOTMttCM. 

HWMIIWI 

tUijhtum. 

Uithumm. 

CHImma. 

IbM  Isckla. 

iiMUeUb. 

cm 

1.  FliekiL 

f«0. 

f8«r. 

1889. 

4845. 

18«. 

1849. 

1847. 

1847. 

1848. 

• 

1849. 

8^4 
0^115 
0^10 

ÛA» 
0^0130 

OyOB8 
0,116 
CSSO 
O4M0 
(MMO 

0»116 
0,250 
OfiW 
0/MO 

0^ 
0,116 
0,»4 
0,032 
0,00812 

ouon 

0,114 
03535 
0,033 
0,00835 

9319 

0^100 
0,320 
0,038 
0pi2 

0388 
0,116 
0350 
0340 
0310 

0388 
0,116 

O3TO 

9340 
O3IO8 

9380 
0,116 
9389 

0,040 
0310 

03BB 

0,110 
8^9 
9345 
03139 

«^ 

O;370 

0,390 

0,390 

0;(90 

0,360 

0,380 

0376 

0375 

0,420 

IilISll 

0,IM»7 

0,350 

0,076 

0y019 

0,314 

0^944 

oyim» 

0,0032 

0,2S0 

0,076 

(MM9 

0,314 

04144 

lMm6 

liiiiil 

0^00967 

03535 

0,060 

8^5 

0,3155 

9328 

9,0719 

0,0043 

0,390 

0,073 

8^0036 

0,370 

0313 
0,0899 

OfiOSS 

0350 

0376 

0319 

0310 

0346 

0,076 

0,0041 

0370 

0,076 

0391 

0340 

0346 

0,0836 

030275 
0350 

0375 

034875 

9300 

0,245 

0373 

0,00568 

0310 

0,100 

0381 

0368 

0381 

0,1034 

MM 

r 

M» 

0» 
0,380 

0,189 
0,380 

%780 

T45' 
0,380 

0,782 

9» 

0,358 

1,090 
0» 
0^440 

«3tt 

0380 

1300 

ter 

0380 

9,750 
0380 

23«5 

4«3r 
0,150 

0,736 

0^692 
0^560 

t),735 
0,610 

0,730 
0,610 

0,066 
0,510 

0,731 
0,600 

0,735 
0300 

0,733 
0,600 

0380 
O3GO 

0,840 
0,700 

i;550 

0,011-0,013 
1,405 

0,0160,008 
1,550 

0,020 
1,460 

0,020 
1,294 

1,450 

0,925 
13iO 

0325 
1380 

0391 
1,400 

0,022 
9,970 

C,tllS 

0^ 

0^189 

9,158 

0,158 

0,180 

0380 

0,090 

0,160 

0,096 

O^iOS 

0,100 

0,102 

0,105 

0,102 

0,110 

0390 

0390 

0,100 

0,100 

1,»» 

•fi» 

1,226 
0,SOO 

1^ 
0,200 

1,290 
0303 

1320 
0,117 

2,080 
0330 

1,290 
0300 

1395 

0,200 

4395 

0300 

1320 
0340 

• 

1 

• 

» 

• 

--  384  — 

p— 

INDICATION  du  ehtmin' 

1 

loni 

R  MIMlDI 

"^ 

$ur  ltff«e<  la  moehinei 

I6U. 

IHPnvs 

IH». 

MM. 

um. 

II 

circulé  et  du  $ermee\ 
ttu'ellc  fait»,» , 

y^oyageun, 
ShairMcm. 

Vpyagcmn. 

SSHHM. 

Voyagcun. 
lanttBCCC«. 

Mixte, 

IMto 

IfttaGMflC. 

Marchand, 
•mamCitt. 

ciiiFroi. 
Vagagmtrê, 

hnmmùSi, 

Mi 

■f  W    W  W  W       ■  VV  VVSV    m   9    •    ■    V    ■    9    9  4 

Hoii  du  cotuttycteur,. 

1.6 

DàTB  de  te  comtructioa. 

IgiO. 

1845. 

1846. 

1840. 

1847. 

1840. 

f84T. 

W 

Châaiê  (silte). 

mmÊ^m 

ipafflseor  de  la  tOle. . . 

0^010 

0^10 

CMOO 

0^050 

OiOSO 

ojm 

0390 

m 

d«       do  bois 

OyOnro 

0^080 

• 

• 

» 

9 

» 

» 

Haateiir  de  Taxe  des 

tampons  au-dessus  du 

rail 

0380 

0,050 

0,985 

0,955 

OJOSS 

0/KSO 

0360 

âkt^i 

A  «■■  ■    •••••»•••••••■•■ 

<V98 

Écartem'  des  tampons 

d'axe  en  axe 

1,800 

1,776 

1,7*7 

l,7f7 

i,7ir 

1,7*T 

1,710 

1,711 

B0»»ort$. 

• 

/Longueur.. 

0,778 

0,7G3 

o,.<viO 

0,950 

0,950 

0,966 

0350 

0,711 

RMWH.l^'»'"'- 

0,100 

0fl6» 

0,090 

0,090 

0,090 

0,100 

0390 

0/B 

fcres»ieu<H««'}{?"'  •" 

■ 

milieu.  )     »iii«o... 

0,1» 

o,iii 

6^58 

0,158 

0,140 

0,115 

0^179 

0,11 

1  Flèehe  sous 

\    charfe... 

0,100 

0,0688 

^075 

0t054 

ajm 

0,115 

037s 

0,061 

/  Longueur. . 

(»,778 

0,711 

0^850 

0,850 

0,950 

0,906 

03» 

8^711 

Ressorts  \^^*^'- • 

0,100 

0,068 

0,090 

ùfiao 

OfiOO 

0,100 

0390 

COSfl 

de  I*e8si«ii<  Hauteur  «u 

d'ayant,  i     milieu... 

0^118 

o^ioi 

0,174 

0,174 

0,158 

0,150 

6,179 

fl^iff 

f  Flècbe  sous 

\    charge... 

0,100 

Q/ms 

0,060 

0,085 

o/rro 

0,171 

0370 

0,060 

/  Longueur. . 

0,675 

0»709 

0,850 

0,950 

6^900 

0i«96 

0396 

13» 

Res^irui^'»*»'- 

0,074 

0^068 

0,090 

0^090 

0,000 

o^too 

0360 

0,1» 

de  l'essieu  {Hauteur  au 

d'arrière.)     milieu... 

0,070 

0,088 

0,141 

0,131 

0,158 

0,150 

0,190 

0,170 

f  Flèche  sons 

1 

\    charge... 

0,080 

0,1S3 

0,081 

0,080 

0/WO 

0,171 

0370 

0^ 

JtOMM. 

Diamètre  (^"  "•"«•»•• 

1,600 

1,675 

1,680 

1,710 

1310 

1318 

1300 

«^ 

des      l  d'avant .... 
"'*®*    (d'arrière... 

1,090 
tfOSO 

l,SiO 
l/)70 

1,000 

1/40 
1,740 

1,310 
1,110 

1,360 
^100 

1,100 
1,100 

a 

Eêtiew, 

/Diamètre  de 

1 

f     la  fusée . 

0,101 

0,151 

0,160 

0,160 

0,160 

0,180 

0,165 

o.Mi 

1  Longueur. . 
Essira  JDiamèt.àla 

0,144 

0,167 

0,150 

0,180 

0,150 

0330 

0,160 

t,(t 

du  milieu]     portée  de 

1     calage .. . 

0^165 

0,178 

0,180 

0,180 

0,180 

0,190 

0^185 

tM 

l  Diamèi.  au 

\    milieu... 

0,1!» 

0,151 

0,155 

0^160 

0,155 

0,150 

0^160 

(MO 

—  386  — 


rksad. 

mimaG 

Marchand. 

■AIMRI. 

Marehand, 

«UiB. 
Vojfogeun. 

«liAIS. 
Marckand. 

noBiiuin 

Voyagemn. 

muiiiins 

Manhand, 

MUT. 
Mùgte. 

"3 

tim-ciiiiB 

ÀfUée. 

fectCul. 

fcnntciCd. 

krawilCitt. 

mfhwm. 

Lfûmnm. 

iiiréUcklb. 

iaMlMU». 

tm. 

1.  riackiL 

B». 

«M7. 

181». 

1845. 

1843. 

ism. 

1847. 

1847. 

1848. 

1849. 

B« 

<MXSO 

0,030 

0,OSft 

0,085 

0,064»^^ 

0,080 

0,030 

0080 

O38O 

a 

• 

■ 

OfiH 

0,088 

» 

M 

» 

» 

m 

flg990 

ojm 

1,060 

1,055 

1^080 

1,080. 

1380 

1300 

1300 

.IM 

t,7i0 

1,710 

1,835 

1,860 

1,740 

1,T40 

1,740 

1,740 

1,«3B 

M 

0,800 
O/MO 

ifiGO 
0,000 

0,930 
0^085 

0,985 
0,000 

0,870 
0,080 

0378 
0390 

1310 
0390 

ogMO 

0381 

m 

ogovs» 

o,iœ 

0^168 

0^158 

0,108 

0,166 

0,168 

0,190 

0bl65 

IBM 

0,075 
<V9G0 

aooo 

0,04$ 
0,860 
0fi90 

0^004 
l/)60 
0^090 

0^150 
0,950 
0,088 

0,008 
0,950 
0,000 

0y075 
0,876 
0^060 

0379 
0375 
0390 

0385 
1310 
0390 

O3BO 
0350 
0390 

m 

0^58 

0,109 

0^156 

0,135 

0^144 

0^180 

0,158 

0»180 

0^150 

1» 

0,960 
0,090 

0,045 
0,860 
0^090 

0,068 
1,0G0 
0,000 

O^OTiS 
0,950 
0,088 

0,070 
0^985 
0,090 

0310 

0,075 

0368 
0374 
0390 

0389 
1340 
0390 

0378 
0300 
0,001 

BD 

0,174 

0^106 

0,165 

0,150 

0,190 

0,195 

0,158 

0,190 

0,165 

lu 

<M»5 

0,045 

0,0756 

O^iO 

0,069 

0,100 

0376 

0,09:; 

0,0^5 

Mi 

i,6» 
1,000 

1,000 

1,490 
l,f90 
1,4» 

1,450 
1,450 
1,450 

1,700 
1,103 
1,102 

1,600 
1,000 
1,500 

1330 
1300 

1,000 

1300 
1300 
1300 

1,000 
1,100 
1300 

1310 
1310 
1310 

0,100 

04JSO 

0^168 
0»130 

0,100 
0,158 

0,158 
0,153 

0,140 
0,170 

0,160 

0,150 

0,150 
0,150 

0,160 
0,159 

0,150 
0;163 

r 

0,100 

0,fOO 

0,177 

0,177 

0,170 

0,180 

0,180 

0,178 

• 

0,105 

b 

0.1S5 

0,16E» 

0,1(8 

0,140 

0,170 

©.IKS 

0,145 

0,158 

0,135 

1 
1 
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INDICATIPN  du  ehemn 
mirjeqwl  la  m^kiii€{ 

qn'eUefkit Yo9<tgewr*, 

N4Mi  dm  aomêtrueieur... 


ism 


DATE  de  te  wnêlruetiên 


toleu 
d'avant. 


'Dîamétr«4e 
la  fusée.. 

Longueur. . 

DiàiDët.àla 
portée  de 
calage . . . 

Dîanét  an 
milieu .  • . 

/Diamètre  le 
/      fà  fuiée. . 

I  Longueur.. 

aatntre.à     poneele 
i     calage... 

l  Diamèt.  au 
\    milieu. . . 

Écartem^iétér'des  roues 

Écat^em*  ^(ér*  des  rais 

Écartamt  des  e.sie;x 
extrêmes .......... 

Éearlem*  4e  Tessieu  d'a- 
vant à  l*e88ieu  milieu. 

Bai^dageg, 

Lst^eur 

Épaissettr'au  milieu. .. 

SailKe  du  boudin 

Conicité  sur  le  rail 

Essieu  du  milieu  moulé 

d<>    d*aTant      û*   . 

d»     d'arrière     d*    . 

Machine  chargée  avec 
l^c^d'éau.  Poids  sur 
l'essieu  milieu...... 

Poids  sur  fessiéu  d'av. 

D®    sur  Pessieu  d'arr. 

Poids  total  de  iamacbine 
pleine  avec  iH''  d'eau. 

Poids  létal  le  la  machine 
vide 


Ttnder 
Volume  d'eau  complet. 

Poids  de  coke.. 

Poids  vide  avec  agrès. 
Poids  pleiii 


I9KI. 


0,117 

0,190 

0,1«7 
O^fOS 

i^aoo 

4^440 

0^185 
0,M0 


nieuiiu. 

Voyageur». 


«•45. 


0,101 
0^105 

0,139 

0,190 

0,008 
0,178 

0,197 

0^06 

1,365 
4,4S0 

«,798 

6^1»» 
^MO 
«,080 

1/90* 

1,700 
1,936 
1,095 

<^3d0 
8^964 
1,801 

11,096 

14^1 

4,000 

1,776 

6,800 

11,076 


mil. 

Voyageurt, 

etCafl. 
1846. 


0,140 
0,160 

0,160 

0,135 

0,140 
0,160 

0,160 

0485 

1,355 
i,440 

3,01« 

1,600 

0,140 

0,060 

0,080-0^355 

t;90* 

9ii610 

1,070 

ifino 

4,800 
5,995 
6,095 

9M100 

18,886 

5^438 

iyiOO 

7,919 

14,05r 


MùBte, 

ItaKcr 
«•bCaoïpc. 

18^. 


0,140 
0,170 

0,160 

«,180 

0,160 
0,150 

0^460 

0,190 
1,385 
1,440 

4y490 

94no 

0,140 
0,085 

0/fsd 

1/90* 

9,§1« 
1,070 
9,610 

8,419 
6^886 


9^807 

91,710 

5,785 

1,780 

7,366 

14,000 


IfarcJbaiid. 
«S6I. 


0480 
0,130 

0,180 
0,146 

0^180 

0,180 

0^480 

Md8 
1,385 

«,4ié 

9,065 
1,886 

0,140 
0^055 
0,089 
1/90' 

4,067 
1390 
1,890 

!S,113 
6,380 
5,180 


ouimi. 

Voyageurs, 

ctctn. 

1849. 


90,079 

5,783 
4,760 
7,366 
14,000 


0,180 
0,500 

0,930 

^460 
0,900 

0^0 

0,179 
1,385 
«y440 

4^860 

9,800 

%146 
0|^006 
0,089 
l.«0* 

«j5M 
1,767 
3,188 

3,3SP7 
9,376 
8,100 

97,819 

94,197 

63Ô 

1^H8 

9,061 

17,866 


vm. 

Voyageurs. 

8(C:il. 
1841. 


0,100 
0,180 

0,180 

0,145 

O^ÔO 
0,180 

04«* 

0^145 

1,300 
1,490 

4,j015 

1,800 

0,110 
0^ 
0,040 
1/90* 

9,000 
1,300 
1,300 

9,319 
8X07 
9,614 

95^918 

9    ,600 

6^000 

t^no 

11,096 
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LIVRE  V. 


CONDUITE  DES  MACNINES  LOCOMOTIVES. 


Le  mode  de  coDStruction  des  machines  locomotives,  comme  dis 
position  d'ensemble  et  comme  exécution  des  pièces,  exerce  «ne 
influence  très-marquée  sur  Téconomie  et  sur  la  r^larité  du  ser- 
vice ;  mais  les  soins  de  toute  nature  donnés  aux  machines,  soit  au 
repos  soit  en  marche,  ont  une  influence  non  moins  importante. 
On  ne  pourrait  négliger  sans  inconvénient  lés  plus  petits  détails 
dans  une  exploitation  aussi  vaste  que  celle  d'un  chemin  de  fer; 
on  y  doit  avoir  des  principes  établis,  des  règles  tracées  pour 
toutes  les  parties  du  service.  La  conduite  des  machines  devait 
donc  occuper  une  assez  large  place  dans  notre  travail  ;  nous  ferons 
connaître  d*abord  Foi^^anisation  générale  du  service ,  nous  indi- 
querons ensuite  les  soins  de  toute  nature  à  donner  aux  machines 
prêtes  à  partir,  en  marche,  sortant  de  service  ou  stationnait  dans 
tous  les  dépôts,  entre  deux  départs  ;  les  règles  à  suivre  pour  tirer 
de  la  machine  en  marche  le  meilleur  parti  possible,  ou  ce  qu'on 
pourrait  appeler  la  Théorie  du  MécatUcien, 

CHAPITRE  r. 

InalallatlM   géMérale  da  Servlne. 


S  t*'.  ~  rar— Mrt  Ils  f  ilcc  4e  la  IractlMi 


Le  service  de  la  traction  ou  de  la  locomotion  tt*est  qu'une 
branche  du  service  du  matériel  qui  forme,  dans  la  plupart  des 
exploitations,  une  des  principales  divisions  de  l'administration  gé- 


.-••v..*- 
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oérsiie  des  cbenûDs  de  fer  ;  c'est  à  tort  que ,  dans  quelques  cas, 
on  a  cru  pouvoir  isoler  la  traction,  ou  le  service  des  macbiaes  en 
activité,  des  ateliers  de  réparation.  D  est  indispensable  que  tout  le 
service  soit  centralisé  fortement  entre  les  mains  d*un  3eul  ingé- 
nieur on  d'un  entrepreneur  qui  est  à  la  fois  responsable  de  Tachât 
des  matières,  de  la  c(»duite  des  trains  et  de  l'entretien  du  matériel 
de  traction  ou  de  transport. 

Suivant  l'importance  du  service  général  du  matériel,  il  se  sub- 
divise plus  ou  moins  entre  plusieurs  cbefs  de  service  placés  sous 
les  ordres  directs  de  l'ingénieur  du  matériel.  Sur  les  grandes 
lignes,  il  est  généralement  nécessaire  d'avoir  un  chef  de  service 
spécial  pour  la  traction,  qui  surveille  le  service  des  madiines  en 
état  d'activité,  qui  leur  fait  donner  tous  les  soins  d'entretien  cou- 
rant, indique  la  nature  des  réparations  ou  des  modifications  à  ef- 
fectuer. I>e  service  des  ateliers  étant  subdivisé  entre  les  points 
principaux  de  la  ligne  et  se  rattachant  au  service  local  de  la 
traction,  il  convient  que  le  chef  de  la  traction  qui,  du  reste,  a  par 
nécessité  une  grande  mobilité,  soit,  autant  que  possible,  le  sup- 
pléant désipé  de  l'ingénieur  du  matériel  et  qu'à  ce  titre,  indé- 
pendamment de  l'autorité  qu'il  est  appelé  à  exercer  accidentelle- 
ment, il  ait  un  droit  de  contrôle  incontestable  sur  tous  les  travaux 
d*ateliers  qui  se  font  en  dehors  de  sa  direction  immédiate. 

Le  chef  du  service  de  la  traction  doit  avoir  sous  la  main  un 
bureau,  composé  d'un  petit  nombre  d'employés,  pour  la  corres- 
pondance, la  transmission  des  ordres,  le  dépouillement  des  rap- 
ports, la  statistique  des  parcours,  la  comptabilité  du  personnel  et 
des  matières  de  consommation. 

Lorsque  l'étendue  de  la  ligne  est  considérable,  il  peut  devenir 
nécessaire  de  la  fractionner  en  sections  et  de  conférer,  dans  chaque 
section,  le  service  du  matériel  à  on  ingénieur  détaché  qui  corres- 
pond directement  avec  l'ingénieur  du  matériel,  s'il  est  chargé  d*ttn 
grand  atelier  de  réparation,  mais  qui,  dans  tous  les  cas,  est  sous 
les  ordres  directs  du  chef  de  la  traction  pour  tont  ce  qui  coneenie 
te  service  des  machines. 

Le  chef  de  la  traction  a  sous  ses  ordres  des  chefs  de  dépât 


4Di  sont  préposés,  dans  duicuiie  des  stitiois  «â  il  eii A  un  dépM 
de  BMChiBes»  à  la  directien  de  tous  les  détails  du  aerai|e  ;  yaon- 
taïasdeaft  les  méeanicieni  et  les  châuffàirs^  les  tmmien  prépoés 
à  l'entretien  courant  des  machines,  les  ouvriers  de  tonte  Mttre 
afltetéiau  nettograge,  an  chargement  du  coke,  ebc.  Lorsque  Fte- 
porlince  du  dép4t  le  justiie,  on  advint  au  chef  de  dépôt,  sous  ses 
ordres,  un  sous-chef  de  dépôt;  lorsqu'aii  contraire  un  d^t  i'â 
Qu'une  importance  très-secondaire  et  ne  comprend,  par  exemple, 
qu'une  madiine  de  secours,  on  le  confle  quelquefUs  i  un  méea- 
Mden  de  choix,  qu'on  relève  de  temps  en  temps. 

Le  chef  dé  la  traction  a  en  outre,  sous  ses  ordres,  des  employés 
spéciaux  préposés  à  la  réception»  au  magasinage  et  à  la  distribn- 
tîsn  dn  coke.  B  peut  encore  avoir  à  sa  disposition  deux  ou 
trois  inspecteurs  chargés  de  surveiller  b  comptabilité  et  la  tenne 
des  tIépAts  et  des  magasins  de  coke,  l'exécution  des  règlements  et 
instruciiitts  et  tous  les  détails  de  service  ;  il  est  essentiel  que  leor 
action  se  borne  i  un  oontrftle  tilès-sérieux,  mais  sans  interventioD 
personnelle  dans  les  actes  des  agents  responsables  qu'ils  ont  k 
surveiller  et  non  à  diriger.  Il  convient,  en  outre,  d'avoir  un 
inspecteur  principal  ou  plus  exactement,  pour  éviter  toute  équi- 
voque, un  sous-chef  de  traction,  choisi  paimi  les  mécaniciens  ou 
chefs  d'atelier  instruits  et  expérimentés,  qui  surveille  l'état  des 
machines,  le  travail  des  dépAts,  la  conduite,  etc.,  et  qui  ait  toute 
Tantorité  nécessaire  pour  faire  des  observations,  donner  des  con- 
^s  et,  au  besoin,  des  ordres  à  tous  les  emptoyés  du  service 
actif. 

Le  personnel  des  dépAts  comprend  des  méetmieiens,  élèveg^né- 
eanideûSy  chauffâurSy  êuvriers  de  t entretien  j  nettfigeun  et 
JqMsra,  éhargmn  de  eéke  ;  dans  les  grands  dépôts  où  le  service 
des  madûoes  pMiid  son  point  de  départ,  on  place,  indépendam- 
ment  du  souMhèf  de  dépAl»  un  distributeur  des  matières  d'usa^ 
jUHmaMerv  auMs  que  le^soke;  œt  agent  est  «npkiyé  m  méw 
Mupn  i  i«nir  lés  écritures  de  statistique  et  de  oontptabililé  ;  il 
est  enfin  nécessaire  d'y  placer  un  chauffeur  de  nwU  qui  survaîHt, 
pendant  la  nuit,  les  macbines  aHumées,  qui  prépare  et  aHnme  les 


—  ati  — 

nachines  qui  doiveai  prendre  le  service  le  u^Uo.  .C$  dernier  agent 
est  pris  parmi  ifi^  anciens  cbauffeurs  ;  sa  responsabilité  étant  trèsr 
graode,  il  Cpiut  q^e  ce  soit  un  howme  connaissant  bien  les  ma- 
chines, ayapt  beaifcaiv  d'pr^re,  très-soigneu;^  ^t  ijl'une  conduite 
îcr^iipcbable. 

Deux  syjstèmes  peuvent  être  adoptés  pour  l'entretien  éBs  Wh 
<âûii^  da^  les  dépôts,  eoM'^^  4ui  pemtétrep)Mso«  nv^oinscqn^ 
l^let  ejt  empiéter  pjlus  ou  moin^  sur  la  grande  rép^ratio^  qw  se  fait 
toj^ofirs  ^fàp»  tes  ateliers  propr^i^nt  dits.  On  peujt  f^ire  entrete* 
nir  les  macbines  par  les  mécaniciens  eux-mêmes,  de  manière  k  ne 
l$s  fsure  risntrier  qu'à  de  longs  intervalles  dans  les  ateliers  spépiaux 
dç  réparation,  ou  bien  on  peut  ne  faire  des  mécaniciens  que  d# 
siqiples  conducteurs,  prenant  leur  macbine  au  qioment  du  départ 
ft  la  quittant  ^  moment  de  l'arrivée  ;  chaque  grand  dépét 
çomfifçnâf  daps  ce  dernier  cas,  un  certain  nombre  d'ouvriers,  et 
syi^ialemçpt  de  oum^urs,  qui  entretiennent  les  machines  sur  les 
indications  fournies  par  les  mécaniciens  qui  les  montent  et  sous 
la  direct^)»  et  la  survçilbqice  du  chef  de  dépôt. 

Dans  le  dernier  système,  les  hommes  que  l'on  prend  comms 
mficanidieQS,  n'ont  besoin  (^'aucune  instruction  préalable  ;  on  pem 
\g»  jCboisâr  parmi  les  chauijreurs  qui  se  sont  fait  remarquer  par  leur 
iateUigence,  leurs  soins  dans  tous  les  détails  du  service,  et  par  leur 
ïxfflffe  K^uite  et  q/ifji  o^^iennent  ainsi  une  amélior;iti(w  considé- 
rsible  dans  leur  position  ;  dans  ce  cas,  ils  .sont  généralement 
plus  attachés  que  d'autres  à  leur  profession,  et  se  soumettent  pfais 
facilement  à  toujtes  les  nécessités  du  service.  L'avantage  de  ce 
sysli^e  fast  de  réduire  au  moindre  nombre  possible  le  personael 
des  mécaniciens  et  des  chauffeurs,  qui  ^me  toiyours  un  des  gros 
articles  du  d^l^e  des  frais  de  traction.  J^a  qaain-d'œuvre  d'en- 
tn^ti^i  iqisquf  celjijû-ei  est  ùii  par  des  ouvriers  d'ateliers,  i^t  moîfts 
cçAlev^»  mais  il  reste  à  examiner  si  bsK^mnie  totale  de  cette  maiii- 
tmmt  et  le  réwitat  obtenu  ne  conni^eAsent  pa^  largement  cet 
ippSBvémeBt. 

|k«»$  le  premif^  «ystène,  les  mécaniciens  d#iveq|i  éêt^^timsU 
mmi  h»  «otlem  les  plus  kaMes;  M»-«eutaMnt  ils  fM»  à 
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leur  machine,  dès  qu'ils  oot  un  instant,  les  petites  réparations  qui 
peuvent  prévenir  l*usure  rapide  des  pièces,  mais  encore  ils  com- 
plètent cet  entretien  de  tous  les  instants  par  les  travaux  pério- 
diques qu'ils  peuvent  exécuter  pendant  les  jours  de  repos  ;  s'il  y  a 
lieu,  ils  cessent  de  marcher  pendant  quelques  jours  et  exécutent 
toutes  les  réparations  nécessaires  pour  remettre  leur  machine  en 
bon  état  de  service  et  se  font  aider,  pour  cela,  par  quelques  ou- 
vriers spéciaux,  attachés  à  cet  effet  au  dépôt,  mais  qui  travaillent 
alors  sous  leur  direction  et  non  plus  seulement  sur  leurs  indications. 
Ce  système,  lorsqu'on  ne  l'exagère  pas,  en  faisant  exécuter  aux 
mécaniciens  des  réparations  de  trop  longue  haleine  et  qui  exige- 
raient en  réalité  la  rentrée  aux  ateliers»  présente  des  avantages  in- 
contestables sur  le  précédent  ;  il  n'apporte  pas,  du  reste,  un  ob- 
stacle absolu  à  l'avancement  des  simples  chauffeurs,  car^  s'ils  ont 
toutes  les  qualités  nécessaires  pour  devenir  bons  conducteurs  et 
lorsqu'ils  ont  acquis,  par  un  long  exercice,  la  connaissance  intime 
de  toutes  les  pièces  de  la  machine,  ils  peuvent,  par  un  stage  assez 
court  aux  ateliers,  se  mettre  en  état  de  réparer  la  machine  qu'ils 
sont  déjà  très  aptes  à  conduire.  Les  réparations  sont  faites  à 
temps  souvent  dans  l'intervalle  des  voyages  qui  forment  le  service 
d'une  journée,  sans  que  le  mal  puisse  s'aggraver  prématurément 
et  occasionner  des  dégradations  importantes  ou  des  ruptures  de 
pièces.  Lorsque  les  machines  rentrent  au  dépôt,  les  réparations 
sont  faites  par  celui  qui  en  connaît  le  mieux  la  nécessité,  qui  fait 
celles  qui  sont  urgentes  et  qui,  plus  que  tout  autre,  est  intéressé  à 
ce  qu'elles  soient  promptement  et  bien  faites  et  à  ce  qu'il  ne  soit 
pas  fait  de  travaux  inutiles,  car  il  ne  lui  est  pas  indifférent  que  la 
machine  reste  plus  ou  moins  longtemps  hors  de  service»  En  effet, 
les  primes  d'économie  de  coke,  de  régularité  de  marche,  etc.,  ne 
l'intéressent  pas  seulement  à  avoir  une  machine  en  très-bon  état 
pour  faire  le  bon  service  qui  devient  pour  lui  une  source  de  profits , 
il  est  également  intéressé  à  ne  perdre  aucun  tour  de  service  et  à 
éviter  tous  les  chômages  ;  il  arrive  à  maintenir  peqdant  longtemps 
sa  machine  en  service ,  il  s'y  attache  et  finit  par  en  obtenir  des  ré- 
sultats remarquables  comme  économie  et  durée  de  service.  Dans 
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Tautre  système,  du  contraire,  les  machines  ne  sont  entretenues  que 
par  intervalle;  elles  sont  généralement  au-dessous  de  ce  qu'on 
peut  appeler  un  bon  état  de  service  ;  les  réparations  partielles  du* 
rent  plus  longtemps  et  sont  en  somme  plus  coûteuses  ;  les  répara- 
tions générales  sont  plus  fréquentes. 

Cette  question  n'est  pas,  du  reste,  susceptible  d'une  solution 
absolue  ;  il  est  nécessaire  de  tenir  compte  de  la  nature  du  service 
de  chaque  ligne.  Sur  les  chemins  de  fer  d'une  faible  longueur  où  il 
n'y  a  pas  lieu  d'établir  de  séparation  entre  l'atelier  et  le  dépôf,  où 
la  moindre  importance  de  l'un  et  de  l'autre  permet  d'exercer  une 
grande  surveillance,  le  deuxième  système  peut  deveniravantageux  ; 
il  le  devient  surtout  si  la  somme  des  parcours  que  peut  faire  une 
machine  dans  une  journée  ne  représente  pas  un  travail  trop  consi- 
dérable pour  le  mécanicien,  de  telle  sorte  que  celui-ci  puisse  sans 
inconvénient  rester  presque  constamment  sur  pied.  Au  contraire, 
sur  les  lignes  où  les  machines  eiïectuent,  chaque  jour  de  service,  un 
parcours  considérable  et  où  il  est  nécessaire,  pour  le  conducteur 
et  pour  la  machine  elle-même,  de  couper  le  service  par  des  temps 
de  repos  très-multipliés,  il  convient  de  faire  réparer  la  machine 
par  le  mécanicien,  car,  sans  cela,  il  resterait  oisif  pendant  une 
grande  partie  du  temps.  C'est  avec  des  considérations  de  cette  na- 
ture qu'on  devra,  dans  chaque  cas  particulier,  mettre  en  balance 
l'avantage  du  moindre  coût  de  la  main-d'œuvre  des  réparations 
pour  le  premier  système  et  pour  le  second  l'avantage  de  réduire, 
par  l'entretien  de  tous  les  instants,  par  la  connaissance  exacte  qu'a 
le  mécanicien  du  travail  à  faire,  par  l'intérêt  qu'il  a  de  maintenir 
la  machine  dans  le  meilleur  état,  en  ne  faisant  cependant  que  le 
strict  nécessaire,  l'avantage  de  ne  pas  bire  passer  incessamment 
les  hommes  d'une  machine  sur  l'autre,  enBn  de  les  attacher  à  leur 
machine- 
Nous  avons  dit  que  lorsque  les  mécaniciens  devaient  réparer 
leur  machine,  il  fallait  les  faire  aider  par  quelques  monteurs  ; 
trois  de  ces  ouvriers  auxiliaires ,  pour  un  dépôt  qui  comprend 
quinze  à  seize  mécaniciens,  sont  en  général  suffisants,  lorsqu*on 
est  à  proximité  d'un  grand  atelier  où  l'on  peut  porter  les  pièces 


k  iPiNve;  4>P9  h  cm mormt,  î)  &m eo fini»  «dbM  Vmf&t- 
Uoè&i  (ta  dépAt»  H»  fiMferon  el  un  ou  dew  OMTriers  «ni  sacheal 
tourner  et  tn|Y»Unr  i«  duradronoerie  de  cuîyre. 

U  pmles^ian  de  mtewieieii,  au  pnîot  «u  t^euploitfiwii  des  cke- 
mins  de  fer  est  arrivée  maànt/cjmU  A*^(  V9»  plu»  dangereuse  que 
bemieoiip  d'aotrespr^feMinDs  industrielles  ;  elle  Vestd'autani  nMHus 
que  les  hommes  qui  Tembrassent  sont  plus  prudents,  car,  le  plus 
souvent»  lis  ne  soni  que  les  premières  victimes  de  leur  négUfenee 
ou  de  leur  imprévoyance  ;  elle  n'a  rien  de  pénjjole  et  de  fatigant 
ppiir  des  hommes  d'une  bonne  constitution  ;  elle  est  laqfemenl 
rétribuée  el  n'exige  qu'un  court  apprentissage,  ^le  est  par  suite 
très-reebercbée  ;  on  peut  donc  oboisir  dans  les  ^liers  les  ou* 
vrj^  les  plus  distingués  et  composa  ainsi  un  très-bon  persoimçl. 

Il  est  indispensable  de  choisir  pour  mécaniciens  des  honun^ 
froids,  courageux,  ayant  de  la  présence  d*esprit  et  un  bon  juge- 
ment, car  c'est  sur  eux,  surtout,  que  repose  la  séouyrité  des  nom- 
breux voyagi^urs  que  porte  chaque  convoi.  De  jpyius,  pour  bien 
conduire  la  machine  locomotive,  il  faut  au  mécaotcieu  un  esprit 
iAservateur,  de  l'intelligence  et  de  l'activité.  Enfin,  la  docilité  et 
un  dévouement  complet  qui  ne  fait  jamais  reculer  devant  aucune 
des  exigences  du  service,  sont  également  indispensables  ;  nous 
ne  parlons  pas  ici  de  la  sobriété  et  de  la  rjégularité  de  conduite 
qui  sont  des  conditions  d'une  nécessité  absolue. 

Les  ouvrir  qui  remplissent  tes  conditions  que  noifs  venons 
d'épumérer  doivent  être  seuls  admis  coimne  mécaniciens  ;  ils  ne 
doivent  eux-mêmes  demander  leur  admission  que  s'jUs  s^  s^Qnjtent 
une  vooalion  bien  éprouvés^. 

lies  chaufieurs  doivent  présenter  les  n^es  garanties  inorales  ci 
physiques  que  tes  mécaniciens;  lis  jdoivent  être  robuste  pcunr  i^ 
sister  à  la  fatigue  du  service  dont  ils  sont  chargés;  il  convtent,  en 
gé»énl,  de  chnisir  tes  diauffeniB  paim  les  ^anœ^vm  les  plus 
laborteux»  les  phis  acitfi  et  k»  plus  dociles  du  dépât,  <pii  d^rchsiii 
râsi  è  ne  ftnre  ime  pntfes6t«  ayemaCMise  et  asâwée. 
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Iiingi'UM  Hcœ  de  d^eniD  4e  ftr  a  tme  ftttim  inporuto^  fl 
est  nécessaire  de  s<^parer  les  machines  en  service  des  nfa^iiîffKf  m 
fétH9têtm  ;  indépendamnent  des  aMiers  réaffnés  k  la  conaimâion 
e(aia  réparations,  il  est  néoesatire  de  dîapoeer  des  locain  et  dte 
emplacements  spédanx  pour  mettre  en  dépAt  et  remiser  1^  ma- 
ebines  qui  sont  en  état  de  service»  pour  les  nettoyer,  les  allumer,  les 
alimenter,  etc.  On  distingue  deux  espèces  de  dépôts  de  mêclUneê: 
las  dépAts  principaux  qui  fournissent  les  machines  destinées  k  la 
conduite  des  trains,  et  les  dépAts  intermédiaires  où  s'alimentent  ces 
machines  k  leur  passage  et  où,  en  général,  sont  placées  las  ma- 
chines de  réserve  et  de  renfort  qui  font  le  service  de  mâckiMê- 


i°  DipÔTS  PRINCIPAUX.  •—  Les  dépôts  principaux  oontienn^t.  : 
las  jbâtiments  de  remisage  des  machines  et  tendeurs,  june  série  de 
yoies  de  service  et  de  stationnement  pour  les  machines  en  feu,  une 
ou  plusieurs  plaques  tournantes  de  grande  dimension,  sur  les- 
quelles on  peut  tourner  ensemble  ou  séparément  chaque  machine 
et  son  tender,  des  réservoirs  d*alimentatiûn  avec  leurs  accessoires 
et  des  emplacements  pour  les  approvisionnements  de  coke.  Ces 
diverses  parties  d*un  dépôt  doivent  être  disposées  de  manière  à  ce 
qu'on  puisse  facilement  déplacer  une  machine  sans  déranger  les 
autres,  et  groupées  de  telle  sorte  que  la  svrveillance  soit  facile  et 
que  les  manœuvres  à  bras  de  machines  éteintes  ne  se  fasstcnt  que 
très-rarement. 

Les  bâtiments  de  remisage  doivent  remplir  les  conditions  sui- 
vantes : 

1«  Qé'm  pHisae  fajûlement  entrer  ou  sortir  une  wiebine  saii3  en 
déplacer  d*a«tres^  la  maaœavre  d*une  madiine  qui  n*esi  pas  en 
fou  exigent  ketueoilp  de  Moips,  employant  ^ueoup  d*honunes 
et  e^tralBaiiit  des  fk^  assez  cwsidérables,  ai  eUe  se  renMiyelle 


1^  aaa  la  tahée  al  la  vapeur  «li  se  predwûMnt  jbnfu  •  oa  «Hip» 


.uneroâcbineouqa*on  la  met  en  mouvemeat,  trouvent  des  issues 
faciles  et  des  écoulements  bien  ménagés,  afin  qu'elles  ne  gênent 
pas  les  ouvriers  et  qu'elles  n'oxydent  pas  les  pièces  des  autres 
machines; 

>  Qu'il  y  ait  assez  de  jour  en  tous  sens  pour  que  l'on  puisse 
facilement  travailler  sous  les  machines  et  dans  toutes  leurs  parties; 

i^  Que  l'espace  libre  autour  de  diaque  machine  soit  suffisant 
pour  que  Ton  puisse  y  déposer  les  pièces  qu'on  démonte,  sans  que 
cela  gène  les  mouvements  ou  le  travail  des  machines  voisines  ; 

S^*  Qu'en  hiver  on  puisse  maintenir  dans  la  remise  une  tempéra- 
ture suffisante  pour  empêcher  la  congélation  de  l'eau. 

Ces  conditions  ont  été  remplies  de  diverses  manières.  On  a  con- 
struit des  bâtiments  rectangulaires  contenant  une  série  de  voies 
parallèles,  desservies  par  une  ligne  de  plaques  tournantes  ou  par 
un  chariot  qui  peut  amener  les  machines  sur  chacune  de  ces 
voies.  Un  chariot  placé  à  l'extérieur  ne  permet  de  remiser  qu'une 
seule  rangée  de  machines,  et  si  on  le  place  à  l'intérieur,  il  en 
dessert  deux  ;  mais  il  devient  gênant  pour  le  service,  à  cause  de 
la  force  qu'il  nécessite  et  il  oblige,  en  outre,  à  couvrir  un  espace 
considérable  non  utilisé.  Le  chariot  est  du  reste  d'une  manœuvre 
lente  et  pénible.  Cependant,  il  est  souvent  préféré  à  une  rangée  de 
plaques  tournantes  dont  l'établissement  est  fort  coûteux. 

En  plaçant  deux  ou  trois  voies  dans  la  longueur  d'un  bâtiment 
rectangulaire  et  les  coupant  par  des  lignes  transversales  de  plaques 
tournantes,  distantes  entre  elles  de  deux  longueurs  de  machines,  on 
arrive  à  entrer  ou  sortir  chacune  des  machines  indépendamment  les 
unes  des  autres,  et  cette  disposition  est  plus  économique  que  la 
précédente  comme  dépense  journalière  de  main-d'œuvre.  Hais, 
dans  l'un  comme  dans  l'autre  cas,  on  est  obligé  de  séparer  la  ma- 
chine du  tender  et  de  faire  des  manœuvres  à  bras  assez  impor- 
tantes pour  chaque  entrée  et  pour  chaque  sortie  de  machines. 

Il  est  plus  avantageux,  lorsque  le  terrain  le  permet,  de  disposeï' 
le  bâtiment  de  telle  sorte  que  les  voies,  au  nombre  de  deux  on  trois, 
soient  réunies  k  l'extérieur  du  dépôt  par  des  changements  de  voie; 
lorsqu'il  devient  nécessaire  de  déplacer  des  machines,  on  peut  te 
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faire  sans  maiiHi'œuvfe  et  sans  séparer  le  tender  de  la  mactiiiiet 
au  moyen  de  la  inacbinei>ilote  ou  de  l'une  des  machines  en  station- 
nement. 

On  adopte  très^fréquemment  une  disposition  dans  laquelle  les 
voies  sont  placées  de  manière  à  converger  vers  un  seul  et  même 
point,  qui  sert  de  ceutre  à  une  plate-forme  unique  sur  laquelle  on 
tourne  à  la  fois  ou  séparément  la  machine  et  le  tender.  Cette  plate- 
forme sert  non-seulement  à  faire  passer  les  machines  sur  les  voies 
de  la  remise»  mais  aussi  à  tourner  toutes  les  machines  qui  arri- 
vent d*un  autre  dépôt  et  qui  doivent  repartir  dans  la  journée.  Dans 
ce  système,  on  a  exécuté  deux  dispositions  de  bâtiments,  les  uns 
de  forme  polygonale  ou  circulaire,  au  centre  desquels  se  trouve  la 
plaque  tournante  et  les  autres  de  forme  demi-circulaire,  n'ayant 
que  la  profondeur  d'une  locomotive  et  laissant  la  plaque  tournante- 
au  dehors.  Ces  derniers,  dans  lesquels  la  surveillance  est  peut-être 
uo  peu  moins  facile  que  dans  les  précédents,  ont  l'avantage  de  ne 
couvrir  que  l'espace  réellement  nécessaire  au  remisage  ;  quelque- 
fois, cependant,  on  a  compris  la  plaque  tournante  sous  la  même 
couverture  que  les  voies  de  remisage. 

Dq)uis  quelques  années,  on  fait  assez  généralement  usage  de 
plates-formes  tournantes  de  10>»  à  li^  de  diamètre  qui  servent  à 
tourner  à  la  fois  la  machine  et  le  tender  ;  un  engrenage  manœuvré 
par  deux  ou  trois  hommes  les  met  en  mouvement.  Ces  appareils 
sont  très-utiles  et  doivent  être  appliqués  partout  où  il  y  a  un  mou- 
vement assez  important  de  machines  ;  mais  on  doit  éviter  de  les 
établir  avec  un  luxe  inutile,  car  on  aurait  bien  vite  dépensé  en  ca- 
pital ce  que  l'on  économiserait  en  salaire  joumaHer. 

Lorsque  les  voies  de  la  remise  sont  établies  sur  un  plan  paral- 
lèle, on  place  la  grande  plate-forme  tournante  sur  la  voie  qui  leur 
sert  de  tronc  commun,  ou  mieux  sur  une  voie  isolée,  en  commu- 
nication par  des  changements  de  voie  avec  les  voles  de  station- 
nement. 

Un  point  important  dans  la  construction  des  remises  de  ma- 
chines, c'est  de  ne  pas  restreindre  les  dimensions  d'après  celles  en 
kHigoeur,  largeur  et  hauteur  de  machines  existantes.  lorsqu'on 
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cumtnût  il  faitt,  ati  eènirairc,  rés«rf«r  de  tMfés  eipteès  rar  les 
voies  (te  Mmtsage  et  dariis  toui»  le»  passui^j  afnd  fu'auttmr  des 
chariots  ou  plaques  touniantes.  Faute  de  cette  prévoyance^  S  »- 
tkfé  iii)oiird*hui,  mt  beaneoufi  de  elimhii  d«  ftr,  qim  dans  les 
éftides  du  àuitérM,  m  ne  peot  plus  f»roii«r  des  profit  de  féi 
et  satl^i»  aux  besoifls  de  rexpMtatiiiii,  eoÉmie  w  le  fend!  si  4M 
n'était  pas  entravé  par  les  conditions  NMieoses  dais  tesfiieUflB  Ha 
constructioins  ont  été  étabBes.  Ce  400  Mds  disons  iir  deg  maMs 
s'applique  égAmcnt  aèx  trsvaiix  IM,  sttKifaHis  et  pUH|Mi  ttfitf^ 
nanties. 

'  Lesienilaesde  l6edin«Bves  doivent  fweefMi"  le}oitf  j^deliiges 
et  nombreuses  ftnétres  piaeées  dur  tiHites  loûtv  ftees  et  dës- 
cnndant  assez  bas  pour  éclairer  llàtArUMir  des  flws66  sur  lesqiMffles 
0D|riaee  les  machUies.  il  convient  é|alaÉenr  <]foe  des  cMssis  ^ 
tiés  soient  placés  dans  ta  couverture  du  bltlment  Pour  fiiénlgè, 
on  ménage,  en  général,  des  ouvertores  sous  les  sablibres  et  as 
sommet  du  comble  de  manière,  à  établir  un  tirage  qui  eoHfve  fàci- 
lement.la  fumée.  Ces  ouvertures  doivent  pouvoir  se  fermer  if  vOloflté 
pour  que  le  froid  ne  gène  pas  le  travail  des  ouvriers  et  ne  ftsse 
pas  geler  Feau  des  machines  pendant  la  sai^M  d'biver.  Italie  tet 
aértfene  suffit  pas,  quelque  bien  ëtabll  qu*il  soK;  chaqôe  joa^ 
M  allume  plusieors  machines  et  on  voit  biehtdt  les  {Pièces  de  «Mies 
qui  restent  en  réserve  dans  la  remise  se  couvrir  de  rouille.  Cette 
insuffisance  se  manifeste  surtout  pendant  l'hiver,  car  on  ne  i^gêI 
pas  laisser  les  portes  de  la  remise  ouvertes  en  pânhanenoe.  C'est 
pom*  cela  que  dans  plusieurs  dépôts  on  a  établi,  au-dessus  de 
chaque  emplacement  de  machme,  une  cheminée  terminée  par  wm 
base  moUle  en  forme  de  cône  renversé,  qui  s'abaisse  sur  la  Aedii- 
née  des  machiiies  qu'on  aUundie,  et  qui  non-seulemeiit  râpddie  là 
fumée  de  se  répandre  à  rintérieur,  mais  encore  accélère  Irts^sa^ 
sibiement  leur  mise  en  vapeur. 

Sur  l'emplacement  que  doit  occuper  chaque  machine  dins  o 
dépôts  on  établit,  comme  nous  l'avons  déjà  dk^  une  fosse  qui  per- 
met de  passer  facilement  sous  la  machine  et  d'y  travailler.  La  pro- 
fondeiir  de  ces  Cnsses  au-dessonsdu  nhrean  des  raib  varie  AtA'**  W 


i  0<>  90;  te  fond  est  pav«  H  iaettué  vers  «è  (AniVeék  té  «^gt^ 
ineDt,  poiir  réccmlemem  des  eaux  des  macbiiies  et  des  teoders  que 
fou  vide  m  qii^oii  lave. 

La  chiiifefaie  des  remises  de  locomotives  se  fait  ft  pm  ^  ib- 
dUTéremmeot  eu  fer  ou  en  bois.  Le  bois  ne  ferait  présenter  auen 
danlfer,  surtout  lorsqu'on  emploie  les  dieminées  d'altomage  dont 
nous  afvoDS  parlé.  Mais  pour  la  <H)ttvertupe,  on  doit  éviter  remploi 
dn  2iae  on  dé  la  tdle,  métaux  qui  s^mt  promplement  «orrodés  par 
la  condensation  de  la  vapeur  d'ean  et  des  vapeurs  acides  qni  se 
prodttteent  en  grande  abondance  dans  toutes  les  remises,  suriMi 
p^idant  râlnmagc. 

AO|»rès  dé  chaque  Ibsse  H  convient  de  placer  des  établis  dt- 
jntteurs  avec  étauxet  dès  aTm<^es  pour  les  outils  <et  tétemcMits  dès 
nacfainistes  et  ouvriers  attachés  au  dépdt. 

t^  Vms  Dt  sfiKvicB.  —  Indépendamment  de  la  voie  coddttisant 
à  la  remise,  il  doit  y  avoir  dans  tont  dépôt  principal  une  voie  d'une 
certaine  étendue,  sur  laquelle  les  machines  poissent  aller  «t  venir 
pour  s*âlimenier  sans  devenir  une  cause  d'accidents  et  des  voies 
de  sUtiMnement  communiquant  par  leurs  deux  extrémités  avec  la 
voie  de  s^irice,  sur  lesquelles  viennent  se  placer  les  machines  <^ 
attendent  leur  tour  de  dé|iart.  La  disposition  de  ces  Voies  dtfit  écre 
telle  que  ^aque  machine  puisse,  sans  déranger  les  antres,  preildrê 
le  traîft  qtfeile  doit  conduire  ou  atteindre  la  voie  destinée  1  rM- 
menuitioii. 

Enfin,  une  voie  spéciale,  communiquant  avec  la  remise  sur  h^ 
quolte  sont  placées  des  fosses,  doit  être  réservée  pour  le  lavage 
des  machines.  Sur  une  voie  peu  fréqueotée  par  les  macMnes  en 
service,  on  dispose  une  grue  puissante  qui  sert  à  lever  les  machines, 
pour  visiter  ou  dianger  les  coussinets  des  bottes  à  graissé,  rem- 
placer le»  essieux  montés,  etc. 

U  bonne  disposition  des  voies  d'un  dépOt  a  uiie  tfès-graMè 
importance  ;  car  une  machine  bien  préparée  peut,  si  ^le  n'est  pas 
dérangée,  rester  pendant  un  très-iongtemps  en  feU  (huit  'Ct  dsi 
heures)  sans  consommation  sensible  de  combustible  ;  tandis  qnè. 
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si  elle  est  obligée  de  faire  des  manœuvres,  le  feu  s'active  par  la 
marche  et,  lorsque  la  machine  est  revenue  en  place,  le  coke  se 
consomme  en  produisant  de  la  vapeur  en  pure  perte,  la  chaudière 
s*épuise  et  bientôt  il  faut  alimenter,  ce  qui  augmente  la  consomma* 
tion  et  repniduit  les  mêmes  conditions  fâcheuses  ;  en  outre,  ces 
mouvements  peuvent  forcer  d'autres  machines  à  se  déplacer  et  de- 
venir ainsi  une  source  indéfinie  de  consommation  et  de  dépense. 
Nous  reviendrons  sur  ce  point  en  parlant  de  la  conduite  des  ma- 
chines et  nous  indiquerons  quelle  influence  considérable  peu 
avoir,  sur  la  marche  et  la  consommation,  la  manière  de  tenir  les 
machines  en  feu  dans  les  dépôts.  On  doit  encore  chercher  à  éviter 
les  manœuvres  de  machines,  à  cause  des  accidents  qui  peuvent  en 
résulter  et  aussi  parce  qu'elles  font  perdre  du  temps  sacoi  net- 
toyeurs et  aux  mécaniciens  qui  pourraient  avoir  des  travaux  à  faire 
à  leur  machine. 

Des  fosses  nombreuses  doivent  être  établies  sur  les  voies  de  sta- 
tionnement des  locomotives,  afin  de  permettre  de  les  visiter,  de 
les  réparer  et  de  les  nettoyer.  Ces  fosses  doivent  être  semblables  à 
celles  que  nous  avons  indiquées  pour  les  remises.  Les  fosses  pla- 
cées sur  des  voies  que  l'on  doit  souvent  traverser  la  nuit  occa- 
sionnent fréquemment  des  accidents,  si  on  ne  prend  pas  de  pré- 
cautions pour  prévenir  les  personnes  qui  pourraient  y  tomber.  Pour 
cela,  sur  quelques  chemins,  on  a  mis  en  face  de  chacune  d'elles 
des  perches  à  1°"  de  hauteur;  mais  ce  moyen  est  assez  gênant, 
lorsqu'il  n'y  a  pas  beaucoup  d'espace  entre  chaque  voie.  En  pla- 
çant, dès  que  la  nuit  arrive,  dans  l'intérieur  de  chacune  d'elles  de 
petites  lampes,  on  les  rend  parfaitement  visibles  et  on  remplit  te 
même  but. 

3^*  Magasin  de  coke.  —  Les  terrains  destinés  aux  dépôts  de 
coke  doivent  être  aussi  rapprochés  que  possible  des  voies  de  sta- 
tionnement des  locomotives.  Lorsque  l'espace  le  permet,  et  surtout 
aux  points  où  il  faut  donner  du  coke  aux  machines  à  leur  passage, 
il  est  très-avantageux  d'établir,  auprès  de  la  voie  où  la  machine 
stationne,  une  large  estrade  sur  laquelle  on  pose  les  paniers  et 


d*bù  on  peut  directement  les  décharger  dahs  les  tëûders.  On  ob^ 
tient,  par  ce  moyen,  une  accélération  très^sensible  du  service 
et  une  économie  de  main-d'œuvre.  Les  magasins  principaux 
doivent  être  placés  aux  points  d'arrêt  ou  de  départ  des  ma* 
chines  ;  cependant,  il  peut  y  avoir  lieu  de  déroger  à  cette  règ^e  si 
les  arrivages  se  font  à  on  point  intermédiaire,  afin  d'éviter  des 
transbordements  et  des  manutentions  qui  sont  toujours  une  source 
de  dépense  et  de  déchet. 

Dans  quelques  cas  exceptionnels  il  convient  de  recevoir,  pour  une 
partie  de  la  consommation  journalière,  le  coke  chargé  au  lieu  de 
fabrication  dans  des  sacs  ou  des  paniers,  et  d'éviter  ainsi  le  transva* 
sèment  ;  mais  le  plus  souvent,  le  transport  se  fmt  en  vrac  sur  des 
bateaux  ou  sur  des  wagons  et  il  est  nécessaire,  au  fkir  et  à  mesure 
du  déchargement,  d'empiler  le  coke  en  tas.  On  le  reprend  ensuite  au 
moyen  d'une  pelle  à  grille,  de  manière  à  séparer  le  menu  produit 
par  le  ti^ansport  et  la  manutention,  et  on  le  charge  dans  des  sacs 
ou  des  paniers  qui  sont  déposés  à  proximité  des  voies  de  ^tion- 
nement  des  machines.  L'emploi  des  sacs  ou  des  paniers  est  néces* 
saire  pour  mesurer  le  combustible  délivré  aux  mécaniciens  et 
pour  faciliter  le  transport  qui  se  fait  à  dos  d'h(mime  et  le  décbar* 
gement  sur  te  tender;  ces  récipients  ont  une  capacité  d'un  hec- 
tolitre et  pèsent  de  35  à  40  kilog.,  suivant  la  nature  du  combus- 
tible. On  emploie  des  sacs  en  forte  toile  de  chanvre  ou  des  paniers 
en  osier  ;  l'administration  des  chemins  de  fer  belges  trouve  un 
avantage  marqué  à  faire  usage  de  paniers  en  rotin  ;  cette  matière 
ne  s'altère  pas  par  l'aoion  de  l'humidité  et  permet  d'établir  des 
paniers  d'une  très^grande  durée. 

4'»  Prisks  o'bàu.  —  Ainsi  que  nous  l'avons  feit  ressortir,  on  ne 
saurait  attacher  trop  d'importance  au  choix  de  l'eau  d'alimentation 
des  machines  et  on  ne  doit  pas  reculer  devant  des  dépenses, 
même  importantes^  pour  se  procurer  une  eau  qui  ne  donne  qu  ^ 
peu  ou  point  de  dépôts  adhérents  aux  parois  des  chaudières.  Nous 
ne  reviendrons  pas  sur  cette  question. 

Pour  élever  l'eau,  on  doit  choisir  des  appareils  simples,  solides 
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el  pea  suscqrtibles  de  déranfeinents,  ifin  que  le  aertice  m  WÊBrt 
pas  d'inteiruptioii*  Dans  les  dépMs  qui  sont  ustattés  pour  le  rayi- 
taïUement  des  locomotives,  on  se  sert  de  machines  k  vapem*  ; 
aux  stations  où  Ton  ne  prend  de  Teau  qu'aecidenteUement,  on 
se  sert  de  pompes  à  bras;  Feau  est  recueilUe  dans  des  réner- 
votrs  d'une  capacité  assez  grande  que  l'on  maintient  tonjours 
plems,  de  telle  sorte  qu'ils  puiss^mt  sofBre  an  service  d'une  jour-- 
née  au  moins,  en  cas  de  réparations  à  faire  aux  pompes  ou  i  b 
macbine.  Les  réservoirs  sont  généralement  construits  en  tôle  ;  il 
conviait  de  les  diviser  de  manière  à  pouvoir  les  vider,  les  nett03Fer 
et  les  réparer  sans  les  mettre  complètement  à  sec.  Cette  diviaioii 
permet  aussi  de  ebauflier  Teau  qu'on  donne  aux  locomotives,  tt 
elle  pourrait  être  utilisée  pour  la  précipitation  préadabie  des  naa- 
tières  inerustuites.  L'élévation  des  réservoirs  aiHlessiis  du  noi 
éoit  être  telle  que  le  remplissage  des  tenders  se  &sse  rapidement, 
SUIS  qu'on  soit  obligé  de  donner  de  trop  fortes  dimensions  anx 
conduites  ou  robinets  ;  elle  doit,  par  conséquent,  être  en  rapport 
avec  la  distance  du  point  ou  stationnent  les  machines  pour  s'ali- 
menter. D  est  nécessaire  d'entourer  les  réservoirs  et  de  les  couvrir 
pour  empêcher  l'action  de  la  gelée  ;  cette  précaution  eai  égatement 
indispensable  lorsqu'on  veut  diauffer  l'eau  d'une  manière  per- 
flunente. 

L'eaa  est  distribuée  aux  lenders  m  mojen  d'appareils  qu'on  dé- 
signe sous  le  nom  de  (rmes&ydroiUtgiiet,  qui  sont  en  nombre  va* 
riaUe  suivant  l'importance  du  dépftL  II  convient,  dans  tons  les 
cas,  qu'une  de  ces  grues  soit  placée  sur  la  voie  par  laqudie  doit 
nécessairement  passer  toute  machine  qui  va  se  mettre  snr  les 
voies  de  stationnement,  afin  que  le  tender  étant  remfdi  de  suite, 
on  puisse  y  envoyer  l'excès  de  vapeur  de  la  chaudière  ou  alimen- 
ter dès  que  le  besoin  s'en  fera  sentir.  On  preite,  Umqu'on  le 
peut,  de  la  position  des  réservoirs  eux-^nêmes  pour  y  impliquer  des 
tuyaux  de  prise  d'eau  qui  remplacent  les  grues  hydranUques. 

Indépendamment  de  l'alimentation  des  machines,  les  léservoÉs 
doivent  encore  fouornir  de  l'eau  :  1"*  dans  les  remises  de  locono- 
tives  à  proximité  de  chaque  madiine,  pour  remplir  les  chaudièKs 
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avant  rallumage;  2^  auprès  de  b  fosse  de  bvage  des  machines; 
3»  à  une  ou  plusieurs  bomes-fbntaines  pour  le  service  et  pour  les 
bommes  du  dépôt.  Enfin,  il  convient  de  profiler  de  Pâévation  des 
réservoirs  pour  disposer  quelques  conduites  en  cas  d*incendic  qui 
serait  fort  grave  dans  un  dépôt,  attendu  qu'il  faut  très-longtemps 
pour  sortir  et  mettre  hors  de  danger  des  machines  éteintes. 

On  se  sert  ordinairement,  pour  le  lavage  des  chaudières,  d*une 
pompe  manœuYrée  à  bras  ou  du  jet  produit  par  un  réservoir  spé- 
cial placé  à  une  grande  hauteur.  Mais,  lorsque  la  machine  qui 
monte  reau  est  dans  le  dépôt  même,  on  peut  s'en  servir  pour  la 
lavage  des  machines,  en  lui  faisant  mettre  en  naouvemoit  une 
pompe  snsceptible  de  produire  un  jet  très-puissant. 

5*  DisposmoNs  accessoires.  —  Auprès  de  la  remise  des  m»- 
chines  on  place  ordinairement,  ainsi  que  nous  l'avons  d^à  îBdî- 
qué,  une  grue  assez  forte  pour  soulever  une  machine  ;  cette  ffm 
sert  à  visiter  les  boites  à  graisse  et  les  fusées,  opération  très-fié- 
quente  dans  un  dépôU 

Enfin,  un  dépôt  doit  comprendre  :  !<>  un  petit  magasin  destiné 
aux  matières  de  consommation  courante,  telles  que  huile,  suif, 
chanvre»  minium,  etc.  ;  i?  un  bureau  pour  le  distributeur  qui  tient 
la  comptabilité  du  dépôt  et  délivre  les  matières  autres  que  le 
coke  ;  3»  un  bureau  pour  le  chef  de  dépôt  ;  i^  uà  corps-de-garde 
pour  les  hommes  de  service,  avec  un  Ut  de  camp  et  des  appa- 
reils de  chauffage,  disposés  de  manière  à  sécher  les  vêtements 
mouillés;  S''  un  dortoir  pour  les  mécaniciens  et  les  chauffeurs 
qui,  venant  d'autres  dépôts,  passent  la  nuit  hors  du  lieu  de  leur 
résidence,  ou  pour  ceux  qui  ont  besoin  de  repos  après  avoir  passé 
la  nuit  au  service  et  qu'il  est  souvent  utile  de  ne  pas  laisser  s'éloi- 
gner ;  6^  des  lieux  d'aisance  pour  les  employés  et  pour  les  ouvriers 
et  manœuvres  ;  1^  un  logement  pour  le  chef  et  le  sous-chef  de  dé- 
pôt dont  la  présence,  à  toute  heure  du  jour  et  de  la  nuit,  est  né- 
cessaire» afin  que  le  service  ne  soit  jamais  en  soufirance. 

e»  Dépôts  mraiiM&DiAmES.  •—  Ces  dépôts,  destinée  à  aUmentor  litt 
macbîpe»  à  leur  passage  et  à  entretenir  en  feu  des  noachiatô  de  se- 
cours, sont  des  établissements  fort  simples.  Sur  une  voie  s'embran- 
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chant  sur  les  voies  principales,  on  place  un  bâtiment  contenant  i 
une  remise  pour  deux  locomotives  de  réserve  et  un  wagon  de 
secours;  un  bureau  et  un  logement  pour  le  mécanicien  chef  de  ce 
dépôt  ;  un  corps-de-garde  pour  les  hommes  de  service  ;  un  petit 
magasin  d'objets  de  consommation  courante,  soit  pour  les  besoins 
du  dépôt,  soit  pour  ceux  des  machines  de  passage;  des  réservoirs 
et  des  appareils  d'alimentation  auprès  de  chacune  des  voies  sur  les- 
quelles les  machmes  s'arrêtent. 

Sur  la  voie  de  la  remise*  et  en  ddiors  des  bât'unents»  on  place 
une  plaque  tournante  destinée  à  tourner  les  nutchines  suivant  le 
sens  dans  lequel  elles  doivent  marcher.  Il  convient  que  cette  plaque 
tournante  permette  de  manœuvrer  en  même  temps  la  machine  et 
le  tender,  aGn  de  ne  pas  retarder  le  départ  des  secours  et  de  ne  pas 
exiger  la  présence  d'un  trop  nombreux  personnel. 

Des  fosses  doivent  être  établies  dans  le  bâtiment  pour  le  service 
de  la  machine-pilote  et  sur  les  voies  principales,  au  point  où  s'ar- 
rêtent les  machines  conduisant  les  trains,  pour  qu'on  puisse  y  pi- 
quer le  feu  ou  les  visiter  et  au  besoin  les  réparer.  C'est  auprès  de 
ces  fosses  que  sont  placées  les  grues  hydrauliques  ou  les  réser- 
voirs eux-mêmes,  qui  servent  à  remplir  le  tender  pendant  que  la 
machine  est  en  stationnement.  Il  est  très-important,  dans  les  dé- 
pôts intermédiaires  surtout,  que  l'écoulement  de  l'eau  soit  très-ra- 
pide et  se  fasse  par  des  tuyaux  ayant  là  centimètres  au  moins  de 
diamètre  intérieur,  afin  que  les  trains  ne  soient  pas  retardés  ;  les 
réservoirs  doivent  être,  en  outre,  à  une  hauteur  de  4  à  8». 

Dans  ces  dépôts,  lorsqu'on  puise  l'eau  sur  place,  il  est  trè^ 
avantageux  de  placer  la  machine  à  vapeur  auprès  du  point  de  sta- 
tionnement de  la  machine-pilote j  car  alors,  en  détachant  un  des 
raccords  du  tender  et  au  moyen  d'un  conduit  de  vapeur  pouvant 
mettre  en  communication  le  tuyau  de  la  pompe  de  la  machine  lo- 
comotive avec  la  machine  fixe,  on  fournit  à  celle-ci  la  vapeur  ao 
moyen  du  tuyau  réchauffeur.  On  ne  se  sert  donc  que  rarement  du 
fourneau  de  la  machine  fixe,  dans  le  cas  seulement  où  la  machine- 
pilote  part  au  secours,  sans  que  les  réservoirs  soient  remplis  ;  il  en 
résulte  une  économie  importante,  car  la  machine  locomotive  ne 
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consomme  pas  sensiblement  plus  que  si  on  la  tenait  en  feu  sans 
Futiliser. 

La  position  des  dépAts  intermédiaires  doit  être  déterminée  par  la 
qualité  des  eaux  que  l'on  trouve  sur  les  difîTérents  points  de  la 
ligne,  car,  nous  ne  saurions  trop  le  répéter,  il  est  indispensable 
d'employer  de  l'eau  de  bonne  qualité.  Il  est  bien  entendu  que  cette 
règle  ne  peut  s'appliquer  que  dans  certaines  limites  fixées  par  la 
distance  à  laisser  entre  les  machines  de  secours  et  par  la  capacité 
qu'on  peut  donner  au  tender.  Hais  il  est  bien  rare  que  ces  limites 
ne  soient  pas  assez  étendues  pour  qu'on  ne  puisse  pas  rencontrer  des 
eaux  convenables.  On  aurait,  du  reste,  beaucoup  plus  de  facilité 
dans  le  choix  des  eaux  si,  au  lieu  d'arrêter  à  l'avance  une  seule 
et  même  dimension  pour  les  caisses  à  eau  de  tender,  comme  on 
Ta  fait  jusqu'ici  pour  tous  les  chemins  et  pour  toutes  les  machines, 
on  donnait  à  ces  caisses  des  dimensions  en  rapport  avec  la  position 
des  points  d'alimentation. 

Nous  mentionnerons  seulement  à  titre  de  rappel  les  galets  d'a- 
limentation que  l'on  dispose  souvent  dans  les  dépôts  ;  ils  sont 
indispensables  lorsqu'il  n'existe  pas  de  voies  sur  lesquelles  les 
machines  puissent  marcher  pour  s'alimenter,  sans  courir  sur  les 
voies  de  circulation  ;  celte  installation  serait  surtout  utile  dans  les 
dépôts  intermédiaires. 

7®  Chauffage  de  l'eau  d'alimentation.  —  On  peut  chauffer 
l'eau  d'alimentation  des  locomotives,  en  hiver  seulement,  pour 
l'empêcher  de  geler  dans  les  réservoirs  et  dans  les  conduites,  ou 
bien  on  peut,  dans  un  but  d'économie,  la  chauffer  pendant  toute 
l'année,  de  manière  à  n'introduire  dans  les  tenders  que  de  l'eau 
chaude.  Dans  le  premier  cas  les  appareils  à  établir  sont  simples 
et  peu  dispendieux.  Dans  le  second  il  faut  des  appareils  plus 
puissants  et  plus  complets.  Il  convient  donc  d'examiner  l'impor- 
tance que  peut  avoir  l'alimentation  à  l'eau  chaude.  Dans  les  ma- 
chines fixes  sans  condensation,  on  a  quelquefois  tenté  l'essai  de 
l'alimentation  à  l'eau  chauffée  dans  les  réservoirs.  Mais  comme  les 
chaudières  peuvent  avoir  de  très-grandes  dimensions,  qu'on  a  un 
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tirage  par  une  baute  cbemisée,  que  Ton  peut  absorber  ainsi  la 
presque  totalité  de  la  cbaleur  produite  par  un  combustible  d'ail- 
leurs moins  cher  que  le  coke  et  que,  de  plus,  Fappareil  de  chauf- 
fage de  reau  ne  sert  qu*à  une  seule  machine,  il  en  est  résulté  que 
Tutilité  qu'on  a  retirée  de  ce  procédé  n'a  pas  été  assez  importante 
pour  compenser  la  dépense  et  la  complication  qui  en  résultaient 
lorsqu'on  établissait  un  foyer  spécial,  et  on  a  dû  se  borner  à  chauf- 
fer au  moyen  de  la  vapeur  perdue,  ce  qui  est  du  reste  le  moyen 
le  plus  rationnel. 

Dans  les  machines  locomotives,  au  contraire,  le  point  important 
est  de  produire  la  plus  grande  quantité  de  vapeur  avec  la  plus  pe- 
tite chaudière  possible,  et  cela  avec  un  combustible  très-cher, 
en  laissant  échapper  l'air  diaud  à  une  très-haute  température 
et  en  employant  une  partie  du  travail  moteur  de  la  machine  à 
produire  la  chaleur  nécessaire.  C'est  donc  avec  une  grande  dé- 
pense que,  dans  les  chaudières  mêmes  de  ces  machines,  on  amène 
l'eau  froide  à  la  température  de  SO  ou  &y>y  sans  compter  que  l'a- 
Umentation  à  l'eau  firoide,  dans  une  chaudière  contenant  peu  d'eau, 
gêne  beaucoup  la  marche.  De  plus,  lorsqu'on  alimente  habituelle- 
ment à  l'eau  froide,  il  arrive  très-souvent,  en  hiver,  qu'on  se  laisse 
surprendre  et  que  les  tuyaux  et  les  pompes  gèlent  en  route;  il  est 
même  inévitable,  pendant  un  hiver  rigoureux,  qu'on  n'éprouve 
pas  des  accidents  de  ce  genre  si  l'on  n'a  pas  pris  les  mesures  né- 
cessaires pour  chauffer  l'eau  des  réservoirs. 

Il  y  a  donc  un  avantage  incontestable  à  fournir  aux  locomotives 
de  Teau  chauffée,  au  moyen  d'appareils  spéciaux,  dans  lesquels  on 
emploie  du  combustible  de  qualité  inférieure  ou  les  déchets  des 
magasins  de  coke,  et  qui  permettent  d'utiliser  toute  la  chaleur  pro- 
duite. C'est  surtout  dans  les  dépôts  intermédiaires  qu'il  importe  de 
chauffer  l'eau,  parce  qu'au  départ  la  machine  peut  échauffer  son 
eau  au  moyen  de  la  vapeur  qu'elle  produit  en  stationnement  et 
qu'en  route  cela  devient  à  peu  près  impossible. 

Lorsqu'on  veut  chauffer  l'eau,  il  convient  de  n'opérer  que  sur 
une  faible  quantité  d'eau  à  la  fois  et  d'avoir  pour  cela  de  petits  ré- 
servoirs spéciaux  qui  sont  à  volonté  et,  à  mesure  qu'ils  s'épuisent. 
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mis  M  Gommuiûcation  avec  le  réservoir  principal.  L'eau  s'échaufTe 
alors  an  moyen  d'appareils  à  circulation  continue,  disposés  pour 
celte  opération.  On  y  brûle  de  menu  coke  ou  des  briquettes  faites 
avec  le  poussier  de  coke  et  les  déchets  de  combustibles  de  tout 
genre.  Si  la  machine  qui  sert  à  monter  Teau  se  trouve  auprès  des 
réservoirs,  on  peut  avantageusement  utiliser  sa  chaudière  pour  le 
cbaufEige  de  Teau,  en  la  mettant  en  communication  avec  le  réser- 
voir par  deux  tuyaux  armés  de  robinets,  disposés  de  manière  à  lui 
permettre  de  travailler  à  circulation  continue.  Lorsque  la  machine 
ne  travaille  pas,  on  ouvre  le  robinet  du  tuyau  inférieur  et,  la  chau- 
dière remplie,  on  ouvre  le  second  ;  puis,  lorsque  l*on  veut  produire 
de  la  vapeur  on  ferme  les  robinets,  on  vide  une  portion  de  l'eau, 
et  la  machine  peut  reprendre  sa  marche.  Dans  les  dépôts  où  on 
chauffe  l'eau,  il  faut  rapprocher  autant  que  possible  les  réservoirs 
des  points  ou  ils  doivent  fournir  l'eau,  attendu  qu'il  y  a  refroidis- 
sement de  l'eau  contenue  dans  les  conduites  ainsi  que  de  celle  qui 
y  passe. 

Ainsi  que  nous  l'avons  déjà  indiqué,  la  température  de  l'eau  ne 
doit  pas  dépasser  60^'  à  70^,  car  au  delà  les  pompes  cesseraient 
de  fonctionner  régulièrement. 


i  •■  —  — tlltegc 


L*aiilillage  des  madiines  peut  se  snbdivteer  en  quatre  catégories: 

i^  Lbs  outils  pour  la  conouite  nu  foter  comprennent  : 
La  pelle  à  coke^  pelle  longue,  étroite,  à  bords  relevés,  surtout 
i  Farrière,  disposée  pour  entrer  facilement  par  la  porte  étroite  du 
foyer  et  pour  contenir  à  la  fois  le  plus  de  coke  possible,  afin  que  le 
mécanicien  ne  soit  pas  obligé  d'ouvrir  un  trop  grand  nombre  de  fois 
la  porte  par  laquelle  s'introduit  de  l'air  froid  nuisible  à  la  produc- 
tion de  vapeur,  et  aussi  afin  que  dans  le  mouvement  de  la  machine, 
le  chauffeur,  en  chai|;eant  rapidement,  ne  laisse  pas  tomber  le  coke 
s'il  vient  à  heurter  la  porte  du  foyer.  Cette  pelle  est  montée  sur 
un  manche  très-court  terminé  par  une  poignée,  pour  faciliter  le 
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chargement  du  coke  sur  les  côtés  du  foyer  ;  elle  s*use  rapidement 
et  il  convient  qu'elle  soit  aciérée  ; 

Le  pique- feu,  tringle  en  fer  de  2  mètres  de  longueur  et  0*  020 
de  diamètre,  terminée  d*un  bout  par  une  poignée,  de  l'autre  par 
une  pointe  plate  formant  crochet  ; 

La  lancey  outil  semblable  au  précédent,  mais  dans  lequel  le 
crochet  est  remplacé  par  une  pointe  en  fer  de  flèche  ;  il  sert  à  jeter 
le  feu,  et  pour  cela  on  l'introduit  par  la  porte  à  travers  la  couche 
de  combustible, jusqu'au  dessous  de  la  grille;  en  plaçant  la  pointe 
triangulaire  au  travers  de  la  grille  et  tirant  à  soi,  on  fait  tomber 
les  barreaux  et  le  feu. 

La  tringle  de  la  lance  doit  avoir  au  moins  0°"  025  de  diamètre, 
car,  lorsqu'il  faut  jeter  le  feu  en  roule,  le  foyer  chargé,  il  est 
difficile  de  percer  la  couche  de  combustible;  la  tringle  rou- 
gissant se  tord  facilement  si  elle  est  faible  et  l'opération  deve- 
nant alors  impossible,  on  est  exposé  par  suite  à  brûler  une  chau- 
dière; 

La  tringle  à  nettoyer  les  tubes ,  la  raclette  et  le  balai. 
Après  un  certain  temps  de  marche  il  se  dépose,  à  l'entrée  des 
tubes,  de  la  cendre  qui  se  calcine,  devient  adhérente  à  la  plaque 
tubulaire  et  bouche  presque  complètement  les  orifices.  Pour  Fen- 
lever,  lorsqu'elle  est  abondante  et  qu'elle  adhère  fortement,  on  passe 
sur  toute  la  plaque  une  lame  de  tôle  fixée  à  une  tringle  en  fer  qui 
en  enlève  la  majeure  partie.  Si  quelques  tubes  sont  encore  bouchés, 
on  les  nettoie  avec  une  petite  tringle  aplatie  et  recourbée  au  bout, 
pouvant  entrer  dans  le  tube;  puis  enfin  on  frotte  avec  un  balai  de 
bouleau  un  peu  fort.  Souvent  le  balai  seul  suffit  pour  ce  nettoyage 
si  on  l'emploie  plusieurs  fois  dans  un  trajet  ; 

La  tringle  à  tamponner  les  tubes,  ou  forte  tige  de  fer  de  0°»  025 
de  diamètre  et  de  2**  de  longueur,  terminée  par  une  douille  qui  re- 
çoit le  tampon  en  bois  que  l'on  emploie  pour  boucher  les  tubes 
qui  viennent  à  crever  en  marche. 

Tous  les  outils  que  nous  venons  d'indiquer,  ainsi  qu'une  forte 
pinc^  en  fer,  doivent  être  placés  sur  le  tender  à  portée  du  méca- 
nicien. 


2^  BtmBTTEs  ST  Bidons.  —  Pour  le  graissage  des  machines»  il 
faut  au  mécanicien  une  provision  de  4  à  8  kilog.  d'huile  dans  un  bî* 
don  solidement  construit,  afin  que  les  secousses  de  la  machine  ne 
le  fassent  pas  fuir.  On  se  sert,  pour  graisser,  de  deux  burettes  à 
long  col  et  d'une  sorte  de  casserole  en  cuivre  rouge,  qui  peut  aller 
au  feu  pour  fondre  le  suif. 

3"*  ÂGRÉs.  —  Ils  comprennent  : 

Un  cric  à  double  noix  et  un  vérin  sur  patin  en  fer,  avec  vis  de 
rappel,  permettant  de  donner  un  mouvement  de  translation  à  l'ob- 
jet soulevé.  Ces  deux  appareils  doivent  être  assez  puissants  pour 
permettre  de  soulever  Tune  des  extrémités  d'une  machine  ; 

Une  grosse  pince  en  fer  ; 

Une  prolonge  ou  corde  de  45"  de  longueur  et  de  0»  06  de  dia- 
mètre, armée  à  chacune  de  ses  extrémités  d'un  crochet  en  fer.  La 
prolonge  sert  à  la  manœuvre  des  trains  lorsque  la  machine  est  sur 
une  voie  et  le  train  sur  Tautre,  ou  lorsqu'une  machine  doit  faire 
passer  un  train  sur  une  voie  d'embranchement  sans  s'y  engager 
elle-même. 

4''  Caisse  a  outils.  —Une  caisse  contenant  tous  les  objets  dont 
le  mécanicien  peut  avoir  besoin  pour  l'entretien  de  la  machine 
en  service  et  pour  le  cas  d'accident,  savoir  : 

Des  clefs  à  fourchette^  dont  le  nombre  varie  selon  le  système 
de  machine  et  qui  est  de  six  environ  ; 

Une  clef  à  douille  pour  les  pistons  ; 

Une  clef  anglaise  ; 

Trois  limes  bâtardes  ; 

Deux  burins; 

Deux  bédanes  en  acier  fondu  ; 

Deux  chasse-clavette  ; 

Deux  chasse-goupille  ; 

Un  tournevis  ; 

Une  petite  pince  ; 

Une  petite  tenaille  ; 
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0$iê  wm$  m  Afr  de  8  Ulog .  pour  chasser  les  tampons  en  bois 
dans  les  tubes  crevés  ; 

JSfttx  moiêêttes  en  UdUm; 

Vn  marteau  rivoir; 

Une  rallange  pour  eiefs  ; 

Vn  Hre-baurre  en  acier  pour  enlever  les  gamitnres  ; 

Vn  crochet  servant  également  pour  arracher  les  garnitures  ; 

Vne  lanterne  de  niveau  Seau; 

Six  taimpom  en  bm  pour  tubes. 

Le  mécanicien  doit  encore  avoir  dans  sa  caisse  un  assortiment 
de  gcupiUei^  du  chanvre^  An  fil  de  fer  et  une  pelote  de  f&rte 
ficelle.  Enfin,  dans  la  caisse  doit  être  affichée  la  liste  complète 
des  outils  avec  leurs  valeurs. 

Tous  les  outils  et  ustensiles  d'une  machine,  sans  aucune  excep- 
tion, doivent  être  marqués  à  son  numéro.  On  doit  exiger  du  méca- 
nicien qu'il  les  tienne  toujours  au  complet,  bien  entretenus  en  état 
de  service  et  parfaitement  en  ordre.  Il  est  nécessaire,  pour  cela, 
d'exercer  sur  les  caisses  à  outils  une  surveillance  active  et  fré- 
quente. Tout  mécanicien  qui  perd  un  outil  doit  en  payer  la  va- 
leur en  le  faisant  remplacer  de  suite  ;  il  doit,  en  outre,  subir  une 
amende  sévère  toutes  les  fois  qu'on  trouve  dans  sa  caisse  un  outil 
appartenant  à  une  machine  autre  que  la  sienne. 


CHAPITRE  II, 


••■■  •«» 


Les  détails  du  service  journalier  sont  nombreux  ;  depuis  le  mo- 
ment où  une  machine  est  allumée  jusqu'à  celui  oii  elle  rentre  à  son 
dépôt ,  elle  exige  une  attention  toute  spéciale  de  la  part  du  mécani- 
cien qui  la  conduit  et  de  la  part  des  chefs  de  dépftt  qui  la  surveOlent  ; 
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la  conduite  surtout  exige  des  soins  tout  partienliers  ponr  la  eon- 
servation  de  la  machine»  réconomie  de  la  consonunation,  la  régu* 
larité  et  la  sécurité  de  sa  marche.  Exposer  les  précq[>tes  gêné-' 
raux  qui  peuvent  être  formulés  à  ce  sujet,  tel  est  l'objet  que  nous 
nous  proposons  de  traiter  dans  le  présent  chapitre* 


$«-•- 


!<"  Allumage.  -^  L'allumage  des  machmes  est  réglé  par  la 
feuille  dressée  par  le  chef  de  dépôt,  qui  indique  l'ordre  dans  lequel 
les  machines  doivent  prendre  le  service  ;  il  est  confié  au  chauffeur 
de  nuit  pour  les  machines  qui  doivent  prendre  le  service  dans  la 
nuit  ou  le  matin,  et  aux  mécaniciens  eux-mêmes  pour  celles  qui 
doivent  partir  dans  la  journée.  Les  machines  sont  préparées  à 
ravance,  c'est-à-dire  qu'elles  ont  le  feu  chargé  et  la  chaudière 
remplie  d'eau.  Le  chauffeur  de  nuit,  connaissant  le  temps  qu'il 
£uit  à  chacune  pour  monter  en  vapeur,  temps  qui  peut  varier  d'une 
heure  selon  les  conditions  de  chaudière  et  de  cheminée,  les  allume 
à  l'heure  voulue  pour  qu'elles  se  trouvent  prêtes  quelque  temps 
avant  l'heure  du  départ.  En  hiver,  l'allumage  doit  être  un  peu 
avancé,  afin  que  le  mécanicien  puisse  réchauffer  l'eau  de  son  tender 
avant  son  départ  et  empêcher  ainsi  ses  pompes  de  geler  &à  route. 
C'est  d'ailleurs  au  mécanicien  à  indiquer  au  chauffeur  de  nuit  com- 
bien de  temps  avant  l'heure  du  départ  il  veut  que  sa  machine  soii 
prête.  On  doit  à  ce  sujet  lui  laisser  quelque  latitude. 

Le  réchauffement  de  l'eau  du  tender  par  la  vapeur  avant  la  mise 
en  marche  est  d'ailleurs  toujours  avantageux,  attendu  que  pendant 
le  stationnement  le  tirage  étant  presque  nul,  toute  la  chaleur  est 
utilisée  pour  produire  la  vapeur  qui  est  conduite  dans  le  tender , 
tandis  qu'en  marche  l'air  chaud  sortant  à  une  très-haute  tempéra- 
ture, on  ne  réchauffe  l'eau  firoide  introduite  dans  la  chaudière  qu'a- 
vec une  grande  perte  de  chaleur,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà  dit 
à  propos  des  réservoirs.  Lorsqu'on  veut  ainsi  réchauffer  l'eau  avant 
le  départ,  il  faut  que  la  chaudière  soit  remplie  à  une  assez  grande 
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hauteur  f  afin  ^*il  en  reste  encore  une  qnantité  suffisante  au 
moment  du  départ.  La  quantité  de  coke  que  Ton  met  dans  le  foyer 
ne  doit  être  que  celle  strictement  nécessaire  pour  Taire  monter  ia 
machine  en  vapeur.  Autrement  il  y  a  perte  de  chaleur  et  la  machine 
part  avec  un  coke  trop  allumé  et  déjà  épuisé.  On  ne  saurait,  du 
reste,  apporter  un  soin  trop  minutieux  à  la  préparation  des  machines 
avant  leur  départ;  on  verra  plus  loin  qu'il  n'y  a  pas  possibilité  de 
bonne  marche  et  d'économie  sans  cela. 

Le  premier  devoir  d'un  mécanicien  ou  d'un  chauffeur  de  nuit, 
avant  de  mettre  le  feu  dans  une  machine,  est  de  s'assurer  que  la 
chaudière  est  bien  réellement  remplie  d'eau.  Pour  cela  il  ne  doit 
pas  s'en  rapporter  à  l'apparence  de  l'eau  dans  le  tube  du  niveau, 
il  doit  en  manœuvrer  tous  les  robinets  en  s'assurant  qu*ils  fonc- 
tionnent bien,  puis  faire  une  seconde  vérification  par  les  robinets 
d'épreuve.  Cette  opération  doit  se  faire,  quelque  conviction  que 
l'on  puisse  avoir  que  la  chaudière  est  pleine  et  même  lorsqu'on 
vient  soi-même  d'y  introduire  l'eau,  car  le  niveau  peut  donner  une 
indication  fausse.  Si  nous  insistons  autant  sur  ce  point,  c'est  qu'il 
n'y  a  pas  de  chemin  où  plusieurs  chaudières  n'aient  été  brûlées 
faute  de  ces  précautions.  Avant  de  mettre  le  feu  dans  une  machine, 
il  faut  encore  s'assurer  que  le  régulateur  est  fermé,  le  levier  de 
changement  de  marche  placé  au  point  mort  et  le  frein  du  tender 
serré.  Tout  cela  est  encore  indispensable. 

On  allume  la  machine  en  intercalant  entre  la  grille  et  le  coke 
froid  des  copeaux,  des  tronçons  de  fagots  ou  du  bois  résineux,  et 
en  y  mettant  le  feu  par-dessous  au  moyen  d'un  paquet  de  chiffons 
gras  enflammés,  que  l'on  présente  au  bout  du  pique-feu. 

2o  Alimentation  dans  les  gares.  —  A  moins  de  circonstances 
exceptionnelles,  un  mécanicien  qui  conduit  bien  et  qui  a  soin  de 
sa  machine,  ne  doit  pas  avoir  besoin  d'alimenter  en  stationnement, 
quel  que  soit  le  temps  qui  s'écoule  entre  l'allumage  ou  son  arrivée 
et  son  départ.  Cependant,  lorsqu'une  machine  a  besoin  d'être  ali- 
mentée on  doit,  autant  que  possible,  attendre  qu'elle  commence  à 
avoir  un  excès  de  vapeur  et  en  profiter  pour  la  mettre  en  mouve- 


«^  ils  ^ 

meaL  Alors,  après  s*étre  assuré  que  la  voie  est  libre,  le  jnéca&ieieù 
met  sa  machine  en  marche  à  très-petite  vitesse  et  ouvre  ses  deux 
pompes,  afin  de  dépenser  le  moins  de  vapeur  possible  et  d'obtenir 
plus  d'effet  utile  des  pompes,  qui  en  rendent  d'autant  plus  qu'elles 
fonctionnent  plus  lentement.  Lorsqu'il  existe  dans  un  dépôt  des 
galets  pour  les  machines  à  roues  indépendantes,  le  mécanicien  ne 
doit  ouvrir  le  régulateur  que  d'une  petite  quantité  afin  de  ne  pas 
faire  marcher  trop  vite  le  mécanisme;  les  deux  pompes  doivent  être 
ouvertes  à  la  fois.  Ces  précautions  sont  indispensables  pour  ne  pas 
faire  fonctionner  inutilement  la  machine  et  occasionner  une  usure 
sans  but  utile. 

3<>  Chargement  nu  tenuer. — Dès  son  arrivée  au  dépôt,  et  aprèft 
que  sa  machine  est  toiumée,  le  mécanicien  doit  faire  remplir  son 
iender  d'eau  et  de  coke,  de  tdle  sorte  qu'il  puisse  réchauffer  avec 
l'excès  de  vapeur  que,  dans  aucun  cas,  on  ne  doit  laisser  perdre 
par  les  soupapes,  et  aussi  pour  que,  sans  déranger  d'autres  ma- 
chines et  sans  perdre  de  temps^  il  soit  toujours  prêt  à  partir  en  cas 
de  besoin.  Le  coke  se  délivre  sur  la  demande  du  mécanicien  qui 
indique  la  quantité  que  Ton  doit  en  charger.  Il  est  tenu  d'assister  à 
ce  chargement  et  souvent  on  l'oblige  de  donner  reçu  de  la  quantité 
livrée. 

40  ExTiifCTioN  ET  LAVAGE.  —  LoTsquc  Ic  sorvice  d'une  machine 
est  t^miné,  le  mécanicien  jette  son  feu  avant  de  la  faire  rentrer 
au  dépôt.  Cette  opération  se  fait  sur  une  voie  ordinaire,  auprès 
d'une  fosse  dans  laquelle  descend  le  chauffeur  pour  sortir  du 
cendrier  le  feu  que  le  mécanicien  y  a  fait  tomber  au  moyen  de  sa 
lance.  Une  machine  dont  on  jette  le  feu  doit  avoir  encore  assez  de 
pression  dans  sa  chaudière  pour  pouvoir  être  conduite  jusqu'à  sa 
place  dans  la  remise,  sans  l'intervention  d'une  autre  action  que 
celle  de  la  vapeur  sur  les  pistons. 

Le  lavage  des  machines  se  fait  à  des  époques  fixées  par  le  chef 
de  traction,  d'après  le  parcours  effectué  et  le  degré  de  pureté  des 
eaux.  Cette  opération  fort  inaportante  doit  être  confiée  au  dief 


d^éqnipe  des  maDœovres  du  dépôt,  qui  en  derient  responsable. 

La  chaudière,  ainsi  que  nous  l'aTons  dit,  doit  être  munie  de  bou- 
chons à  vis  ou  autoclaves  qui  permettent  de  lancer  un  fort  jet 
d'eau  et  de  passer  une  tringle,  d'abord  au-dessous  des  tubes  et  en- 
suite sur  les  quatre  faces  du  foyer.  L'opération  se  poursuit  Jusqu'à 
ce  que,  malgré  l'agitation  de  la  liingle  et  en  dirigeant  le  jet  en 
tous  sens,  l'eau  sorte  parfaitement  claire.  Si  le  mécanicien  n'as- 
siste pas  au  lavage  il  faut  laisser  sa  chaudière  ouverte.  C'est  hii- 
mëme  qui  la  referme  après  s'être  assuré  qu'elle  est  complétemoit 
nettoyée. 

Lorsque  l'eau  est  très4mpure,  il  est  bon  de  profiter  de  b  pres- 
sion qui  reste  au  moment  de  la  rentrée  de  la  machine,  après  le 
feu  jeté ,  pour  vider  une  partie  ou  la  totalité  de  l'eau  qui  se 
trouve  chargée  de  toutes  les  matières  étrangères  provenant  de  la 
quantité  d'eau  employée  pendant  tout  le  service.  C'est  œ  que  Ton 
appelle  vider  à  ehaud. 

S""  Service  db  nuit.  —  Lorsqu'il  y  a  des  trains  de  nuit,  le  soos- 
chef  de  dépôt  doit  rester  de  garde  pour  attendre  les  trains,  ordon- 
ner les  secours  au  besoin,  faire  rentrer  les  machines  qui  arrivent  et 
veiller  au  service  de  la  remise.  II  ne  conserve  avec  lui  que  le  nom- 
bre d'hommes  strictement  nécessaire  pour  les  manœuvres  à  effec- 
tuer pour  la  rentrée  des  machines.  Pendant  la  nuit  la  remise  doit 
être  tenue  constamment  fermée.  Le  chauffeur  de  nuit  a  seul  le 
droit  d'y  rester  et  ne  doit  pas  la  quitter.  H  est  responsable  de  tout 
ce  qui  peut  arriver  aux  machines  qui  sont  sous  sa  garde.  La  re- 
mise doit  rester  éclairée  toute  la  nuit 

&»  Visites  au  nftpôT  m  ii bttotagb.  -^  Lorsqu'une  machine  est 
rentrée  au  dépôt,  le  mécanicien  procède  à  sa  visite.  Il  en  passe  en 
revue  toutes  les  parties  ;  s'assure  que  toutes  les  clavettes  et  goo- 
piUes  n'ont  pas  bougé  ;  que,  par  hi  marche,  les  écrous  ne  se  sont 
pas  desserrés  ;  puis  il  porte  son  attention  sur  toutes  les  parties  qui 
hii  ont  paru  avoir  pris  du  jeu  ou  avoir  subi  quelque  dérangeaient 
pendant  la  marche.  Il  donne  du  aemge  aux  eousônets  qoi  en  ont 


besoin  ;  il  refait  les  ganiitiires  <fuî  perdent  et  denife  du  tsemge  à 
edles  qui  s'osent  n  ne  doit  laisser  aucun  détail  du  mécanisme 
sans  examen.  Cest  an  moyen  de  ces  soins  que  Ton  évite  les  aeci<^ 
dents  de  route  et  qu'on  conserve  longtemps  une  machine  en  bon 
état.  On  voit  fréquemment  des  pièces  se  briser  et  des  machines 
numquer  en  service  sans  qu'on  s'en  explique  bien  la  cause» 
qui  cependant  n'est  autre  que  le  manque  de  soin  dans  la  visite 
jonmafière. 

Pendant  que  le  mécanicien  fait  la  visite  de  sa  machine,  le  chauf- 
feur doit  s'occuper  du  nettoyage.  Ponr  cela  il  commence  par  les 
tubes»  dans  lesquels  il  passe  avec  soin  une  longue  tringle  flexible  ; 
la  cendre  qui  reste  à  l'intérieur  des  tubes  et  y  adhère  forme  bien- 
tât,  si  elle  n'est  pas  réguHèremmit  enlevée,  une  croûte  qu'on  ne 
peut  plus  en  détacher  et  qui,  étant  peu  conductrice  de  la  dialeur, 
réduit  très-sensiblement  la  production  de  vapeur.  Lorsque  le 
dianfreur  sent  dans  un  tube  quelque  obstacle  indiquant  un  com- 
mencement d'obstruction,  il  doit  en  prévenir  le  mécanicien  qui,  au 
moyen  d'une  tringle  disposée  à  cet  effet,  enlève  l'incrustation  avec 
les  précautions  nécessaires  pour  ne  pas  crever  le  tube.  Les  tubes 
nettoyés,  le  chauffeur  passe  le  balai  dans  toutes  les  parties  de  la 
botte  à  fumée  pour  en  détacher  la  cendre  qui  s'y  est  attadiée,  pois 
il  nettoie  le  tuyau  d'échappement  qu'il  prend  d'avance  le  soin  de 
boudier  avec  un  tampon  de  chiffons,  afin  que  rien  ne  puisse  tom- 
ber dans  le  cylindre;  enfin  il  râele  et  balaie  la  cheminée,  dont  la 
propreté  à  l'intérieur  influe  très-sensiblement  sur  le  tirage  de  la 
machine. 

Il  place  ensuite  lui-même  les  barreaux  de  grille  sous  la  anrveil- 
iance  du  mécanicien  qui  est  responsable  des  accidents  qui  pour- 
raient arriver,  si  ces  barreaux  étaient  mal  placés,  s'ite  étalait  trop 
courts  ou  trop  longs* 

La  chaudière  préparée,  le  chauffeur  s'occupe  du  mécanisme  et 
nettoie  spécialemeoi  les  parties  les  plus  difficiles  à  atteindre  km- 
que  la  machine  est  en  feu  et  en  service  et  qui  sont  celles  que  les 
nettoyeurs  négligent  ordinairement.  Le  travail  du  cbauOtar  doit 
étefaiiavec  toitte  l'ioleUgc&ce que  peut  y  apporter  ut  iionme 


qui  cotinatt  une  machine  et  qui  la  suîl  continueUement.  U  doit 
doDC  examiner  si  rien  ne  manque  ou  n*est  dérangé  dans  les  pièces 
qu'il  nettoie  et  foire  part  au  mécanicien  de  ce  qu'il  peut  remarquer. 

La  machine  passe  ensuite  entre  les  mains  des  nettoyeurs^  ma- 
nœuvres préposés  spécialement  à  ce  service,  qui  achèvent  de 
nettoyer,  de  fourbir  les  pièces  du  mécanisme,  qui  nettoient  la  che- 
minée, l'enveloppe  extérieure  de  la  chaudière,  etc.  Il  n'est  pas  in- 
différent de  maintenir  les  machines  dans  un  grand  état  de  pro- 
preté, c'est  un  des  meilleurs  moyens  de  visite,  qui  fait  souvent 
découvrir  des  fissures,  des  criques  qui  annonçât  un  commence- 
ment de  rupture;  la  propreté  est  nécessaire  pour  que  le  mécani- 
den  s'attache  à  la  machine  et  en  prenne  un  soin  particulier  ;  le 
plus  souvent,  s'il  rend  très-sale  la  machine  qu'il  a  prise  bien  net- 
toyée, c'est  qu'il  a  apporté  peu  de  soin  à  l'alimentation,  ce  qui  a 
fait  primer,  ou  qu'il  a  gaspillé  l'huile  et  la  graisse.  Ce  moyen  de 
contrôle  échapperait  si  les  machines  n'étaient  pas  nettoyées  avec 
soin  après  chaque  journée  de  service  ;  elles  ne  tarderaient  pas  à 
se  couvrir  d'une  couche  de  crasse  qui  rendrait  à  peu  près  impos- 
sible toute  visite  utile  des  pièces  du  mécanisme  en  marche  ou  en 
dépôt. 

Le  chef  de  dépôt  doit  lui-même  visiter  fréquemment  les  ma- 
chines  en  service,  au  moment  où  elles  sont  en  stationnement  ;  il 
s'assure  si  le  mécanicien  a  bien  fait  sa  visite  et  s'il  lui  a  doimé 
avec  intelligence  tous  les  soins  d'entretien  nécessaires. 

7^  Réparations  o'sirrRETiEN  courant. — Du  soin  qu'on  apporte  à 
faire  en  temps  convenable  les  réparations  d'entretien  courant,  dépend 
la  durée  du  bon  service  d'une  machine.  Si,  comme  nous  l'avons  dit 
précédemment,  on  prend  des  mécaniciens  capables  de  réparer  leur 
machine,  qu'on  organise  le  service  de  manière  à  leur  laisser  un  jour 
ou  deux  de  séjour  au  dépôt,  de  temps  en  temps,  si  enfin  on  leur 
adjoint  un  ouvrier  pendant  quelques  jours,  lorsqu'ils  ont  beaucoup  à 
fiiire  et  surtout  aux  époques  où  on  tourne  les  bandages  et  où  la  ma- 
chine est  arrêtée  pendant  une  dizaine  de  jours,  et  qu'à  mesure  qu'une 
pièce  s'use  l'ateiier  en  pr^Murè  une  de  rechange,  la  machine  peut 
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rester  plusieurs  années  en  service  sans  rentrer  aux  ateliers.  Ce  sé- 
jour des  mécaniciens  au  dépôt  n'est  souvent,  du  reste,  que  le 
temps  nécessaire  à  leur  repos. 

Un  entretien  courant,  bien  régulier,  échelonne  les  travaux  à 
faire  aux  difTérentes  parties  de  la  macbine,  de  telle  sorte  qu'il  est 
toujours  facile  de  faire  le  nécessaire  dans  l'intervalle  de  quelques 
jours.  On  a,  en  outre,  l'avantage  de  n'avoir  en  service  que  des  ma- 
cbines  toujours  dans  de  bonnes  conditions  et  de  diminuer  le  nom- 
bre de  celles  qui  sont  nécessaires  pour  l'exploitation.  Enfin,  nous 
le  répétons,  le  mécanicien  finit  ainsi  par  s'intéresser  à  sa  machine, 
il  en  prend  beaucoup  plus  de  soin  en  route  et  en  tire  alors  seule-* 
ment  le  meilleur  parti  possible.  Si  on  ne  procède  pas  ainsi,  le  mé- 
canicien et  les  ouvriers  du  dépôt  qui  prévoient  que  la  machine 
doit  bientôt  rentrer  en  grande  réparation,  la  négligent  complète- 
ment au  moment  précisément  où  elle  aurait  le  plus  besoin  de  soins, 
de  sorte  que  les  dégradations  s'aggravent  de  la  manière  la  plus  fâ- 
cheuse, et  que  les  réparations  deviennent  très-coûteuses. 

Il  est  au  reste  évident  que  si  l'on  fournit  à  un  mécanicien  des  cous-' 
sinets  de  rechange  à  mesure  que  ceux  qu'il  a  sont  usés,  et  qu'au 
premier  jour  de  rentrée  il  en  remplace  un,  et  à  la  fin  du  service 
suivant  un  autre,  s'il  peut  recevoir  également  d'autres  pièces  de  re- 
change et  qu'il  répare  ainsi  successivement  toutes  les  parties  de  sa 
machine,  elle  pourra,  sauf  le  cas  d'accident,  marcher  pendant  un 
temps  considérable. 

Il  n'y  aurait  en  dehors  de  ce  cas  que  le  dressage  des  glissières, 
des  guides  de  boites  à  graisse,  des  tiroirs  et  de  leurs  tables  et  le 
remplacement  des  segments  de  piston.  Or,  c'est  pour  ces  répara- 
tions, qui  n'ont  lieu  qu'à  des  intervalles  de  temps  assez  longs, 
qu'il  convient  d'adjoindre  au  machiniste  un  ouvrier  habile,  et  alors 
elles  peuvent  se  faire  facilement,  soit  en  profitant  du  moment  du 
tournage  des  roues,  soit  en  faisant  doubler  le  service  à  une  autre 
machine  en  bon  état. 

Il  y  a  donc  un  grand  avantage  à  intéresser  le  mécanicien  h  cet 
entretien  successif  et  à  maintenir  sa  machine  en  service.  En  parlant 
des  primes,  nous  indiquerons  comment  on  peut  atteindre  ce  but. 

»7 


Si  1<3S  mécaniciens  sont  seulement  cliar|;és  de  U  eoQduile  des 
jQachines,  ils  sipalent  aux  chefs  de  dépôt  les  réparations  à  faire, 
et  ceux-ci  les  font  exécuter  par  les  ouvriers  attachés  ad  ikoc  au  dé- 
j^ôt  ;  lorsqu'elles  ne  peuvent  pas  être  terminées  dans  les  intervalles 
du  service,  le  mécanicien  i^ionte  sur  upe  machine  de  rechange. 

Nous  allops  maintenant  passer  en  revue  les  diverses  réparations 
d'entretien  courant  qui  doivent  être  faites  au  dépôt,  et  nous  indi- 
querons comment  on  doit  procéder  pour  chacune  d'elles. 

Bottes  à  graisse,  {llies  doivent  être  bien  nettoyées,  les  jnèches 
entretenues  avec  soin  et  remplacées  dès  qu'elles  sont  assez  sales 
pour  ne  plus  fonctionner.  l«es  mèches  n^étant  ni  trop  grosses,  ni  trop 
minces,  dans  le  premier  cas»  elles  ne  donnent  pas  assez  d'huile, 
dans  le  second,  elles  en  perdent  inutilement.  Le  mécaniciep  s'assure 
que  l'huile  ne  pas^e  pas  entre  le  coussinet  et  la  boite,  et  ne  se  perd 
pas  ainsi  sans  graisser  la  fusée.  Le  meilleur  moyen  pour  cela  est  de 
prolonger  le  tube  qui  reçoit  la  mèche  jusque  dans  le  coussinet,  et 
de  faire  descendre  la  mèche  ]usqu*auprès  de  la  fusée,  sans  cepen- 
dant qu'elle  la  touche,  car  dans  ce  cas  elle  est  pincée  entre  elle  et 
I^  coyssinet  et  est  entraînée. 

Lorsqu'une  bpîtç  k  graisse  a  chauffé  en  rojite  et  jusqu'à  Tarrivée, 
011  doit  visiter  la  fusée  et  le  cous^ipet  en  ôtant  le  dessous  de  boite, 
et  s'ij  y  a  lieu  en  devant  la  mwbine  a  la  grup,  pour  s'assurer  qu'a 
n'y  a  pas  eu  grippement;  si  les  surfaces  n$  sont  pas  altérées,  il 
sufllt  de  laver  et  bien  nettoyer  le  tout,  et  de  remettre  des  mèches 
neuves  dans  les  siphons.  Upe  précaution  importante  lorsqu'on 
place  les  mèches,  c'est  de  les  bien  imbjbep  d'huile  avant  de  les  in- 
troduire dans  les  tubes  graisseurs  ;  s^ns  ce  soin  il  arrive  souvent 
que  même  en  versant  beaucoup  d'huile  sur  le  tube  et  la  mèche,  la 
partie  qui  doit  faire  siphon  reste  sèche  et  que  les  fjisées  grippent. 
Si  la  fusée  ou  le  coussinet  présentent  des  traces  de  grippenient,  on 
le^  remet  en  état  au  moyen  d'une  lime  douce,  en  ayant  le  soin  de 
faire  sur  le  coussinet  un  sillon  croisé  pour  conduire  Thuile,  sans 
quoi  le  grippement  recommence  presqup.  infailliblement. 

De  temps  en  temps  il  faut,  lorsqu'on  juge  que  les  coussinets 
s'usent,  refaire  les  rainure^  destinées  à  conduire  Thuile  sur  toute 
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la  surface  de  la  fusée»  ou  les  nettoyer  si  elles  sont  encore  assez 
profondes,  attendu  qu'au  bout  d*uQ  certain  temps  elles  s'emplis- 
sent de  limailles  détacbées  des  métaiix  qui  s^usent  ou  de  la  pous- 
sière qu'entraîne  )a  fusée. 

Il  arrive  quelquefois  qu'après  un  certain  parcours  une  fusée  s'é- 
cbauffe  sans  cause  apparente  ;  cela  tient  en  général  à  ce  que  le 
coussinet  usé  p£^  le  frottement  pinpe  la  fusée  sur  ses  faces  laté* 
raies*  Cela  est  plus  fréquent  dans  les  boites  dont  les  coussinets 
ont  la  forme  d'un  deqii-octQgone»  car  lecoussinet,  portant  sur 
deux  p)an^  inclinés,  finit  par  se  resserrer.  Pans  ce  cas,  comme 
lorsqu'on  place  un  coussinet  neuf,  il  faut  lui  donner  un  diamètre 
intérieur  uu  peu  plus  grand  que  pelui  de  la  fu^ée.  Cette  opération 
doit  être  faite  avec  soin  en  plaçant  le  coussinet  dans  la  boîte  et  le 
présentant  sur  la  fusée  enduite  de  rouge.  Il  arrive  fréquemment 
que  des  ouvriers  ipintelligents  donnent  trop  de  Jeu  sur  las  côtés,  et 
alors  il  ^  résulte  qu'il  n'y  a  plus  d^  contact  que  sur  une  très-pe-» 
^te  surface  pu  bien  que  la  fusée,  surtout  celle  de  Tessieu  des  roues 
motrices,  prend  du  jeu  dans  les  coussinets. 

BielkS'  Pour  la  grosse  tête  de  bielle,  il  convient  que  les  çoussi- 
p^ts  se  touolient  et  soi^t  fortement  serrés  l'un  contre  l'autre  tout 
en  laissant  entre  eux  et  le  tourillon,  le  jeu  nécessaire  pour  la  liberté 
du  mouvement.  On  arrive  à  ce  résultat  en  diminuant  les  parties  en 
contact  des  deux  coussinets  à  mesure  qu*on  donne  du  serrage,  ou 
en  plaçant  à  l'avance  entre  eux  des  lames  de  métal  qu'on  amincit  à 
inesure  que  l'on  veut  donner  du  serrage.  C'est  aussi  ce  qui  se  fai^ 
pour  les  çollicars  d'excentrique.  Les  épaisseurs  qu'on  place  derrière 
les  coussinets  doivent  se  mettre  tantôt  d'un  côté,  tantôt  de  l'autre, 
selon  le  système  de  bielle,  aftn  de  ne  faire  que  compenser  l'usure  et 
le  serrage  sans  çbauger  la  langueur  de  la  pièce.  Pour  apprécier  le 
serrage  que  l'on  donne,  la  meilleure  méthode  consiste  à  serrer  for« 
tenent  et  à  fond,  puis  ensuite  à  lâcher  les  écrous  ou  les  clavettes 
de  la  quantité  aiteessaire  pour  le  jeu  qu'on  v^t  laisser.  Dans  les 
machines  qui  ont  un  long  service,  il  faut  bien  s'assurer  du  serrage 
dans  différentes  positions,  car  il  arrive  rarement  qu'un  tourillon 
rest0  rond.  Pour  les  bielles  d'accouplement,  il  faut  laisser  beau- 
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coup  plus  de  jeu  que  dans  les  bielles  motrices.  Ce  jeu  doit  exister 
en  tout  sens. 

Pistons.  La  visite  des  pistons  doit  être  faite  par  le  mécanicien 
lui-même  ;  il  ne  convient  d'ouvrir  les  cylindres  pour  cette  opéra- 
tion, que  lorsqu'il  y  a  des  fuites  de  vapeur,  ce  qui  s'entend  facile- 
ment en  marche,  ou  après  un  long  service  pour  s'assurer  si  les  cy- 
lindres ne  sont  pas  rayés.  En  serrant  les  pistons,  on  ne  doit  donner 
aux  segments  qu'une  très-légère  pression  contre  la  surface  des  cy- 
lindres. Un  piston  bien  serré  doit  pouvoir  être  poussé  h  la  main 
dans  toute  la  longueur  du  cylindre,  lorsque  la  tige  est  détacbée  de 
la  crosse  et  libre  dans  son  presse-étoupe.  Les  pistons  en  bronze 
doivent  être  moins  serrés  que  ceux  en  fonte,  car  la  dilatation  du 
bronze  étant  plus  forte  que  celle  de  la  fonte  fiait  augmenter  le  dia- 
mètre des  segments  et  leur  donne  du  serrage  contre  les  parois  du 
cylindre,  lorsqu'on  introduit  la  vapeur.  Un  piston  trop  serré  em- 
pêche la  marche  de  la  machine  et  peut,  surtout  avec  les  segments 
en  fonte,  gripper  et  rayer  le  cylindre.  L'opération  du  serrage  du 
piston  nécessite  donc  tous  les  soins  du  mécanicien. 

Lorsqu'on  vient  de  placer  un  piston,  il  est  dur  pendant  au  moins 
trois  jours  de  marche  ;  il  ne  fonctionne  bien  qu'après  ce  temps,  et 
avant  d'être  resserré,  il  perd  la  vapeur  pendant  plusieurs  jours.  Il  est 
donc  fort  important  d'avoir  des  pistons  qui  marchent  le  plus  long- 
temps possible,  et  c'est  pour  cela  qu'il  convient  de  donner  la  pré* 
férence  à  la  fonte  qui  peut  marcher  au  moins  quatre  fois  aussi  long- 
temps que  le  bronze.  Mais,  pour  qu'elle  soit  vraiment  avantageuse, 
il  faut  qu'elle  soit  d'excellente  qualité,  afin  de  ne  pas  user  rapide- 
ment  les  cylindres  ;  c'est  pour  cela  que  la  fonte  exige  plus  de  soins 
de  la  part  du  mécanicien. 

Il  arrive  assez  souvent  que  des  cylindres  se  rayent.  On  peut^ 
lorsque  les  cannelures  sont  peu  profondes,  les  ramener  à  un  beau 
poli,  en  faisant  disparaître  les  rayures  qui  se  produisent  en  même 
temps  sur  les  segments,  puis  en  les  remettant  en  place  avec  un 
peu  plus  de  serrage  qu'à  l'ordinaire  et  en  graissant  souvent  les 
cylindres  en  marche.  Dans  ce  cas,  il  faut  ouvrir  les  cylindres  à  la 
fin  de  chaque  service  pour  voir  si  le  mal  diminue  ou  s'aggrave,  et 
à  chaque  fois  resserrer  légèrement,  s'il  y  a  lieu. 


Lorsque  les  segments  commencent  à  s'oser  un  peu  fortement 
il  faut,  avant  de  les  remettre  en  place,  s'assurer,  en  leur  donnant 
le  serrage  ordinaire,  qu'ils  portent  partout.  S'ils  ne  s'appliquent  pas. 
contre  le  cylindre  dans  tout  leur  pourtour,  on  les  ouvre  en  les  mar- 
telant à  l'intérieur  et  ils  peuvent  ainsi  achever  de  s'user.  Mais  cette 
opération  demande  du  soin  et  de  l'habileté.  Dans  ce  cas,  et  pour 
les  segments  qui  s'ouvrent  au  moyen  de  com,  il  faut  que  ce  coin 
ne  porte  pas  contre  le  cylindre  et  en  soit  à  une  distance  de  3  ou  4 
millimètres,  afin  qu'il  ne  puisse  pas  venir  le  toucher  et  le  rayer. , 
Les  segments  de  piston  bien  serrés  sont  remis  dans  leur  position  ; 
le  piston  est  alors  centré  au  moyen  de  la  vis  de  support  et  en- 
suite ferm^. 

Tous  les  boulons  ou  vis  d'un  piston  doivent  être  fortement  serrés, 
et  si  quelque  taraudage  a  du  jeu,  il  faut  changer  la  vis  ou  l'écrou, 
car  la  moindre  pièce  qui  viendrait  à  se  détacher  en  route  pourrait 
occasionner  la  rupture  du  piston  et  du  cylindre,  et  dans  tous  les 
cas,  une  avarie  grave.  C'est  pour  ce  motif  qu'il  convient  de  faire 
les  brides  des  cylindres  très-fortes  et  les  plateaux  très-légers,  afin 
qu'en  pareil  cas,  on  lorsque  le  piston  se  détache,  le  plateau  puisse 
se  briser  sans  que  le  cylindre  soit  endommagé. 

Excentriques.  —Les  colliers  d'excentriques  doivent  toujours  être 
serrés  de  manière  que  les  deux  moitiés  joignent  fortement.  C'est 
donc  en  diminuant  l'épaisseur  placée  dans  le  joint ,  ou  en  limant 
les  deux  parties  en  contact,  qu'on  leur  donne  du  serrage.  Hais, 
comme  les  poulies  et  les  colliers  n'usent  pas  rond^  il  faut  procéder 
à  cette  opération  par  tâtonnement ,  en  détachant  la  barre  d'excen- 
trique de  sa  suspension  et  en  plaçant  le  collier  dans  diverses  posi- 
tions. Le  jeu  qui  existe  dans  cette  pièce  ne  produit  du  reste  pas  de 
choc  ;  il  n'a  pour  résultat  que  de  donner  du  retard  au  tiroir  et  de 
diminuer  sa  course. 

Garnitures.  —  Les  garnitures  se  font  en  chanvre  enduit  de 
suif.  On  fait  une  série  de  mèches  grasses  assez  fortes  pour  bien 
remplir  l'espace  laissé  entre  la  boite  à  étoupe  :  ou  roule  ces  mèches 
autour  de  la  tige  et  on  les  pousse  dans  la  botte  jusqu'à  ce  qu'elle 
soit  remplie;  on  serre  alors  avec  le  presse^étoupe  qui  comprime  la 
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pflrtie  ifitroduUe ,  pais  on  recommence  jusqu'à  ce  que  la  botte  soit 
suffisamment  pleine  d'éloupe  bien  comprimée.  La  seule  précaution 
à  prendre  est  de  faire  la  mèche  assez  forte  pour  bien  remplir  Tes- 
pace  vide  à  chaque  tour  et  assez  égale  pour  qu'il  s'en  trouve  autant 
d'un  eftté  que  de  l'autre  «  kftn  que  la  pression  soit  égale  et  que  la 
tige  ne  soit  pas  décentrée. 

Lorsque  lô  presse-étoupe  n'est  pas  exactement  du  diamètre  de 
la  tige,  là  garniture  est  plus  difflciie  à  faire ,  parée  qu'il  ftnt  éviter 
que  le  chanvre  ne  se  prenne  entre  deux  :  ce  qui  rend  le  mouve- 
ment dur  et  peut  iiiire  rayer  une  tige.  Une  gamilure  neuve  doit 
être  fi>rtement  serrée  en  commoiçant  ;  elle  se  Iflche  dès  que  la  cha- 
leur se  fait  sentir,  et  il  faut  la  resserrer  souvent  à  mesure  qu'elle 
dimmue  de  volume. 

Pour  les  pompes,  il  faut  supprima*  le  suif  et  faire  les  garnitures 
à  l'eau,  toute  matière  grasse  introduite  dans  une  pompe  ayant 
l'inconvénient  de  faire  adhérer  les  clapets  des  soupapes  sur  leurs 
sièges  et  de  les  empêcher  de  fonctionner. 

Le  graissage  des  presse-étoupe,  d^  tiges  de  tiroirs  et  de  pistons 
est  fort  important  ;  il  rend  le  mouvement  plus  doux  ^  conserve  les 
garnitures  et  les  tiges.  Lorsqu'il  n'y  a  pas  de  godet  sur  les  presse- 
étoupe  t  il  convient  de  mettre  sur  chaque  tige  un  paquet  de  mèdies 
qu'on  arrose  d'huile,  et  qui  suffit  pour  ce  graissage. 

Mèches  de  graismge.  —  Elles  doivent  être  renouvelées  assez 
souvent;  elles  s'encrassent  promptement  et  cessent  de  fimctionner. 
Leur  pose^  pour  être  bonne,  demande  quelque  soin  ;  ainsi  que  nous 
l'avons  déjà  dit,  trop  grosses  et  trop  serrées  dans  le  tube  qui  les 
contient ,  elles  ne  donnent  pas  assez;  trop  minces  pour  ce  même 
tube,  elles  donnent  trop. 

Lorsqu'au  dépôt  un  mécanicien  ouvre  les  pompes^  les  cylindres, 
les  bottes  à  liroirs ,  les  boites  à  clapets ,  ^tc. ,  il  doit,  pendant  tout 
le  temps  qu'il  ne  travaille  pas  dans  une  de  ces  ouvertures^  tenir  les 
orifices  bouchés  avec  des  tampons  de  chiffon  «  afia  que  rie»  n'y 
puisse  tomber  ;  de  plus ,  avant  de  les  refermer^  il  doit  les  visiter  à 
l'intérieur,  afin  de  s'assurer  que  «  par  malveillance  ou  par  n^Ii- 
genee ,  on  n'y  a  rien  introduit*  C'est  là  une  précaution  indispen- 
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sable,  et  on  doit  rendre  responsable  eeliri  qui  ferme  ces  orifices,  des 
accidents  qui  arriveraient  par  suite  de  l'introduction  de  corps 
étrangers. 

Enfin ,  une  partie  des  machines  que  les  mdcatïiciens  négligent 
trop  souvent,  cfuolqu- elle  nécessite  beaucoup  de  soins,  ce  sont  les 
robinets.  Il- faut  les  nettoyer  et  les  graisser  de  temps  à  autre,  et 
roder  fréquemment  tous  ceux  qui  perdent.  Ceux  du  niveau  d*eau , 
ainsi  que  les  orifices  d'introduction  des  tuyaux  des  pompes  dans  la 
chaudière ,  demandent  aussi  à  être  visités,  débarrassés  de  temps 
en  tenofps  et  d'une  manière  complète  des  incrustations  qui  souvent 
finissent  par  les  obstruer. 

Pièces  delà  dwWfttttion.— Les  mécaniciens  doivent  s'assurer  de 
temps  à  autre  si  les  pièces  de  la  distribution  n'ont  pas  pris  trdp 
de  jeu  ;  ils  y  remédient  en  rapportant  des  rondelles  sur  les  boulons 
d'artieolation,  et  en  les  remplaçant  ati  besoin  ;  ils  rapportent  éga- 
lement des  épaisseurs  sous  les  coussinets  du  guide  de  la  lige  de 
tiroir,  etc. 

Entrelien  du  tender.  —  Les  mécaniciens ,  en  général ,  ne  s*oc- 
cupent  pas  assez  de  leur  tender,  il  est  cependant  important  qu'ils 
y  donnent  le  peu  de  soin  que  cet  annexe  de  la  machine  exige.  Le 
frein  doit  être  souvent  graissé  dans  ses  articulations,  et  il  faut  s'as- 
surer qu'il  fonctionné  Wen  ;  les  boites  à  graisse  doivent  être  net- 
toyées de  temps  en  temps,  les  coussinets  visités  et  mis  en  état. 
Ces  deux  parties  du  tender  sont  à  peu  près  les  seules  qui  nécessitent 
des  réparations  et  des  soins  d'entretien  ;  mais  il  est  indispensable 
de  les  maintenir  en  bon  état ,  tant  pour  la  sécurité  du  service  que 
pour  Ur  bonne  marche  dé  la  machine. 

«  ■  *  ■ 

•  r 

I  t«  —  Serriee  defi  tralnii. 

nsp  BN  T^  nu  TBAtNv  -^  Le  mécanicien  qui  conduit  un  train  est 
TiespoDsabie  dé  la  marche  de  sa  machiné  ei  de  tous  les  accidents , 
autres  que  cenx  de  fonce  ms^jeàre,  <fui  peuvetit  avoir  lieu  en  route  ( 
il  convient  donc  qu'il  arrive  au  dépAt  assez  &  temps  avant  te  pre- 
ihittr  défMuri»  pour  poavoir  tiOi>^utoikdiH  VMtler  sa  machine»  ntiafs 
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encore  y  faire  ce  qui  pourrait  être  nécessaire,  dans  le  cas  où  il  y 
remarquerait  quelque  désordre,  ou  bien  si  elle  était  mal  préparée. 

En  arrivant ,  le  mécanicien  doit  d*abord  voir  si  son  feu  est  bien 
allumé,  s'il  est  convenablement  chargé ,  et  si  la  chaudière  contient 
assez  d*eau.  Puis,  lorsqu'il  est  certain  que  sa  machine  sera  dans  de 
bonnes  conditions  de  marche  au  moment  du  départ,  il  visite  le  ten- 
der,  s'assure  qu'il  est  plein  d'eau»  y  fait  charger  le  coke  nécessaire 
pour  la  consommation  pendant  le  trajet,  il  ouvre  les  robinets  réchauf- 
feurs pour  chauffer  l'eau  du  tender ,  etc.  Une  demi-heure  avant  le 
départ,  il  charge  son  feu,  et  met  du  coke  jusqu'à  0"  20  environ 
au-dessous  de  la  porte. 

A  l'heure  prescrite,  il  se  rend  en  tète  du  train  qu'il  doit  conduire. 
A  ce  moment,  la  chaudière  doit  être  bien  remplie  d'eau ,  et  la  ten* 
sion  de  la  vapeur  doit  être  au  maximum.  La  machine  attelée,  le 
mécanicien  procède  au  graissage;  il  doit  le  faire  avec  le  plus  grand 
soin  et  avec  méthode ,  c'est-à-dire  en  suivant  toujours  le  même 
ordre  :  c'est  le  moyen  de  ne  jamais  omettre  de  pièces.  Les  godets 
bien  remplis  et  quelques  gouttes  seulement  répandues  sur  les  arti- 
culations ,  il  met  de  l'huile  dans  les  joints  des  coussinets  de  bielle, 
sur  les  côtés  des  coussinets  et  des  excentriques,  ainsi  que  sur  les 
glissières  et  sur  les  tiges  de  tiroirs  et  de  pistons.  Le  graissage  ne 
doit  se  faire  qu'au  denûer  moment ,  afin  que  l'huile  ne  tombe  pas 
avant  de  pénétrer  dans  les  articulations ,  ce  qui  n'a  lieu  que  par  le 
mouvement.  Lorsqu'une  machine  est  en  service  régulier,  elle  peut 
partir  du  dépôt  pour  aller  se  mettre  en  tête  sans  graissage  préah 
lable.  Lorsqu'elle  sort  des  ateliers ,  ou  lorsqu'elle  est  restée  long- 
temps sans  marcher,  il  faut  graissa  légèrement  avant  de  la  mettre  en 
mouvement,  puis  faire  un  graissage  complet  au  moment  du  départ. 

Les  pistons  se  graissent  avec  de  l'huile  ou  mieux  avez  du  suif 
fondu  de  très*bonne  qualité.  Cette  opération  n'a  lien  qu'au  moment 
même  du  départ ,  après  que  la  machfaie  a  déjà  marché  et  que  les 
qrlindres  sont  chauds.  On  commence  par  ouvrir  les  robinets 
purgeurs,  puis  les  cylindres  vidés  d'eau,  on  introduit  le  suif.  Sans 
ces  précautions,  le  suif  reste  à  la  surface  de  l'eau  condensée  dans 
le  cylindre  et  n'en  lul^réfie  pas  les  parois  :  il  est  projeté  par  la 


cheminée  dès  les  premiers  coups  de  pistons.  La  quantité  de  suif 
h  introduire  dans  chaque  cylindre  doit  être  d'environ  un  ou  deux 
décilitres.  Pendant  que  le  machiniste  graisse  sa  machine,  le  chauf- 
feur achève  de  charger  le  feu.  Le  chargement  du  feu  avant  le 
départ  varie  selon  les  dimensions  du  foyer,  la  nature  du  coke  et  la 
facilité  avec  laquelle  la  machine  produit  de  la  vapeur.  Si  la  machine 
vaporise  peu  et  que  le  coke  soit  dur ,  il  convient  de  charger  le  feu 
un  peu  avant  de  se  mettre  en  tête  du  train»  et  de  mettre  aussi  plus 
de  coke  à  Tallunuige.  Si  le  contraire  a  lieu,  il  faut  avoir  peu  de  feu 
et  charger  beaucoup  au  moment  du  départ.  Enfin ,  cette  partie  de 
la  préparation  de  la  machine  varie  selon  que  le  chemin  est  en  rampe, 
en  niveau  ou  en  pente  sur  les  4  ou  5  premiers  kilomètres. 

L'importance  de  cette  préparation  de  la  machine  est  très^jfrande, 
car  si  le  coke  est  incandescent  et  déjà  allumé  depuis  longtemps,  il 
produit  un  excès  de  vapeur  inutile  au  moment  du  départ  ;  il  brûle 
avec  une  extrême  (acilité  et  oblige  à  recharger  le  feu  après  un  par- 
cours de  5  à  6  kilomètres ,  c'estrà-dire  au  moment  où  il  faut  aug- 
menter, alors  que  la  chaudière  commence  à  moins  produire ,  et 
qu'il  faudrait  au  contraire  un  feu  vif  et  ardent  ;  tandis  que  la  même 
quantité  de  coke,  chai|[ée  biai  à  temps,  peut  faire  deux  et  trois  fois 
cette  distance.  Un  point  important  au  départ,  c'est  d'avoir  beaucoup 
d'eau  dans  la  chaudière,  une  forte  tension  de  vapeur  et  de  l'eau 
chaude  dans  le  tender. 

Avant  le  départ ,  le  mécanicien  doit  s'assurer  que  Tattelage  du 
train  au  tender  a  été  convenablement  fait  par  les  hommes  d'équipe 
de  la  gare. 

^  CoNDum  ns  là  machine.  —  Lorsqu'on  donne  le  signal  du 
départ,  le  mécanicien  doit  mettre  lentement  sa  machine  en  marche  ; 
cela  doit  avoir  lieu  ainsi,  tontes  les  fois  qu'il  démarre  un  train , 
pour  ne  pas  fatiguer  les  attelages.  Pour  démarrer  Içnlement ,  il 
suffit  d'ouvrir  très-faiblement  le  régulateur,  la  vapeur  se  détend 
dans  les  conduits  d'introduction  et  n'agit  plus  sur  les  pistons  qu'à 
une  foiUe  pression. 

La  Yit«6ao  XMmta  ne  doit  pas  être  atteinte  de  suite  ;  il  convient 
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de  laisser  la  graisse  lubréfier  toutes  tes  parties  de  la  machinie ,  en 
marc^nt  avec  modération  pendant  quelque  temps  après  le  départ. 

La  conduite  d'une  machine  est  fort  difficile»  Un  élève  intelligent 
peut  apprendre  à  en  faire  marcher  une  au  bout  de  3  ou  4  mois  : 
jamais  il  ne  sait,  la  bien  conduire ,  quelque  habile  qu'il  soit ,  avant 
plusieurs  années  d'un  travail  assidu  et  d'une  attention  soutenue. 
Une  machine  entre  les  mains  d'un  homme  habile  coûte  en  géné- 
Tjdâ  à  300  fr.  de  moins  par  mois,  que  lorsqu'elle  est  eonflée  à  un 
mécanicien  ordinaire.  On  ne  saurait  donc  attacher  trop  de  soin  à  cette 
partie  du  service.  Tout  repose  sur  le  rapport  à  étabKr  et  à  main- 
tenir entre  la  quantité  d'eau  que  contient  la  chaudière^  Factivité  de 
la  combustion  et  la  dépense  de  vapeur^  de  tdle  sorte  que  le  niveau 
de  l'eau  reste  toujours  au  point  le  plus  élevé  dans  la  chaudière.  Ainsi 
que  nous  l'avons  dé|à  fait  ressortir,  c'est  l'activité  de  la  combustion 
qui  active  la  production  de  vapeur,  et  c'est  de  la  production  on,  ce  qui 
revient  au  même ,  de  la  dépense  de  vapeur  que  dépend  le  tirage ,  et, 
par  suite,  la  combustion.  Il  faut  toujours  un  toid'une  activité  extrême, 
soutenue  par  un  bon  tirage  ;  si  la  combustion  n'est  pas  assez  vive  pour 
subvenir  à  la  dépense ,  la  tension  s'abaf %e ,  le  tirage  devient  par 
suite  moins  énergique,  le  feu  d^à  insuffisant  languit  et  produit  de 
moins  en  moins ,  jusqu'à  ce  que  la  machine  s'arrête.  Si  dans  nn 
pareil  moment  on  veut  chargo*  le  feu,  le  coke  froid  introduit  dans 
le  foyer  fait  encore  baisser  la  pression  en  empêchant  le  raycMine- 
ment  vers  le  del  du  foyer  et  ses  parois.  Si»  en  outre,  le  mécanicien 
ouvre  au  même  momeat  les  pompes,  il  donne  le  coup  de  grâce  à 
sa  machine.  Il  devient  nécessaire  d'arrêter  complètement ,  pour  at- 
tendre que  la  machine  se  remette  en  vapeur,  comme  si  on  l'allu- 
mait au  dépôt; 

"Le  mécanicien  doit  donc  s'attacher  à  avoir  une  production 
eXiCédante  de  vapeur ,  soit  au  moment  où  U  va  charger  le  feu, 
soit  au  montent  ou  il  va  alimenter,  afin  que  le  fefttrtdissefUent 
produit  par  chacmie.de  ces  opératkms^  ait  seulement  pour  effist 
d'abattre  cette  production  surabondafate.  Pour  les  trains  qui 
s'arrêtent  fréquemment  aux  stations,  le  mécanicien  profite  d^ 
«es  arrêta  pour  ehatger  le  feu  el  alimenier»  pari»  qu'il  y  a  toujours 
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un  iBtervalle  de  lemps  plus  ou  moins  long  pendant  lequel  la  vapeur 
e(miiniie  à  se  produire  sans  se  dépenser,  et  te  refroidissement  occar 
sîonné  par  Tune  de  ce&  Amx  opârathms  i'enH>éche  de  se  produire 
en  trop  grand  excès.  Le  tuyau  d'écbappenient  est  d'une  grande 
ressource  pour  régter  cette  opération  si  délicate  du  chargement  et 
de  l'alimentation  ;  si  le  mécanicien,  par  suite  de  son  défaut  d'babi-^ 
tude  ou  par  suite  du  profil  du  chemin  ou  du  mauvais  temps,  n'a  pa» 
pu  arriver  naturellement  à  cet  excès  momentané  de  production  de 
vapeur,  il  le  détermine  en  serrant  l'échappement  quelqms  instants 
avant  de  charger  le  coke  dans  le  foyer  ou  d'introduire  l'eau  dans 
la  chaudière.  Un  des  avantages  des .  machines  à  grand  foyer  que 
l'on  consiruit  actuellement,  estde  donner  au  tirage  naturel  une  plus 
grande  part  d'influence  et  d'atténuer  les  effets  du  refroidissement 
occasionné  par  le  chargement  du  feu  on  l'alimentation  ;  mais  un 
mécanicien  inexpérimenté  peut  tomber  dans  l'excès  contraire  et 
arriver  à  une  exagération  de  vaporisation  qu'il  ne  peut  plus  do^ 
miner,  et  qui  occasionne  une  perte  notable  par  les  soupapes.  La 
grande  habileté  consiste,  dans  tous  les  cas ,  à  maintenir  constam- 
ment la  tension  de  la  vapeur  très-près  de  sa  limite  supérieure,  sans 
fiiire  souffler  les  soupapes. 

Pour  marcher  à  une  vitesse  régulière  pendant  tout  le  trajet^  sur 
les  rampes  oomme  sur  les  pentes,  seule  marche  d'ailleurs  convena* 
ble,  ii  faut  employer  d'autant  plus  de  vapeur  que  la  machine  a 
un  plus  fort  travail  à  effectuer ,  et  pour  cela  se  préparer  à  l'avance 
et  n'aborder  une  rampe,. par  exemple,  qu'avec  un  feu  d'autant  plus 
chargé  et  une  machine  d'autant  mieux  en  état  comme  alimentation 
et  comme  tension,  que  celte  rampe  est  plus  longue  et  plus  forte. 
Les  deux  dernières  conditions  no  suffisent  pas ,  la  principale  est 
d'avoir  un  feu  fortanent  chargé,  et  bien  allumé  pour  subvenir  à  l'ac-- 
eroissement  de  dépense  que  la  machine  va  avoir  à  faire.  Par  suite, 
un  mécanicien  doit,  avant  toot^  connaître  parfaitemoit  le  profil  du 
ehemin  qu'il  doit  par^sourir,.  aSn  que  sa  machine  soit  toujours  pré- 
parée longtemps  à  l'avance  pour  le  travail  qu'elle  aura  à  faire  en 
abordant  chaque  changement  de  pentes  de  la  ligne.  Il  ne  doit  pas 
perdre  de  vue  co  fait^  qu'une  machine  bien  préparée  ûiit  b^i^picoup 
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de  vapeur  en  montant  une  rampe,  parce  que  le  tirage  est  très-éner- 
gique, et  que,  s'il  y  a  beaucoup  de  feu,  la  production  est  considé- 
rable ;  tandis  qu'en  descendant  une  pente,  au  contraire,  la  machine 
travaillant  peu,  le  feu  languit  et  il  est  très-difficile  de  maintenir  la 
pression.  II  faut  donc,  dans  le  cas  d'une  longue  rampe  à  monter 
ou  d'une  longue  pente  à  descendre ,  tenir  le  feu  bien  cbai^^é  et  la 
diaudière  bien  pleine. 

Si,  dans  chacun  de  ces  deux  cas,  il  n'a  pas  eu  soin  de  bien  char* 
ger  le  foy^,  il  arrive  promptement  à  manquer  de  vapeur  par  les 
deux  causes  opposées,  c'est-à-^ire,  dans  le  premier  cas,  parce  que 
la  dépense  est  trop  forte  pour  la  puissance  de  production  ;  dans  le 
second ,  parce  que  la  dépense  est  trop  faible  pour  entretenir  im 
tirage  suffisant  qui  maintienne  l'activité  du  feu. 

D'après  ce  que  nous  venons  de  dire,  il  est  facile  de  comprendre 
qu'il  est  de  la  plus  haute  importance  de  maintenir  toujours ,  et 
pendant  tout  le  trajet,  le  feu  parfaitement  chargé,  le  niveau  de 
l'eau  dans  la  chaudière  aussi  élevé  que  possible ,  et  de  ne  pas  at- 
tendre ,  pour  mettre  du  coke  ou  alimenter,  que  la  dtaninutîon  de 
pression  se  fasse  sentir ,  car  alors  on  augmenterait  infailliblement 
le  mal  qui  commence  à  se  produire.  C'est»  au  contraire,  lorsquMl 
commtence  à  y  avoir  excès  de  tension  de  la  vapeur,  qu'il  convient 
d'alimenter  ou  de  charger  le  feu.  C'est  cet  excès  de  tension  que 
le  mécanicien  habile  doit  obtenir  aux  points  où  il  lui  faut  pré- 
parer sa  machine  pour  monter  sans  difficulté  une  rampe  encore 
éloipée.  Le  chargement  du  feu  et  l'alimentation  n'ont  alors  pour 
résultat  que  d'empêcher  la  perte  de  vapeur  qui  tend  à  se  produire, 
et  la  chaudière  conserve  toujours  une  (brte  tension. 

La  tension  de  vapeur  dans  une  chaudière  de  machine  locomotive 
en  marche  doit  toujours  être  maintenue  au  maximum  pour  lequel 
cette  chaudière  est  timbrée.  C'est  le  seul  moyen  d'airiver  à  la 
puissance,  à  la  vitesse  et  à  une  grande  économie  de  combustible. 
On  ne  doit  pas  régler  la  marche  par  la  pression ,  mais  seulement 
par  l'anploi  de  la  vapeur  avec  plus  ou  moins  de  détente,  selon  le 
travail  que  la  machine  peut  avoir  à  faire.  En  effet,  par  ce  procédé, 
on  emploie  moins  de  vapeur  »  ce  qui  épuise  moics  la  chaudière  et 
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permet  d^avoir  moins  de  feu  et  de  cons(Hnmer  moins  de  eombustibte, 
en  maint^ant  plus  facilement  la  pression.  Gomme  il  est  nécessaire, 
en  même  temps,  pour  (obtenir  un  effet  utile  raisonnable  de  la  vapeur 
dépensée  à  haute  pression  et  sans  condensation,  de  la  faire  tra- 
vailler à  une  tension  assez  élevée  dans  les  cylindres,  et  comme 
la  détente  par  la  coulisse  de  Stephenson ,  que  nous  avons  seule  m 
vue,  détermine  Tétranglement  des  orifices  d'introduction,  et,  par 
suite,  affaiblit  les  tensions  de  la  vapeur  dans  les  cylindres,  il  faut 
avoir  des  chaudières  frappées  d'un  timbre  aussi  élevé  que  possible; 
c'est  là,  du  reste ,  un  point  sur  lequel  nous  avons  déjà  insisté. 

Il  est  très-mauvais  de  régler  la  marche  de  la  machine  en  dimi- 
nuant la  tension  dans  la  chaudière,  comme  le  font  encore  quelques 
anciens  mécaniciens  ;  il  Test  presque  autant  de  la  régler  par  le  ré- 
gulateur, ce  qui  a  pour  résultat  de  n'envoyer  dans  lescyUndres  que 
de  la  vapeur  sous  une  faible  pression  produisant  peu  d'effet  utile. 
C'est  en  faisant  varier  la  détente  qu'on  doit  régler  la  marche,  et, 
tant  que  cela  suffit,  le  régulateur  doit  être  tenu  grand  ouvert.  On 
ne  doit  le  feimer  que  lorsque  la  détente  ne  peut  pas  varier  dans 
des  limites  assez  étendues  pour  modérer  suffisamment  la  vitesse. 

Le  mécanicien  peut  augmenter  la  production  de  vapeur  en  acti^ 
vant  le  tirage  au  moyen  de  l'échappement  variable,  lorsqu'elle  est 
insuffisante  ;  dans  le  cas  contraire,  il  peut  la  régler  au  moyen  du 
registre  de  rentrée  d*air,  placé  sur  la  boite  à  ftimée.  En  diminuant 
la  section  de  l'orifice  de  sortie  de  vapeur ,  on  augmente  le  tirage , 
et  par  conséquent  la  vivacité  de  la  combustion  ;  mais  alors,  la  con- 
sommation de  combustible  augmente  suivant  une  progression  ra- 
pide ,  et  qui  n'est  nullement  en  rapport  avec  l'augmentation  de 
vapeur  produite  :  de  plus ,  en  serrant  l'échappement ,  on  crée  sur 
le  piston  une  résistance  très^sensible  qui  se  traduit  par  une  réduc- 
tion importante  d'effet  utile.  Il  tml  donc,  par  tous  les  nœyens  pos- 
sibles ,  arriver  à  donner  à  la  tuyère  d'échappement  s(m  maximum 
de  section.  Ce  n'est,  en  général,  qu'à  la  fin  d'un  trajet  qu'il  convient 
de  serrer  fortement  l'échappement. 

Lorsqu'en  route,  l'échappement  étant  ouvert  en  grand,  il  se  pro- 
duit encore  un  excès  de  sapeur ,  on  dhninue  le  tirage  en  ouvrant  la 
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pnse  d*air  placée  sur  la  botte  à  ftimée.  Ge  moyen  dmt  toujoim  être 
préféré  à  rintroducUon  de  l'air  froid  à  travers  le  foyer  et  tes  tubes, 
obtenue  par  l'ouverture  de  la  porte  du  foyer,  moyen  nuisible 
aux  chaudières  et  au  bon  emploi  de  la  chaleur.  La  prise  d'air  n'a- 
gissant pas  aussi  promptement  et  acfivement  que  l'ouverture  de  ia 
porte,  il  faut  en  prévoir  le  besoin  un  peu  à  l'avance. 

Nous  avons  dit  que  le  feu  devait  toujours  être  bien  diai^  ;  ce^ 
pendant,  la  hauteur  du  coke  à  maintenir  dans  le  foyer  durant  le 
trajet  varie  selon  les  machines  et  selon  la  qualité  du  coke.  Hais 
dans  tous  les  cas ,  et  surtout  ^vec  les  cokes  durs,  il  fam  charger 
souvent  et  par  petites  quantités  à  la  ibis  ;  on  éprouve  ainsi  moins 
de  variations  de  pression,  et  le  feu  se  conserve  plus  ardent. 

Le  coke  doit  être  placé  de  manière  à  ne  jamais  encombrer  les 
tubes  et  à  former  un  plan  très-inclîné  en  montant  de  la  plaque  tubu- 
UÂre  vers  la  porte  du  foyer,  et  s'éievant  surtout  dans  les  angles  à 
l'arrière  du  foyer.  La  combustion  tend  toujours  à  être  plus  rapide 
vers  la  porte  que  près  des  tubes  ;  il  faut  donc  mettre  une  plus 
grande  hauteur  de  combustible  pour  égaliser  k  combustion,  d^;a* 
ger  les  tubes  et  obtenir  une  plus  large  surface  de  rayonnement.  C'est 
contre  la  porte,  et  surtout  dans  les  angles  d'arrière  du  foyer  que 
l'on  doit  charger  te  plus  fortement.  Le  feu  d'un  foyer  bien  diargé 
doit  être  concave  et  présenter  à  peu  près  la  ferme  d'un  segment  de 
sphère ,  dont  le  centre  serait  placé  vers  les  dernières  rangées  su-» 
périeures  de  tubes.  En  chargeant  beaucoup  vers  la  porte  et  peu  vers 
te  plaque  tubulaire,  on  arrive  à  maintenir  dans  le  foyer  une  masse 
de  combustible  assez  considérable ,  et  si,  d'une  part,  te  hauteur  de 
la  masse  est  telle  qu'il  se  produise  de  l'oxyde  de  carbone,  de  l'autre, 
il  doit  passer  un  excès  d'air  qui  le  br&Ie  dans  les  tubes ,  de  telle 
sorte  qu'en  dernier  résultat,  la  combustion  a  lieu  dans  les  candi- 
tiens  les  phis  âvorables. 

La  forme  du  chargement  de  coke  doit  toiijiours  être  maintenue 
avec  le  plus  grand  soin ,  et  chaque  pelletée  posée  pour  ainsi 
dire,  au  point  oii  il  est  nécessaire.  Il  faut  éviter  d'introduire 
dans  le  foyer  de  trop  gros  morceaux  de  coke  qui  formeraient  entre 
eux  de  grands  espaces  vides»  et  qui  pourrai^int  forn^er  voûte.  Çe^  a 
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d'aqtaol  plu»  d'iocoBvàtieiilft  que  la  mnàm  de  <bkt  a  idom  d*é** 
P9is$eiir.  Il  y  a,  du  resie ,  moins  de  désavantage  à  charger  le  feu 
aY6C  du  coke  trop  gros  qu'avec  du  coke  en  très^petits  moweaux  (fvi 
empâcbent  le  tirage,  bouebeot  les  tubes,  et  passent  promptem^t  à 
travers  la  grille  ;  il  faut  une  dimension  moyenne. 

Pour  régalariser  la  produeti(Mi  de  vapeur,  beaucoup  de  méesi- 
miens  emploient  ralimentation.  Dans  ce  cas ,  U  faut  alimenter 
avant  le  cbargement  du  feu,  cesser  au  moment  du  charge- 
ment ,  pui^  recommencer  alors  que  le  col^e  est  bien  aUmné  et  que 
la  production  de  vapeur  est  intense*  C'est  surtout  en  arrivant  à 
une  station,  alors  que  Ton  ferme  le  régulateur  et  que,  n'en  dépen- 
sant plus,  la  tension  augmente,  qu'il  convient  de  foncer  l'alimenta- 
tion, car  la  vapeur  monte  toujours  assez  pendant  le  stationnement. 
£t,  Gouupe  c'est  aux  stations,  pendant  que  la  matchm  ne  fonctionne 
pas,  qu'il  f^ut  cliarger  le  feu,  parce  qu'alors  on  peut  le  faire  avec 
plus  de  soin ,  et  parce  qu'en  ouvrant  la  porte  on  n'introduit  pas 
d'air  froid,  on  se  trouve  alors ,  pendant  que  le  coke  s'allume  ^  for- 
tement approvisionné  d'eau. 

Ce  mode  d'alimentation ,  qui  est  le  plus  facile  pour  la  conduite 
d'une  m^bine,  n'est  cependant  pas  à  beaucoup  près  le  plus  avan** 
tageux,  car  il  en  résulte  que  la  tension  dans  la  chaudière  changeant 
à  chaque  instant,  par  l'introduction  de  l'eau  en  abondance,  puis  en*- 
$uite  parle  el^rgement  du  feu,  la  marche  p'est  pas  aussi  régulière, 
et  la  consommation  s'en  ressent.  Puis,  d'un  autre  côté,  en  n'alimen* 
tant  que  par  intervalles,  il  laut  qu'à  des  instants  donnés  les  pompes 
agissent  en  plein,  ce  qui  cause  de  forts  chocs  des  soupapes  et 
une  prompt^  dégradation  de  leur  siège,  fatigue  les  tuyaux  et  les 
joints.  Le  meilleur  mode  d'alimentation  est  celui  que  l'on  obtient 
d'une  manière  continue,  en  n'ouvrant  que  très-peu  la  soupape  du 
tcnder  et  la  laissant  généralem^ot  au  point  reconnu  convenable 
après  quelques  essais.  La  conduite  de  la  machine  est  alors  plus 
(iifOcile,  mais  elle.est  aussi  plus  avantageuse,  et  «'est  cello-Ià  que 
doit  adopter  tpijt  bon  mécanicien.  Si  l'on  adopte  l'alimentation  con- 
tinue, il  convient  de  taire  I)aisser  la  pressiQUi  au  moyen  de  l'écbap^ 
pement  variable  ou  de  la  prise  d'air,  avant  d'arriver  k  une  station. 
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afin  que  jamais  la  vapeur  ne  sorte  par  les  soupapes.  Le&  iraiDs 
omnibus  ou  ceux  qui  arrêtent  à  toutes  les  stations  sont  très^fB- 
ciles  à  ccmduire  économiquement  avee  une  madiine  qui  produit 
beaucoup  de  vapeur.  Il  faut  un  grand  soin  de  la  part  du  mécanicien 
pour  ne  pas  en. perdre.  Avec  une  machine  qui  produit  peu  de 
vapeur,  les  trains  directs  sont»  au  contraire,  plus  difficiles  à  con- 
duire que  les  trains  omnibus. 

L'alimentation  doit  toujours  être  telle  que  la  chaudière  contienne 
autant  d'eau  qu'elle  ea  peut  porter,  sans  qu'il  y  ait  entraînement 
dans  les  cylindres,  ou  sans  que  la  machine  crache.  Il  y  a  pour  cela 
plusieurs  raisons  que  voici  :  l""  une  machine  produit  d'autant  plus 
de  vapeur  et  marche  d'autant  mieux,  qu'elle,  contient  plus  d'eau 
dans  les  Ihnites  que  nous  venons  d'indiquer  ;  2<>  les  abaissem^ts 
de  tension  sont  d'autant  moins  sensibles  lorsqu'on  alimente  ou 
lorsqu'on  charge  le  feu  ;  3o  dans  un  moment  de  gène  ou  de  diffi* 
culte  de  marche,  l'eau  contenue  dans  la  chaudière  forme  une  ré- 
serve de  puissance  motrice  dont  on  peut  toujours  avoir  besoin  ; 
4"»  enfin ,  en  cas  d'accident  qui  force  à  un  long  arrêt  ou  à  un  arrêt 
brusque,  soit  4orsqu*un  tube  vient  à  crever  ou  une  fuite  à  se  dé- 
clarer ,  soit  enfin  si  les  pompes  se  dérangent ,  ce  qui  arrive  assez 
souvent,  on  n'est  pas  exposé  à  brûler  une  chaudière,  et  cela  arrive 
presque  infailliblement  aux  mécaniciens  qui  ont  la  mauvaise  ha- 
bitude de  marcher  Tean  très-basse.  Cette  condition  rend  donc  très- 
importante  la  recherche  des  moyens  propres  à  prévenir  l'entraîne- 
ment de  l'eau ,  sur  laquelle  nous  avons  déjà  insisté. 

Lorsque  dans  une  machine  locomotive  on  ouvre  le  régulateur  pour 
la  mettre  en  marche,  la  diminution  de  pression  qui  se  produit  aug- 
mente l'ébullition  de  l'eau  qui  se  tuméfie  et  change  très-sensible- 
ment son  niveau.  Ce  phénomène  est  très-visible  dans  les  machines 
qui  ont  un  faible  réservoir  de  vapeur  :  cette  différence  de  niveau 
va  souvent  jusqu'à  8  et  10  centimètres.  Le  machiniste  doit  donc , 
avant  tout,  se  rendre  compte  de  l'action  produite  par  l'ouverture 
du  régulateur,  car ,  sans  cela ,  le  niveau  indiquant  encore  beau- 
coup d'eau,  il  pourrait  brûler  le  foyer  ou  les  tubes  au  moment 
où  il  arrêterait. 
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Lorsqu'on  ouvre  le  régulateur  d'une  machine,  il  y  a  toujours  une 
tuméfaction  de  Teau.  Cette  tuméfaction  varie  selon  la  capacité  de 
la  chaudière,  ou  plutôt  selon  la  capacité  du  réservoir  de  vapeur. 
Elle  est  d'autant  plus  forte  que  cette  capacité  est  moindre  ;  elle  s*ao 
croit  lorsqu'on  augmente  l'ouverture  du  régulateur  ou  que  l'on  di- 
minue la  détente  dans  les  cylindres. 

C'est  là  un  point  important  dont  le  mécanicien  doit  tout  d'abord 
se  rendre  compte,  afin  de  ne  pas  partir  avec  trop  d'eau  dans  sa 
chaudière,  et  de  conserver  toujours  assez  d'eau  pour  qu'en  fermant 
le  régulateur,  il  en  reste  assez  pour  recouvrir  le  foyer  lors  de 
l'abaissement  du  niveau  du  liquide. 

11  faut  aussi,  dans  ce  cas,  que  le  mécanicien  tienne  compte  de  ce 
que ,  dans  la  marche,  l'eau  se  porte  à  l'arrière ,  et  de  ce  que ,  dès 
qu'on  ralentit  en  faisant  serrer  les  frems,  l'eau  par  son  inertie  tend 
à  se  porter  à  l'avant  de  la  machine  et  à  découvrir  le  foyer.  Cet 
abaissement  momentané,  qui  disparaît  dès  que  l'arrêt  est  complet , 
est  quelquefois  de  plusieurs  centimètres. 

Dans  les  machines  dont  le  corps  cylindrique  est  de  très-petit 
diamètre,  et  dans  lesquelles  le  réservoir  de  vapeur  de  cette  partie  est 
faible,  d'autres  causes  de  changement  du  niveau  apparent  de  l'eau 
viennent  compliquer  celles  que  nous  venons  d'indiquer.  Si  le  régu- 
lateur est  à  l'arrière  de  la  machine ,  c'est-àrdire  au-dessus  du  foyer, 
l'eau  s'élève  beaucoup  plus  dans  le  tube ,  lors  de  l'ouverture  du 
régulateur.  Cette  surélévation  apparente,  qui  cesse  à  ta  fermeture  du 
régutateur,  est  quelquefois  de  10  centimètres.  Tant  qu'on  marche 
il  n'y  a  pas  de  danger,  mais  en  arrivant  à  une  station ,  ou  si  un 
accident  ou  un  signal  forcent  à  arrêter  brusquement,  en  laissant 
trop  baisser  le  niveau  de  l'eau ,  on  brûle  infailliblement  le  foyer  ou 
les  tubes. 

Dans  des  machines  à  chaudière  de  petit  diamètre,  dont  ta  prise 
de  vapeur  est  placée  à  l'avant,  l'effet  contraire  a  lieu,  c'est-à-dure 
qu'au  momeut  de  l'ouverture  du  régutateur  le  niveau  de  l'eau  dans 
le  tube  indicateur  s'abaisse,  et  il  remonte  lorsqu'on  ferme  le  régu- 
lateur. 

Enfin,  nous  devons  dire  que ,  lorsque  l'eau  de  la  chaudière  est 
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sala,  après  plusieurs  jours  de  service  consécutife,  ou  lorsqu'on  met 
dans  la  chaudière  des  produits  chimiques  pour  détruire  les  lacrus- 
taiions ,  les  changements  de  niveau  que  nous  venons  d'indiquer 
sont  beaucoup  plus  sensibles. 

Si  pendant  le  trajet  la  machine  vient  à  numquer  de  vapeur,  soit 
parce  que  je  feu  ou  Talimentation  n'ont  pas  été  bien  conduits,  ou 
par  toute  autre  cause ,  il  ne  faut  pas  chercher  à  se  remettre  peu  i 
peu  dans  de  bonnes  conditions,  ou  à  soutenir  encore  quelque  temps 
la  vitesse  normale  qui  épuiserait  bientôt  complètement  la  machine. 
La  première  chose  à  faire  est  de  serrer  l'échappement ,  puis  de 
n'employer  que  le  moins  de  vapeur  possible  et  charger  le  feu  en 
plusieurs  fois  et  successivement,  en  alimentant  à  temps  convenable 
et  k  mesure  que  le  coke  introduit  dans  le  foyer  est  alhimé.  L'édiap- 
pement,  dans  ce  cas,  doit  rester  serré  jusqu'à  ce  que  le  feu  et  le 
niveau  de  l'eau  soient  complètement  rétablis.  Il  n'y  aurait  pas  éco- 
nomie, et  on  perdrait  beaucoup  de  temps,  si  on  desserrait  l'éehap- 
pement  avant  que  la  machine  ne  fût  entièrement  remise  dans  les 
meilleures  conditions ,  car,  nous  ne  saurions  trop  le  répéter,  pour 
bien  marcher  il  faut  toujours  se  maintenir  au-<iessus  de  ce  qui  est 
nécessaire  et  se  trouver  presque  embarrassé  d'employer  la  vapeur 
produite. 

Le  mécanicien  qui  va  arrêter  à  une  station  doit  lancer  son  traii 
à  une  bonne  vitesse,  fermer  son  régulateur  et  laisser  le  train  naar- 
cher  par  la  vitesse  acquise  pendant  quelque  temps.  La  vitesse 
lorsqu'elle  est  assez  grande  se  conservant  bien,  il  ne  faut  serrer  les 
freins  qu'en  approchant  de  la  station.,  lorsque  la  vitesse  éprouve 
une  diminution  qui  commence  à  devenir  sensible.  Pour  bien  arrê- 
ter à  une  sUtion,  il  faut  que  le  mécanicien  se  rende  compte  :  l''  du 
poids  de  son  train  ;  i?  du  plus  ou  moins  d'action  des  freins  placés 
sur  les  voitures;  3<>  de  l'état  des  rails.  Par  la  pluie,  il  but  arrêter 
de  plus  loin  que  lorsqu'il  fidt  sec,  car  le  train  roule  plus  bellement 
et  les  freins  ont  moins  d'action  ;  s'il  y  a  du  brouillard  et  que  les 
rails  ne  soient  qu'humides,  ils  sont  encore  plus  glissants.  H'  knt 
par  conséquent  arrêter  plus  tét. 
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3*  Arrivée  et  retour  au  dépôt.  —  En  approchant  du  point 
d'arrivée,  on  laisse  diminuer  le  feu  de  manière  à  n'avoir  de  vapeur 
que  ce  qui  est  strictement  nécessaire  pour  les  manœuvres  de  gare 
ou  pour  arrêter  brusquement  le  train  en  cas  d'encombrement  de 
voie  ou  de  signal  d'arrêt.  En  parcourant  les  derniers  kilomètres,  et 
alors  qu'il  n'y  a  plus  qu'une  épaisseur  de  30  à  40  centimètres  de 
coke  sur  la  grillé ,  il  convient  de  serrer  Féchappement  pour  main- 
tenir la  pression.  L'encombrement  de  la  grille  et  des  tubes  rend  œ 
tirage  énergique  utile  et  empêche  qu'il  ne  produise  une  combus- 
tion trop  rapide. 

Le  point  capital  en  arrivant  au  dépôt ,  après  avoir  conduit  un 
frain,  c'est  d'avoir  dans  la  chaudière  un  excès  d*eau.  Le  mécanicien 
fait  tourner  alors  sa  machine ,  la  prépare  pour  le  retour  eu  fkisant 
charger  son  tender  d'eau  et  de  coke ,  s'il  y  a  lieu  ;  il  la  place  à 
l'endroit  oii  elle  doit  stationner  jusqu'au  prochain  départ,  et  ne  la 
quitte  qu'après  ravoir  fait  capuchonner  et  après  en  avoir  fait  la 
visîte.  Il  intercepte  alors  le  tirage  naturel,  met  le  levier  de  change- 
ment de  marche  au  point  mort  et  serre  le  frein  du  tender.  La 
machine ,  ainsi  préparée ,  peut  rester  en  place  pendant  24  heures 
sans  consommation  sensible. 

Si ,  en  arrivant  k  un  point  extrême ,  le  mécanicien  n'a  pas  pu 
obtenir  assez  d'eau  dans  la  chaudière,  ce  qui  arrive  souvent  quand 
il  n'a  pas  maintenu  assez  de  feu  à  la  fin  du  trajet ,  il  doit  remplir 
la  chaudière  avant  de  rentrer  au  dépôt  et  conduire  sa  machine  à 
b  place  où  elle  doit  rester  en  stationnement. 

D  procède  ensuite  au  nettoyage  des  tubes ,  qui  doit  surtout  être 
fait  de  suite ,  s'il  y  a  quelques  fuites  dans  le  foyer,  car,  sans  cela , 
la  vapeur  fait  adhérer  aux  parois  des  tubes  les  cendres  et  scories, 
qu'il  est  ensuite  très-difficile  d'en  détacher. 

Quant  au  feu,  si  le  coke  ne  fait  pas  beaucoup  de  mâchefer,  ou  ne 
le  pique  pas  à  l'arrivée;  on  se  contente  de  charger  ce  qui  est  né- 
cessaire pour  qu'il  ne  s'éteigne  pas.  Si  la  grille  est  encombrée ,  il 
convient  de  piquer  légèrement  le  feu,  et,  dans  un  cas  comme  dans 
Tautre ,  on  ne  fait  le  piquage  complet  qu'au  moment  où  on  va 
Charger  le  feu  pouf  se  préparer  au  départ.  En  piquant  le  feu  trop 
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tôt,  on  augmenterait  beaucoup  la  consommalion  en  rendant  le  tirage 
trop  facile  et  en  faisant  tomber  beaucoup  de  menu  coke  qui  est  très- 
bon  pour  le  temps  de  réserve  et  qui  économise  autant  de  coke  neuf. 
Nous  avons  dit,  en  parlant  des  dépôts,  combien  il  était  important 
de  bien  préparer  une  machine  qui  doit  rester  en  stationnem^t,  de 
manière  à  ne  pas  la  forcer  à  se  mettre  en  mouvement  pour  alimen- 
ter ,  ce  qui  nécessite  un  chargement  spécial  du  feu  en  pure  perte  ; 
car  le  coke  ainsi  allumé  continue  à  brûler  lorsque  la  machine  est 
revenue  à  sa  place,  et  produit  de  la  vapeur  qui  épuise  encore  de 
nouveau  la  chaudière.  Il  est  donc  nécessaire  que  le  mécanicien  veille 
lui-même  à  la  tenue  de  sa  machine  pendant  qu'elle  est  en  feu  au 
dépôt ,  et  qu'on  ne  charge  le  feu  que  sur  son  ordre  et  devant  loi. 
Les  fortes  consommations  de  beaucoup  de  mécaniciens  viennent 
en  général  de  ce  qu'ils  ne  s'occupent  pas  assez  de  leur  machine  en 
réserve ,  et  de  ce  qu'elle  n'est  pas  convenablement  préparée  au 
départ. 

4''  Conduite  a  deux  machines.  —  Il  est  souvent  nécessaire 
d'atteler  deux  machines  à  un  même  train,  soit  pour  remorquer  une 
charge  exceptionnelle,  soit  pour  surmonter  les  difQcultés  résultant 
du  vent,  de  la  neige  ou  du  verglas,  soit  enfin  pour  renvoyer  à  son 
dépôt  une  machine  qui  a  fait  un  train  spécial  ou  la  double  con- 
duite. Cette  manœuvre  n'a  pas  d'inconvénient  lorsque  les  machines 
accouplées  sont  dans  de  bonnes  conditions  de  stabilité. 

Dans  aucun  cas ,  on  ne  doit  faire  entrer  ainsi  dans  la  composi- 
tion d'un  train  une  machine  éteinte  à  moins  qu'on  n'ait  démonté 
les  bielles  motrices  et  les  tiges  de  tiroir;  les  pistons  et  les  tiroirs 
gripperaient  infailliblement  après  un  faible  parcours. 

Lorsque  le  travail  d'une  seule  machine  suffit  pour  remorquer  le 
train ,  soit  parce  qu'il  y  a  peu  de  charge ,  soit  parce  que  le  profil 
du  chemin  n'exige  qu'un  effort  modéré  de  traction ,  la  machine 
placée  en  second  ne  doit  travailler  qu'autant  que  cela  est  nécessaire 
pour  entretenir  la  circulation  de  la  vapeur  dans  les  cylindres  et  la 
combustion  dans  le  foyer  ;  le  levier  de  changement  de  marche  doit 
être  placé  au  dernier  cran  de  la  détente  et  le  régulateur  faiblement 
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ouvert.  La  marche  est  ainsi  plus  régulière  et  jusqu*à  un  certain 
point  plus  sûre  que  si  la  première  machine  était  gênée  dans  ces 
mouvements  et  souvent  poussée  par  la  seconde. 

Dans  tous  les  cas,  c*est  le  mécanicien  de  la  machine  d'avant  qui 
règle  la  marche  ;  il  fait  signe  au  mécanicien  d'arrière  lorsqu'il  doit 
accélérer  sa  marche  ;  au  moyen  d'un  léger  coup  de  sifDet  il  lui  fait 
modérer  sa  vitesse  ou  même  fermer  son  régulateur. 

Le  mécanicien  de  la  deuxième  machine  doit  toujours  avoir  les 
yeux  fixés  sur  celui  qui  le  précède  et  se  tenir  prêt  à  obéir  à  tous 
les  signaux. 

Lorsqu'un  train  est  remorqué  par  deux  machines ,  il  faut  autant 
que  possible  que  les  mécaniciens  s'entendent  pour  ne  prendre  de 
reau  aux  stations  intermédiaires  qu'alternativement. 

I«  Service  de  secocks.  —  Dans  beaucoup  de  circonstances , 
notamnaent pour  le  service  de  secours,  il  est  nécessaire  d'expédier 
sur  la  ligne ,  en  dehors  des  heures  réglementaires  et  sans  avis 
préalable ,  des  machines  isolées.  La  conduite  de  ces  machines  ne 
présente  aucune  particularité  qui  mérite  d'être  mentionnée  ;  seule- 
ment, il  est  nécessaire  que  le  mécanicien  redouble  d'attention  pour 
observer  l'état  de  la  voie  et  les  signaux  qui  pourraient  lui  être  faits  ; 
la  vitesse  ne  doit  pas  dépasser  celle  des  convois  en  marche  ;  elle 
doit  être  réduite  dans  tous  les  points  où  la  vue  n'embrasse  pas  une 
grande  étendue. 

Les  machines-pilote  partent  habituellement  le  tender  en  avant, 
lorsqu'elles  vont  à  la  rencontre  des  trains  attendus;  dans  ce  cas 
surtout,  il  est  nécessaire  de  modérer  leur  vitesse,  car  le  tender  a 
moins  d'assiette  sur  la  voie  que  la  machine  ;  il  peut  avoir  un  mou- 
vement de  lacet  assez  considérable  ;  le  mécanicien  est  moins  en 
état  d'apercevoir  les  signaux  d'alarme,  de  telle  sorte  qu'il  y  a  en 
définiâve,  dans  ce  cas,  une  cause  d'insécurité  qu'il  convient  d'atté- 
nuer par  une  réduction  de  vitesse. 

Lorsque  le  mécanicien  qui  conduit  la  machine-pilote  aperçoit  le 
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train  attendu  en  marche ,  il  doit  ralentir,  afin  d'arrêter  et  de  se 
mettre  en  communication  avec  lui,  si  le  mécanicien  du  train  s'ar- 
rête de  son  côté  ;  si  au  contraire  le  train  marche  régulièrement,  la 
machine-pilote  doit  être  conduite  jusqu'aux  plus  prochaines  aiguil- 
les ,  où  elle  passe  d'une  voie  sur  l'autre  pour  rentrer  à  son  dép^t. 
Le  retour  doit  avoir  lieu  à  une  vitesse  modérée,  et  le  mécanicien- 
pilote  doit  prendre  ses  mesures  pour  ne  pas  se  rapprocher  trop  du 
train  qui  le  précède  ou  gêner  cehii  qui  le  suit  ;  il  doit  se  conformer 
aux  délais  fixés  pour  la  succession  des  trains  qui  suivent  une  même 
vole. 

La  machine  de  secours ,  indépendamment  de  ses  outils  et  agrès 
ordinaires,  doit  porter  une  prolonge  ;  lorsqu'elle  remorque  un  train 
en  détresse,  elle  le  pousse  d'abord  à  l'arrière,  jusqu'à  la  rencontre 
des  aiguilles  de  changement  de  voie  ;  elle  opère  alors  les  ma- 
nœuvres de  mise  en  tête  du  train  au  moyen  de  la  prolonge. 

Indépendamment  des  agrès  que  porte  la  machine,  il  doit  y  avoir 
dans  chaque  dépôt  un  wagon  de  secours  chargé  d'agrès  et  prêt  à 
partir  à  toute  occasion ,  en  cas  de  déraillement  ou  d'accident  ré- 
sultant des  travaux  de  secours  exceptionnels. 

On  place  habituellement  sur  ces  wagons ,  en  ayant  soin  de  les 
renfermer  dans  des  cofires  ou  de  les  attacher  avec  des  chaînes,  les 
objets  suivants  : 

Deux  ou  trois  paires  de  roues  et  des  bottes  à  graisse  de  wagons, 
un  poulain  en  bois  pour  mettre  ces  roues  de  rechange  à  terre,  des  rails 
et  des  traverses  garnies  dé  leurs  coussinets,  un  assortiment  de  mor- 
ceaux de  bois  de  charpente  de  diverses  dimensions ,  des  crics  et 
des  vérins,  des  pinces  en  fer  et  des  leviers  en  bois ,  une  prolonge, 
des  chaînes,  un  assortiment  de  clous,  boulons,  outils  d'ajusteur  et 
de  charpentier. 

Ces  objets  ne  servent  qu'à  de  rares  intervalles,  mais  il  est  néces- 
saire de  les  tenir  constamment  approvisionnés  sur  le  wagon  de  se- 
cours, pour  éviter  tout  retard  dans  l'opération  du  sauvetage ,  lors- 
qu'un train  encombre  la  voie  par  suite  d'un  déraillement  ou  de  tout 
autre  accident. 
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!•  Essai  des  màcbines  nbuyks  ov  réparées.  —  Lorsqu'une 
BUichiiie  neuve  vieui  d'être  livrée ,  ou  lorsqu'une  machine  a  subi 
une  grande  r^aration,  il  est  nécessaire  de  lui  faire  subir  un  voyage 
d'essai,  afin  de  reconnaître  s'il  n'y  a  pas  quelque  défaut  d'jgustage 
OH  de  montage  qui  la  rende  impropre  au  service.  Il  convient  de 
lui  faire  faire  un  parcours  de  10  à  20  kilomètres ,  sous  la  surveil- 
lance du  chef  des  ateliers  ou  de  l'un  des  contre-maîtres.  Les  pre* 
miers  kilomètres  doivent  être  parcourus  à  petite  vitesse ,  et,  â  la 
station  la  plus  rapprochée  du  point  de  départ,  on  doit  arrêter  pour 
vérifier  si  rien  n'a  chauffé ,  si  aucune  pièce  n'a  manqué  ;  si  le 
résultat  de  cette  vérification  est  favorable ,  et  il  doit  l'être  si  le 
travail  a  été  bien  exécuté ,  on  peut  lancer  la  machine  pour  com- 
pléter l'essai  pendant  la  dernière  partie  du  parcours. 

Ces  essais  sont  du  reste  prescrits  par  les  règlements  adminis- 
tratif. 

Z^  Rapports  des  mécaniciens  avec  les  divers  services  de 
l'exploitation.  —  Les  mécaniciens  sont  maîtres  sur  leur  ma* 
chine  et  n'ont  d'observations  ou  d'ordres  à  recevoir,  pour  ce  qui 
concerne  la  conduite  proprement  dite ,  c'est-à-dire  la  conduite  du 
feu  et  de  l'alimentation,  le  graissage,  la  dépense  de  vapeur,  la  ma- 
nœuvre de  tous  les  organes  de  la  machine,  que  de  leurs  chefs  di- 
rects, tels  que  chefs  de  dépôt,  chefs  de  la  traction,  etc.  ;  mais,  par 
contre,  pour  tout  ce  qui  concerne  les  manœuvres  qu'il  est  possible 
d'effectuer  avec  une  machine ,  ils  sont  dans  la  dépendance  absolue 
des  agents  du  service  du  mouvement.  Ce  sont  ceux-ci  qui  fixent  les 
heures  de  départ ,  la  vitesse  des  trains ,  la  durée  des  stationne* 
ments ,  etc.  Dans  les  stations ,  le  mécanicien  et  le  chauffeur  sont 
sous  les  ordres  du  chef  de  station  ;  ils  exécutent  toutes  les  ma- 
nœuvres qui  leur  sont  commandées  pour  avancer,  reculer,  garer 
des  wagons  ou  en  prendre  pour  les  ajouter  au  train  ;  dans  le  cas 
oh  ces  manœuvres  seraient  dangereuses  pour  la  sûreté  des  per- 
sonnes et  la  conservation  du  matériel,  le  mécanicien  peut  soumettre 
ses  observations  à  l'agent  qui  commande ,  sauf  à  exécuter ,  si 
l'ordre  est  maintenu ,  et  à  en  référer  à  ses  chefs  directs.  Si  le 
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danger  éUit  imiuinent ,  le  mécanicien  peut ,  sans  aucun  doute  « 
refuser  d'exécuter  les  manœuvres ,  car  on  ne  peut  contraindre 
personne  à  faire  une  imprudence  évidente  ;  mais  il  ne  doit  pas 
perdre  de  vue  quelle  responsabilité  considérable  il  encourrait  s'il 
entravait  le  service  pour  un  prétexte  ftitile,  et  dans  le  seul  but  de 
contrarier  les  mesures  prises  par  un  agent  auquel  il  est  subor- 
donné. 

Dans  le  parcours  entre  deux  stations,  le  mécanicien  est  sous  les 
ordres  du  chef  de  train ,  qui  est  responsable  des  mesures  et  ma- 
nœuvres exceptionnelles  qui  peuvent  devenir  nécessaires  en  cas 
d'accident.  Le  mécanicien  arrête  au  premier  sipal  que  lui  donne 
le  chef  de  train  ;  il  ne  repart  que  sur  son  ordre;  c'est  sur  son  ordre 
également  qu'il  avance  ou  recule  pour  garer  un  train  sur  une  voie 
d'évitement  ;  en  cas  d'accident  arrivé  à  la  machine  qui  Tempéche 
de  continuer,  du  qui  ralentit  considérablement  la  marche  »  il  en 
donne  immédiatement  avis  au  chef  de  train ,  qui  est  chargé  de 
prendre  toutes  les  mesures  de  précaution  prévues  en  pareil  cas. 

Il  est  de  rigueur  que  le  mécanicien  ne  démarre  jamais  d'une 
station  sans  avoir  reçu  le  signal  éUibli  à  cet  effet,  et  qui  consiste 
habituellement  en  un  coup  de  cloclie  à  main  ;  en  démarrant  préma- 
turément, le  mécanicien  qui  ne  peut  pas  se  rendre  exactement 
compte  de  ce  qui  se  passe  vers  le  milieu  ou  à  la  queue  du  train  et 
dans  la  station ,  pourrait  occasionner  de  graves  accidents  dont  il 
serait  incontestablement  responsable. 

Avant  de  démarrer,  le  mécanicien  doit  avertir,  par  un  coup  de 
sifflet  bref,  qu'il  ouvre  le  régulateur  ;  il  doit  de  plus  mettre  un 
intervalle  de  quelques  secondes  entre  l'ouverture  du  régulateur  et 
le  coup  de  sifflet ,  afin  que  les  agents  qui  peuvent  se  trouver  enga- 
gés sous  la  machine ,  sous  les  voitures  ou  entre  leurs  tampons, 
aient  le  temps  de  se  retirer  ou  au  moins  de  prévenir.  Cet  inter- 
valle peut  être  très-court ,  de  4  à  5  secondes ,  mais  il  doit  être 
observé  ;  on  devrait,  à  plus  forte  raison ,  détruire  la  mauvaise  ha- 
bitude que  beaucoup  de  mécaniciens  ont  adoptée  pour  gagner  do 
temps,  et  qui  consiste  à  ouvrir  le  régulateur  aussitôt  que  le  signal 
du  départ  commence  à  retentir  et  à  siffler  ensuite. 
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Le  mécanicien  doit  obéir  aveuglément  aux  signaux  de  ralentisse- 
ment ou  d^arrét  qui  lui  sont  faits  par  les  agents  placés  sur  la  voie  ; 
il  ne  peut  pas  savoir  ou  prévoir  d'une  manière  exacte  dans  quel  but 
ces  signaux  ont  été  faits ,  et  il  ne  doit  jamais  les  discuter  ou  cher- 
cher à  les  apprécier.  Si  une  manœuvre  exceptionnelle  nécessite 
rinobservation  de  certains  signaux ,  le  mécanicien  ne  doit  pas  en 
prendre  la  responsabilité ,  il  doit  exiger  qu'un  employé  du  mouve- 
ment ,  ayant  qualité  à  cet  effet ,  monte  avec  lui  sur  la  machine , 
pour  prendre  l'initiative  de  cette  mesure  anormale  et  toujours 
accompagnée  d'un  certain  danger. 

Il  ne  résulte  pas  de  la  nécessité  d'obéir  d'une  manière  absolue 
aux  signaux  que  le  mécanicien  ne  doive  apporter  lui-même  au- 
cune attention  à  l'état  de  la  voie,  il  doit  constamment  avoir  les 
yeux  fixés  sur  les  rails,  pour  reconnaître  autant  que  possible, 
et  indépendamment  des  signaux  d'alarme ,  si  l'espace  est  libre 
devant  lui,  s'il  n'y  a  pas  d'obstacles;  il  doit  porter  également 
son  attention  sur  la  seconde  voie  que  parcourent  les  trains  qui 
viennent  à  sa  rencontre,  afin  de  les  avertir  en  route,  ou  de  les  faire 
avertir  à  la  station  la  plus  voisine ,  s'il  existe  quelque  obstacle  k 
la  circulation. 


LIVRE  VI. 


ATELIERS   DE   RÉPARATION 


Nous  avons  indiqué,  en  parlant  de  la  conduite  des  machines,  les 
systèmes  différents  que  l'on  pouvait  employer  pour  l'entretien  cou- 
rant des  machines,  auquel  on  pouvait  faire  participer  plus  ou  moins 
complètement  les  mécaniciens-conducteurs  ;  quel  que  soit  le  sys- 
tème adopté,  cet  entretien  se  fait  dans  les  dépôts  et  s'intercale 
dans  le  service  des  machines,  soit  pendant  les  jours  de  repos,  soit 
pendant  quelques  jours  de  suspension  momentanée  de  service. 
Hais  lorsqu'une  machine  a  éprouvé  de  graves  avaries  par  suite 
d'un  accident,  ou  lorsqu'elle  est  arrivée,  par  suite  d'un  service  pro- 
longé, à  un  degré  d'usure  qui  ne  permet  plus  de  la  faire  marcher 
avec  une  sécurité  et  une  économie  suffisante,  il  faut  la  faire  entrer 
en  réparation.  Pour  cela,  des  ateliers  spéciaux  doivent  être  établis 
sur  un  ou  plusieurs  points  de  la  ligne  du  chemin  de  fer,  suivant 
son  importance  et  sa  configuration.  Ces  ateliers  comprennent  une 
division  spéciale  pour  l'entretien  des  voitures  ;  mais  celle-ci  ne 
s'occupe  spécialement  que  des  travaux  de  charronnage,  menuiserie, 
peinture  et  garnissage  ;  les  gros  travaux  de  forge  et  d'ajustage  et 
la  réparation  des  roues  s'exécutent  toujours  dans  l'atelier  princi- 
pal ;  c'est  de  celui-ci  que  nous  nous  occuperons  plus  spécialement. 
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t<irsqu*eii  éublit  une  ligne  de  chemin  de  fer  d'une  grande  im- 
portaneet  il  est  nécessaire  d'étudier  de  longue  main  la  question  des 
ateliers  de  réparation  et  d'arrêter  le  choix  des  emplacements.  Les 
éléments  à  prendre  en  considération  sont  l'étendue  de  la  ligne  et 
de  ses  embranchements,  la  configuration,  l'importance  et  la  na- 
ture de  son  trafic,  la  distribution  des  relais  de  machines,  la  posi- 
tion des  villes  qui  fournissent»  par  la  nature  de  leur  industrie,  des 
ressources  pour  la  main-d'œuvre  des  ouvriers  spéciaux,  leur  po- 
sition par  rapport  aux  lieux  de  production  des  matières  premières, 
la  situation  du  siège  de  la  direction  de  l'entreprise,  la  disposition  du 
terrain  aux  abords  des  gares  principales  et  les  facilités  qu'elle  pré- 
sente pour  la  construction  d'établissements  qui  couvrent  une  grande 
superficie,  etc.  La  question  est  nécessairement  très-complexe  et 
d'une  solution  difficile. 

Pendant  quelque  temps  on  a  pensé  que,  pour  les  chemins  de 
fer  qui  venaient  faire  tête  à  Paris,  il  y  avait  une  grande  importance 
à  y  placer  l'atelier  principal,  pour  profiter  des  ressources  indéfinies 
qu'on  y  rencontre  pour  la  main-d'œuvre,  et  pour  la  commande  à 
l'extérieur  des  pièces  fabriquées  ;  on  est  revenu  de  celte  opinion, 
mais,  comme  toujours,  on  est  passé  d'un  extrême  à  l'autre.  Le« 
motifs  qui  avaient  dicté  le  premier  choix  subsistent  toujours,  mais 
avec  moins  d'importance  qu'on  ne  l'avait  supposé  d'abord. 

Sur  quelques  chemins  de  fer,  on  avait  pensé  qu'il  était  néces- 
saire de  multiplier  les  ateliers  de  réparation  ;  depuis,  on  est  arrivé  à 
reioonnaître  qu'on  pouvait,  par  suite  des  perfectionnements  succès 
sifs  qu'a  reçus  le  service,  grouper  plus  complètement  les  moyens  de 
réparation.  Nous  ne  chercherons  pas  à  formuler  une  règle  géné- 
rale, car  il  n'est  pas  possible  de  le  faire  ;  nous  citerons  seulement 
quelques  exemples  en  les  discutant. 

Les  ateliers  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Rouen,  de  Rouen  au 
Havre  et  de  Dieppe,  exploités  en  commun,  sont  concentrés  à  Rouen  ; 
cette  position  est  indiquée  par  la  coupure  des  lignes  dont  le$ 


-  ÀÀ4  — 

trains  viennent  s'arrêter  à  Rouen,  ou  se  recomposer  pour  aller  au 
Havre  et  à  Dieppe  ;  ce  point  est  d'ailleurs  convenablement  disposé 
pour  rétablissement  d*un  relai  de  machines,  par  les  ressources  de 
toute  nature  que  présente  cette  ville  pour  la  main-d'œuvre,  pour  les 
commandes  de  pièces  fabriquées  et  pour  l'approvisionnement  des 
matières  premières  arrivant  par  la  Basse-Seine,  par  la  nature 
même  du  trafic  qui  ne  comporte  pas  un  service  de  banlieue,  ce  ser- 
vice étant  exploité  par  les  chemins  de  fer  de  Saint^ermain  et  de 
Versailles.  Le  terrain  se  prétait,  du  reste,  admirablement  à  l'éta- 
blissement de  vastes  ateliers  et  de  remises,  au  point  d'embranché- 
chement  de  la  ligne  du  Havre  sur  celle  de  Paris  à  Rouen,  sur  un 
sol  uni  qui  n'a  exigé  ni  remblais  ni  déblais  importants.  Enfin,  il 
entrait  dans  les  vues  de  ces  Compagnies  de  donner  à  l'entreprise 
leur  service  de  traction  et  d'entretien  du  matériel,  et  il  n'y  avait 
aucun  intérêt  à  ce  que  les  établissements  fussent  rapprochés  du 
siège  de  Tadministration. 

Les  compagnies  des  chemins  de  fer  d'Orléans  et  du  Centre  ont 
établi  avec  raison  leurs  ateliers  principaux  à  Paris,  où  elles  ren- 
contraient, du  reste,  des  terrains  convenablement  disposés,  et  où 
venaient  converger  les  convois  de  la  ligne  d'Orléans  et  de  la 
ligne  de  Corbeil  et  les  wagons  de  l'ensemble  des  deux  che- 
mins dont  le  trafic  intermédiaire  est  peu  important.  Deux  ateliers 
secondaires  ont  été  établis,  l'un  à  Orléans,  l'autre  à  Yierzon  ;  leur 
service  a  été  concentré  à  Orléans,  où  se  trouve  une  installation 
complète.  La  division  d'intérêts  qui  existe  entre  les  deux  compa- 
gnies ne  doit  avoir  qu'une  faible  importance  dans  la  question  du 
choix  définitif  de  l'atelier  secondaire  unique  que  nécessite  l'exploi- 
tation d'un  système  de  lignes  de  cette  étendue  (372  kilomètres),  car 
elles  seront  amenées  à  une  fusion  inévitable,  dès  que  les  bases  de 
leur  produit  respectif  seront  établies  par  l'expérience.  La  confi- 
guration même  des  lignes  indique  Yierzon  comme  emplacement  de 
ce  second  atelier,  au  point  d'embranchement  de  la  ligne  de  Château- 
roux,  longue  de  65  kilomètres,  qui  pourra  se  prolonger  jusqu'à  Li- 
moges, sans  que  l'établissement  de  nouveaux  ateliers  devienne  néces< 
saire,  à  égale  distance  enfin,  des  deux  gares  d'Orléans  et  de  Nevers- 
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Cet  atelier  secondaire  D*aura,  da  r^te,  qu'une  faible  importance. 

Les  ateliers  principaux  du  chemin  de  fer  du  Nord  sont  placés 
à  Paris,  où  viennent  converger  les  services  de  la  Banlieue,  de  la 
ligne  principale  et  de  la  ligne  de  Crell  à  Saint-Quentin;  ce  point 
avait,  du  reste,  une  importance  exceptionnelle  pour  la  réparation 
des  roues  de  voitures  et  de  wagons  que  le  mouvement  des  trains  y 
amène  constamment.  Des  ateliers  secondaires  sont  établis  à  Amiens 
et  à  Lille  ;  le  premier  point  était  indiqué  par  l'importance  de  son 
mouvement  et  par  les  rapports  avec  Tembranchement  de  Douai 
sur  la  frontière  de  la  Belgique  qui  vient  y  converger  ;  le  second 
point  est  la  tête  de  trois  directions  sur  la  frontière  de  Belgique,  sur 
Dunkerque  et  sur  Calais. 

Les  chemins  de  fer  d'Orléans  à  Bordeaux  et  de  Tours  à  Nantes 
ont  chacun  leur  atelier  unique  k  Tours  ;  ce  point  est  convenable- 
ment situé  pour  la  première  ligne,  qui  a,  au  même  point,  le  centre 
de  son  exploitation. 

Pour  le  chemin  de  fer  de  Tours  à  Nantes,  un  atelier  unique  est 
suffisant. 

Le  chemin  de  fer  de  Paris  à  Strasbourg  n'a  encore  qu'un  atelier 
à  Epernay. 

Il  serait  difficile  de  poser  des  règles  générales  relativement 
à  l'importance*  comme  superficie  d'ateliers,  de  magasins  et  d'em- 
placements découverts  qu'il  est  nécessaire  de  disposer  pour 
assurer  le  service  de  l'entretien  et  de  la  réparation  du  matériel.  Une 
compagnie,  dans  le  but  de  restreindre  le  cercle  des  opérations 
qu'elle  doit  embrasser,  peut  adopter  en  principe  le  système  des 
commandes  de  pièces  fabriquées  k  l'extérieur  ;  elle  peut  même 
livrer  des  machines  à  réparer  ou  à  transformer  à  des  constructeurs 
particuliers  et  réduire  de  beaucoup  l'importance  des  travaux  exé- 
cutés dans  ses  ateliers  ;  elle  peut,  au  contraire,  se  livrer  à  la  con- 
struction des  machines  et  des  wagons,  employer  un  plus  grand 
nombre  de  bras,  et  avoir  besoin  d'établissements  plus  considé- 
rables que  dans  le  premier  cas.  Nous  nous  contenterons  encore  ici 
de  citer  quelques  exemples  ;  les  superficies  indiquées  sont  celles 
des  bâtiments,  développées  par  étages  lorsqu'il  y  a  lieu. 


) 
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CHBMIM  m  FER  »C  NOED. 

La  Chapelle. 

Atelier  des  machines  et  tenders  : 

m.q. 

Machines  fixes  et  chaudières. .  178 

Forge 1,962 

Chaudronnerie. 492 

Atelier  des  roues 891 

Ressorts 650 

Fonderie  de  cuivre 168 

Machines-outils  et  ajustage..  1,9S7 

Montage  des  machines 1,6S8 

—     des  tenders 440 

Peinture  des  machines ......  17 

Outillage 24 

Bureau  spécial 100 

Magasins  spéciaux » 

Atelier  des  voitures  : 

Chantier  des  scieurs  de  long.  2,604 

Scierie  mécanique 690 

Forge 80 

Ajustage 517 

Montage 2,950 

Ebénisterie 105 

Atelier  des  modèles 55 

Charronnage 690 

Menuiserie 517 

SeUerie 135 

Peinture  et  garnissage 500 

Bureau  spécial >' 

Magasins  spéciaux 100 

Bureau  central 300           140             80 

Magasin  général  de  l'exploit?''  4,596               »               » 
Cours  et  emplacements  affectés 

aux  ateUers  et  magasins....  29,930        8,145        8,0ft 

ToUux 52^      i4^        8^ 


} 


Amiens. 

Lille. 

m.«. 

M'<- 

240 

50 

390 

282 

» 

% 

» 

> 

> 

1               1 

280 

282 

600 

1,414 

1,055 

» 

» 

> 

> 

» 

1 

» 

180 

^ 

» 

» 

» 

420 

80 

2,880 

m 

72 
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En  récapitulant  les  renseignements  compris  dans  le  tableau  qui 
précède,  on  voit  que  le  chemin  de  fer  du  Nord,  pour  une  exploitât 
tion  de  884  kilomètres  et  son  traGc  considérable,  affecte  au  service 
des  ateliers  les  superneies  suivantes,  non  compris  les  dépôts  de  ma- 
chines qui  doivent  être  considérés  comme  formant  des  établisse- 
ments distincts,  bien  qu'on  y  fasse  une  partie  de  l'entretien  : 

Ateliers  des  machines  et  tenders. . .  12,970 

Ateliers  des  voitures 43,095 

Bureaux 64B 

Magasins 5,206 

Cours .:.  43,120 

Total 75,036 

On  a  eu  soin  de  ne  comprendre  dans  ces  nombres  que  les  par- 
ties des  remises  de  voitures  qui  peuvent  être  considérées  comme 
annexes  des  ateliers,  et  qui  sont  habituellement  affectées  à  des  tra- 
vaux de  réparation  ou  de  construction. 

CHEMINS  D'ORLÉANS  BT  DU  CBNTRJB. 

Itrj.  Orléans. 

Atelier  des  machines  et  tenders  : 

Forge — 

Atelier  des  roues \ 

—  des  ressorts j 

Chaudronnerie 

Machines^utils  et  ajustage 

Montage  des  machines 

—  des  tenders 

Outillage 

Bureaux 

Magasin  spécial 

A  reporter 8,201  1,057 


1,484 

234 

234 

» 

864 

» 

1,316 

747 

3,132 

» 

698 

» 

288 

» 

288 

76 

> 

» 
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Atelier  des  voitures  : 

Montage »  > 

Ebénisterie '  \ 

Modèles j 

Ctiarronnagc /      3,033  » 

Menuiserie 

Sellerie 

Peinture  et  garnissage 620  » 

Bureau  spécial »  » 

Magasins  spéciaux »  > 

Magasin  général  du  matériel 712  > 

Cours  et  emplacements  affectés  au 

service  des  ateliers 6,664  1,943 

Totaux 19,260  3,000 

RÉSUMÉ. 

m.  q. 

Ateliers  des  machines  et  tenders. . .  8,894 

Ateliers  des  voitures 3,673 

Bureaux 364 

Magasins 712 

Cours 8,607 

Total 22,280 

Ces  ateliers  suffisent  pour  l'entretien ,  ils  en  dépassent  même 
les  besoins,  parce  que  quelqnes-iines  de  leurs  parties  avaient  été 
disposées  en  vue  de  la  construction;  on  peut  donc  prendre  les 
chiffîres  que  nous  avons  indiqnés  plus  liant  comme  point  de  départ 
des  appréciations  pour  préparer  Texploitation  d*une  grande  ligne. 
Nous  pourrions  encore  citer  d'autres  chifnres,  mais  comme  ils  se 
rapportent  à  des  chemins  inachevés,  nous  ne  pensons  pas  qu'ils 
puissent  présenter  un  intérêt  véritable. 

n  convient,  lorsque  Ton  combine  le  plan  d'un  atelier,  de  se  mé- 
nager de  grandes  facilités  pour  agrandir  des  bâtiments  existants , 
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ou  pour  en  changer  la  destination  et  en  construire  de  nouveaux 
qui  entrent  dans  une  nouvelle  distribution.  Il  est  difficile  d'apprécier 
dès  Torigine  l'importance  que  prendra  l'exploitation  d'un  chemin 
de  fer  pris  isolément,  et  celle  que  lui  donneront  les  embranche- 
ments qui  s'y  rattacheront  successivement  ;  il  faut  surtout,  et  dans 
ce  même  ordre  d'idées,  se  ménager  de  grandes  ressources  en  su- 
perficie de  terrains. 

Les  bâtiments  construits  pour  servir  d'ateliers  doivent  être  bien 
aérés  et  bien  éclairés;  ils  doivent  consister  en  simples  hangars  qui  se 
prêtent  facilement  à  toutes  les  modifications  de  distribution  qui 
peuvent  devenir  nécessaires;  la  charpente  doit  nécessairement, 
dans  les  ateliers  d'ajustage  et  même  dans  les  ateliers  de  montage 
des  voitures ,  quoiqu'à  un  degré  d'utilité  moindre  que  dans  le  pre- 
miei:  cas,  se  composer  de  fermes  avec  entraits  en  charpente  d'une 
grande  solidité  ;  ces  entraits  reçoivent  les  transmissions  intermé- 
diaires des  machines-outils  et  servent  de  point  d'appui  pour 
accrocher  des  palans,  fixer  des  grues  et  autres  engins  propres  h 
faciliter  la  manœuvre  des  objets  pesants.  Il  convient  en  général  de 
prendre  le  jour  sur  le  toit,  il  est  plus  favorable  au  travail  des  ma- 
chines-outils et  de  Tajustage;  on  évite  en  outre  les  charges  de 
l'impôt  des  portes  et  fenêtres. 

Nous  ne  reviendrons  pas  ici  sur  ce  que  nous  avons  dit  dans  un 
livre  précédent  sur  le  choix  des  matières  premières  et  sur  les  soins 
apportés  à  l'exécution  des  travaux  ;  ce  qui  est  vrai  pour  la  construc- 
tion des  machines  neuves  Test  également  pour  la  réparation  des 
machines  en  service. 

L'organisation  du  service  d'un  grand  atelier  de  chemin  de  fer  exige 
nécessairement  la  répartition  des  attributions  entre  un  certain  nom- 
i)re  de  personnes,  chargées  chacune  d'une  partie  du  travail  ;  pour  que 
cette  division  ne  présente  pas  d'inconvénients,  il  est  nécessaire  de 
la  soumettre  à  une  hiérarchie  fortement  organisée.  Sous  les  ordres 
directs  de  l'ingénieur  du  matériel ,  une  première  division  s'éLiblit 
entre  l'atelier  des  machines,  comprenant  l'entretien  des  roues  et  la 
fabrication  des  pièces  neuves  pour  les  wagons  et  l'atelier  des  voitu- 
res, dirigés  chacun  par  un  ingénieur  ou  par  un  chef  d'atelier  spécial, 

29 
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sàivàût  rimpcrtance  des  travaux  ;  éhâeun  d^^  dëiik  ateliers  princl- 
pàui  se  partage  en  sections,  forge,  ajusta^,  mônfâ^  pour  lés  ma- 
chines ,  charrotina^,  montage,  peinture,  etc. ,  ponr  les  voKtifes , 
dirigées  chacune  par  uA  contre-mattre,  et  dont  le  cadre  s'étaïf  it  plus 
ou  moins  suTtànt  le  nombre  des  ouvriefs  employés.  Le  magasin , 
lors  même  qu'il  est  destiné  i  approvisionnef  tous  les  servtoes  du 
chemin  de  fer,  est  un  annexe  du  service  des  ateliers,  et  il  doit  relever 
dh'èctement  de  rfaigénienr  du  matériel,  sous  le  contrôle  duquel  doi- 
vent s'effectuer  tous  les  achats ,  pour  ce  ^ui  concerne  au  moins  là 
nature  et  la  qualité  des  matières .  Indépendamment  des  comptables  qui 
tiennent  tes  attachements  des  fournitures  et  des  travanx  dans  diaque 
atelier,  le  service  de  là  comptabilité  générale  des  ateliers  est  ¥mh 
nexe  obligé  du  bureau  de  l'ingénieur  du  matériel.  Celni-cl  est,  du 
reste,  seul  chargé  de  tout  ce  qui  concerne  les  commandes  de  fira- 
vaux  à  l'extérieur. 


Les  petites  réparations  se  font  en  généfal  dans  les  depdts , 
comme  nous  l'avons  indiqué  ;  le  cercle  qu'elles  embrassent  peut 
varier  dans  des  limites  très-étendues,  suivant  le  degré  d'importance 
respective  que  Ton  attribue  aux  travaux  du  dépôt  et  aux  travaux 
de  l'atelier.  Elles  comprennent  d'abord  la  réparation  des  garnitures 
et  des  joints,  le  règlement  des  clavettes,  le  serrage  des  boulons,  le 
serrage  ou  le  desserrage  des  pistons ,  le  mattage  ou  le  remplace- 
ment des  viroles  qui  perdent,  le  rodage  des  soupapes  de  sûreté,  la 
visite  des  boites  à  graisse,  le  tracé  des  rainures  sur  les  boites  à 
graisse,  le  dressage  de  la  fusée  et  du  coussmèt  lorsqu'ils  ont  grippé, 
le  règlement  des  ressorts  de  suspension  et  des  balances.  Elles  doi- 
vent en  outre,  autant  qut  poàâble,  comprendre  une  série  de  répa- 
rations d'un  ordre  plus  élevé  ;  ainsi ,  l'on  doit  pouvoir,  dans  Pra- 
tervalle  du  repos  de  la  machine ,  prolongé  au  besoin  de  deux  mi 
trois  jours,  remplacer  au  dépôt  les  tubes  usés,  réparer  les  cornières, 
mettre  des  pièces  au  foyer,  réparer  la  cheminée  et  te  tuyau  d'é- 
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chappeiDent,  reprendre  le  jeu  qui  existe  dans  le  mécanisme,  soit 
en  rapportant  des  épaisseurs  ou  en  changeant  les  boulons  d'articu- 
lation ,  remplacer  des  feuilles  de  ressorts  cassées ,  rafraîchir  les 
roues  sur  le  tour ,  changer  les  segments  de  piston  et  remplacer 
par  des  pièces  de  rechange  les  pièces  usées  ou  brisées ,  réparer  les 
tuyaux  divers ,  roder  lès  soupapes  des  pompes ,  etc.  Ces  derniers 
travaux,  que  Ton  pourrait  appeler  moyennes  réparations,  peuvent 
se  fhire  au  dépdt ,  en  donnant  de  temps  en  temps  à  la  machine 
quelques  jours  de  repos  supplémentaires;  elles  se  font  aux  ateliers 
lorsque  la  macliine  exige  certains  travaux  longs  et  difBciles,  qui 
nécessitent  une  mise  hors  de  service  prolongée ,  et  qu'elle  doit 
forcément  entrer  en  grande  réparation ,  ou  lorsque  leur  nombre 
et  l'importance  devient  telle ,  qu'il  est  impossible  de  les  exécuter 
successivement  et  à  des  intervalles  plus  ou  moins  éloignés.  Oh 
comprend  du  reste  qu'il  y  a  une  très-grande  élasticité  dans  la  ligne 
de  démarcation  ;  la  tendance  actuelle  que  nous  constatons  encore 
ici,  comme  l'une  des  conditions  d'économie  les  plus  importantes , 
est  de  maintenir  les  machines  le  plus  longtemps  possible  en  ^r- 
vice,  par  un  entretien  incessant  et  par  l'exécution  successive  des 
réparations,  sans  attendre  que  leur  somme  soit  telle  que  la  rentrée 
en  grande  réparation  soit  nécessaire. 

Les  travaux  exécutés  dans  l'atelier  se  réduisent  alors  à  la  fabrica- 
tion des  pièces  de  rechange  et  à  la  réparation  de  quelques  pièces 
isolées  qu'on  y  apporte  du  dépôt,  à  la  réparation  des  roues,  à  la 
pose  des  bandages  et  au  travail  du  tour,  aux  réparations  générales 
qui  nécessitent  le  démontage  de  toutes  les  pièces  du  mécanisme  et 
des  châssis ,  la  rectification  des  axes  de  montage,  la  réparatioti  ou 
le  remplacement  d'une  partie  des  pièces  du  mécanisme,  le  rempla- 
cement des  foyers  et  des  tubes,  la  réparation  de  la  chaudière  ;  aux 
réparations  nécessitées  par  suite  d'un  accident  qui  met  une  ina- 
chine  complètement  hors  de  service,  aux  modifications  de  syslèmfe 
qui  équivalent  à  une  reconstruction  partielle,  etc. 

Pour  indiquer  en  détail  la  nature  des  réparations  que  l'on  est  dans 
le  cas  de  faire  le  plus  fréquemment  aux  différentes  parties  des  tua- 
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chines,  nous  conserverons  Tordre  que  nous  avons  adopté  pour  la 
description  de  la  machine. 

1°  Appareil  de  vaporisation.  —  Les  altérations  principales 
qu'éprouve  le  foyer  proprement  dit ,  sont  :  des  boursouflures  ou 
des  fissures  occasionnées  généralement  par  des  coups  de  feu. 
Lorsque  les  entretoises  sont  trop  écartées ,  et  qu'en  même  temps 
les  parois  du  foyer  s'amincissent  et  se  recouvrent  d'une  incrustation 
épaisse,  le  métal  se  suréchaufTe,  perd  sa  ténacité  et  la  pression  exer- 
cée par  la  vapeur  fait  boursoufler  les  parois  ;  on  redresse  ,  autant 
que  possible ,  avec  la  masse ,  les  bosses  ainsi  formées  et  on  les 
consolide  par  de  nouvelles  entretoises  ou  par  des  armatures  addi- 
tionnelles si  elles  se  sont  manifestées  dans  le  ciel  du  foyer.  Les  fis- 
sures résultent  d'altérations  occasionnées  par  le  défaut  d'alimen- 
tation ;  on  les  répare  après  avoir  enlevé,  au  besoin,  la  partie  altérée, 
en  rapportant  des  pièces  intérieures  fixées  par  de  nouvelles  en- 
tretoises qui  les  rattachent  à  la  paroi  de  la  boite  à  feu  extérieure 
et  par  des  vis ,  ou  mieux  par  des  boulons  qui  les  rattachent  parles 
bords  à  la  paroi  môme  sur  laquelle  on  les  applique.  Le  cas  le  plus 
difGcile  est  celui  où  il  se  déclare  des  fissures  entre  les  tubes  ;  on 
réussit  souvent,  surtout  lorsque  le  foyer  est  encore  neuf,  à  réparer 
une  avarie  de  cette  nature ,  en  entaillant  la  plaque  tubulaire  sur 
la  moitié  de  son  épaisseur,  et  y  rapportant  une  pièce  qui  remplit 
la  partie  évidée ,  et  en  la  rattachant  à  la  plaque  par  des  vis,  de 
manière  à  ne  pas  augmenter  l'épaisseur  primitive  du  métal.  On 
peut  ainsi,  par  des  pièces  judicieusement  placées,  doubler  la  durée 
d'un  foyer  et  l'amener  à  faire  10  à  12  années  de  service,  corres- 
pondant à  un  parcours  de  300,000  kilomètres,  lorsque  les  eaux 
d'alimentation  sont  du  reste  assez  pures. 

Les  bouilleurs  placés  transversalement  ou  longitudinalement  dans 
le  foyer  se  détruisent  rapidement  à  leur  jonction  avec  les  parois 
latérales  ;  les  différences  dedilatationet  la  surépaisseur  produite  par 
l'emploi  d'une  cornière  déterminent  surtout  cette  altération,  qu'on 
éviterait  au  moins,  en  partie,  en  employant  des  cuivres  emboutis 
qui  s'appliqueraient  directement  sur  les  parois  ;  il  faut  avoir  soiu  de 
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placer  à  la  partie  inrérieure,  où  elle  est  moins  exposée  à  des  fuites, 
la  ligne  de  rivets  du  bouilleur. 

On  réussit  quelquefois  à  remplacer  un  ciel  de  foyer,  sans  démonter 
le  foyer  tout  entier  ;  il  faut  pour  cela  que  Tintérieur  de  la  chaudière 
soit  accessible  à  un  ouvrier  pour  faire  la  rivure.  Le  remplacement 
des  parois  latérales  exige  presque  toujours  le  démontage  complet 
du  foyer;  on  peut  encore  remplacer  sur  place  la  plaque  tubulaire, 
lorsque  la  profondeur  de  la  grille  au-dessous  des  tubes  n*est  pas 
trop  grande,  ou  seulement  la  partie  qui  reçoit  les  tubes  ;  les  ar- 
matures du  ciel  du  foyer  ne  donnent  lieu  à  aucun  entretien,  mais 
11  faut  avoir  soin  d'enlever  de  temps  en  temps  les  incrustations 
sur  le  ciel  du  foyer,  pour  éviter  que  la  tête  des  boulons,  placée  à 
l'intérieur  du  foyer,  soit  trop  rapidement  détruite  par  l'action  du 
feu.  Quand  Fannaiure  comprend  des  boulons  qui  la  relient  ave€ 
Tenveloppe  extérieure  du  foyer,  il  faut  les  visiter  souvent  pour  éviter 
qu'ils  soient  coupés  par  suite  des  variations  de  dilatation  et  de  con- 
traction. 

Les  entretoises  se  détériorent  par  l'altération  de  la  tête  ,  qui  est 
successivement  détruite  par  l'action  du  feu  et  par  le  frottement  des 
morceaux  de  coke;  la  tête  saute  quelquefois  lorsque  le  métal  a  été 
trop  écroui  par  la  rivure ,  et  lorsqu'étant  trop  forte,  elle  a  exigé 
l'application  d'un  trop  grand  nombre  de  coups  de  masse  pour  être 
refoulée  et  parée.  Lorsqu'une  entretoise  est  brisée,  on  perce  un 
trou  à  Tendroit  même  où  elle  se  trouve,  et  on  fait,  sur  un  diamètre 
un  peu  plus  grand,  un  nouveau  taraudage  sur  lequel  on  ajuste  une 
nouvelle  et  plus  grosse  entretoise.  Pour  reconnaître  si  une  entre- 
toise est  brisée ,  on  la  sonde  à  petits  coups  de  marteau  et  le  son 
qu'elle  rend  permet  de  juger  son  état.  Les  entretoises  en  fer  s'al- 
tèrent rapidement  par  oxydation  et  d'une  manière  très-inégale  ;  il 
faut  les  remplacer  lorsqu'il  existe  quelque  doute  sur  leur  solidité  ; 
il  faut  également  les  remplacer  lorsqu'elles  sont  relâchées ,  car  il 
est  impossible  de  les  malter  à  froid  sans  ébranler  tous  les  assem- 
blages du  foyer.  Les  entretoises  en  forme  de  boulon  peuvent  être 
remplacées  avec  plus  de  facilité  que  les  entretoises  rivées ,  car  elles 
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peuvent  être  démontées  ;  cette  disposition  est  la  p|us  convenable 
pour  les  entretoises  en  fer. 

)I  se  déclare  souvent  des  fuites  à  la  jonction  de  Tenveloppe  et  du 
foyer ,  lorsque  les  eaux  sont  incrustantes  ;  on  y  remédie  tant  bien 
que  mal  par  le  mattage  ;  mais  il  convient,  lorsque  cette  action  est 
grave,  de  relever  la  grille  pour  soustraire  les  joints  qui  perdent  sous 
l'action  trop  directe  du  feu.  Les  cadres  en  bronze,  en  forme  de 
double  cornière ,  se  fendent  fréquemment  dans  les  angles  ;  on 
boucbe  les  fentes  au  moyen  de  vis  en  cuivre  ou  au  moyen  de  pièces 
ajustées.  La  même  réparation  se  fait  au  cadre  de  la  porte  du  foyer, 
dans  le  cas  où  il  viendrait  à  se  fendre. 

Les  barreaux  de  grille  s'altèrent  et  fléchissent  lorsqu'ils  sont 
empâtés  et  corrodés  par  le  mâchefer  et  par  l'oxydation  ;  on  les  re- 
dressa tant  qu'ils  conservent  une  épaisseur  suffisante  et  on  les  met 
ensuite  au  rebut  en  les  remplaçant  par  des  neufs. 

L'enveloppe  du  foyer  ne  subit  d'altération  que  quand  la  tôle  est 
de  mauvaise  qualité  ou  trop  faible  ;  mais  en  général  sa  durée  est 
presque  indéfinie.  La  partie  qui  fatigue  le  plus  est  celle  où  sont 
fixées  les  attaches  des  supports,  surtout  quand  les  bâtis  ne  sont 
pas  disposés  pour  permettre  la  dilatation  ;  il  arrive  quelquefois  que 
la  tôle  se  déchire,  il  faut  alors  la  remplacer,  ou,  si  le  mode  de  con- 
struction le  permet,  rapporter  une  plaque  de  support  asse^  large 
pour  couvrir  la  fissure. 

L'altération  du  corps  cylindrique  résulte  seulement  de  l'oxydation 
à  Textérieur,  lorsqu'il  y  a  des  fuites  qui  entretiennent  une  humidité 
permanente  sous  l'enveloppe  en  feutre  et  en  bois  ;  elle  peut  encore 
s'altérer  lorsque  les  eaux  d'alimentation  sont  chaînées  de  sulfate 
de  fer  ou  d'alumine  qui  attaquent  le  métal,  comme  le  ferait  un  acide 
libre ,  ou  lorsqu'on  fait  un  abus  des  matières  désincrustantes  à  ré- 
action acide  ;  dans  ce  dernier  cas ,  l'enveloppe  du  foyer  subit  la 
même  altération ,  et  l'emploi  des  entretoises  en  fer  devient  tout  à 
fait  dangereux.  Nous  avons  omis,  en  parlant  des  eaux  d'alimenta- 
tioUy  de  signaler  l'influence  destructive  des  eaux  vitrioliques  ou 
ferrugineuses  que  l'on  peut  rencontrer  dans  les  puits  creusés 
dans  les  terrains  ardoisiers,  tourbeux  ou  même  crayeux,  dans 


—  45^  — 

•  >,  . 

beaucoup  de  pti^te  ^|é§i/çfîs ,  dans  le3  ruisseaux  pii  se  dévjersent 
les  eaux  d'épuisement  des  mines;  nous  renvpjjrons  nos  lecteurs 
à  uQ  frayai)  puf)Ué  {^r  )*i^i  de  nous,  d^n^  )es  Annales  des 
Mines  j[tome  XX,  3«  série). 

La  cornière  qui  relie  fe  corps  cylindrique  avec  la  botte  à  feu  d*un 
cdté,  et  avec  la  boite  à  fumée  de  l'autre  côté ,  est  très-faliguée  par 
I9  pre$3iQ0  ^qu'elle  supporta  et  par  les  vibrations  que  tout  )e  système 
éprouve ,  soit  par  suite  des  inégalités  de  la  voie ,  soit  pv  suite  des 
mouvements  d'oscillation  intérieurs  auxquels  il  eat  fournis  lorsque  la 
macbipe  n'est  pas  bien  équilibrée  ;  elle  est  égalemeot  fatiguée  par 
la  dilatation  des  tubes.  Elle  se  fend,  soit  dans  la  ligne  des  rivets,  soit 
dans  l'angle  n^ême  ;  lorsque  la  rupture  n'est  pas  trè^-étendue ,  on 
peut  la  réparegr  par  des  pièces  en  cuivre  parfaitement  ajustées  à 
rintérieur,  et  fixées  par  deux  lignes  de  rivets ,  l'une  en  remplace- 
ment des  anciens  rivets ,  l'autre  au  delà  sur  le  corps  cylindrique. 
On  peut  encore  couper  la  portion  de  cornière  altérée  et  la  rempla- 
cer en  fixant  la  pièce,  au  moyen  de  vis  ou  de  rivets  en  fer,  ou  bie^ 
en  cuivre  si  on  craint  d'ébiranler  le  reste  de  l'assemblage  par  le 
travail  de  la  rivure  en  fer  ;  cette  opération  exige,  dans  tous  les 
cas,  un  très-grand  soin.  Quand  on  remplace  la  cornière  en  en- 
tier^ il  convient  de  la  fixer  sur  le  corps  cylindrique  par  deux  lignes 
de  rivets. 

Les  armatures  et  tirants  intérieurs  exigent  peu  d'enlretkn  et  de 
réparations  ;  seulement,  il  convient  de  les  remplacer,  lors^'on  est 
conduit  à  les  retoucher,  par  des  fers  d'angle  appliqués  sur  les  pa- 
rois planes  qui  leur  donnent  la  rigidité  qui  leur  manq9e.  P^ 
là  on  dégage,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà  fait  remarquer,  l'intérieur 
(le  la  chaudière  des  ferrures  qui  la  rendent  souvent  inaccessible  et 
qui  peuvent  faciliter  l'entraînement  de  l'eau  par  la  vapeur. 

La  plaque  tubulaire  de  la  boite  à  fumée  est  exposée  à  une  grande 
fatigue  par  suite  de  la  pression  exercée  par  la  vapeur  sur  la  partie 
supérieure  non  garnie  de  tubes,  et  par  mfe  de  la  différence  de  di- 
latation qui  existe  entre  les  tubes  d'une  part  et  le  corps  cylindrique 
et  les  armatures  de  l'autre.  On  y  rapporte  des  pièces  lorsque  cela 
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est  nécessaire,  et  on  la  consolide  par  de  nouveaux  tirants,  ou  mieux 
par  des  fers  d'angle  intérieurs. 

Les  tubes  de  fumée  sont  exposés  à  des  dégradations  de  natures 
diverses  :  rupture  transversale  produite  par  l'écrouissage  du  métal 
dans  rétirage  au  banc ,  et  déterminée  par  les  alternatives  de  dila- 
tation et  de  contraction  ;  rupture  longitudinale  par  défaut  de  sou- 
dure et  amincissement  par  suite  d'usure.  L'amincissement  des 
tubes  réduit  souvent  leur  poids  des  deux  tiers  du  poids  primitif. 
Pour  éviter  des  ruptures  par  aplatissement,  en  service,  il  convient 
d'essayer  fréquemment  les  chaudières  au  moyen  de  la  presse  hydrau- 
lique, lorsqu'on  juge  que  ces  pièces  arrivent  à  leur  limite  de  durée  ; 
on  écrase  ainsi  les  tubes  trop  faibles  et  on  les  remplace.  Lorsqu'on 
craint  de  faire  un  trop  fréquent  usage  de  la  presse,  on  enlève  quel- 
ques tubes  çà  et  là  pour  examiner  leur  état.  Lorsqu'on  pose  des 
*  tubes  dans  une  plaque  tubulaire  en  cuivre,  neuve,  il  convient  d'em- 
ployer des  viroles  d'une  conicité  très-faible,  après  avoir  mandriné 
les  tubes,  pour  les  appliquer  exactement  contre  les  parois  du  trou  ; 
quand  on  remplace  ces  viroles ,  on  leur  donne  plus  de  conicilé  et 
on  augmente  leur  diamètre  ;  il  faut  éviter,  avec  le  plus  grand  soin, 
de  fatiguer  la  plaque  tubulaire  du  foyer  par  l'emploi  du  mandrin  et 
par  la  pose  des  viroles,  car  les  trous  s'élargissent  de  plus  en  plus  et 
deviennent  plus  grands  que  ceux  de  la  boite  à  feu ,  ce  qui  rend  la 
pose  difficile  et  défectueuse  ;  on  a  quelquefois  rapporté  des  bagues 
vissées  dans  des  trous  agrandis  outre  mesure ,  mais  cette  répara- 
tion est  fort  délicate,  et  il  vaut  mieux  en  prévenir  la  nécessité  par 
des  soins  convenables  apportés  à  la  pose  et  au  remplacement  des 
tubes.  Les  tubes  s'usent  principalement  par  l'extrémité  du  foyer; 
on  coupe  les  parties  réduites  aune  trop  faible  épaisseur  ou  aplaties, 
et  on  soude  des  bouts  en  cuivre  rouge  ou  en  laiton.  Avant  de 
replacer  les  vieux  tubes  réparés,  on  les  gratte  extérieurement 
pour  enlever  les  incrustations,  et  on  achève  de  les  nettoyer 
avec  de  l'acide  hydrochlorique  étendu  d'eau  qui  les  décape  com- 
plètement. 

Le  remplacement  des  viroles,  lorsqu'on  change  les  tubes  ou 
lorsqu'un  joint  doit  être  refait  >  exige  les  plus  grands  soins  ;  elles 
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doivent  être  polies  à  Texlérieur  pour  que  reufoncemenl  soit  plus 
facile  et  aussi  régulier  que  possible  ;  il  faut ,  pour  ce  travail ,  des 
ouvriers  spéciaux  ayaot  une  grande  habitude. 

La  partie  supérieure  de  la  boite  à  fumée  est  celle  qui  s*altëre  le 
plus  rapidement ,  par  Taction  de  la  chaleur  et  la  fatigue  que  lui 
impriment  les  oscillations  de  la  cheminée.  Lorsque  les  supports 
qui  la  rattachent  au  châssis  sont  rivés  sur  les  parois  latérales ,  et 
que  les  supports  de  la  chaudière  ne  sont  pas  à  dilatation,  ces  pa- 
rois latérales  Guisseut  par  se  fissurer  ;  on  remet  de  nouveaux  sup- 
ports attachés  sur  une  plus  grande  surface,  ou  bien  on  remplace 
par  des  pièces  les  parties  altérées.  Le  fond  de  la  boite  à  fumée  ^ 
détruit  rapidement  par  oxydation,  par  suile  du  contact  des  cendres, 
généralement  humides ,  qu'on  a  souvent  la  négligence  d'y  laisser 
accumuler,  au  lieu  de  les  enlever  à  chaque  voyage. 

La  cheminée  s'use  assez  rapidement  par  oxydation  à  l'intérieur. 
On  la  remplace  par  tronçons  ou  en  totalité.  Il  en  est  de  même  du 
cendrier  ;  celui-ci  se  déforme  lorsqu'on  jette  le  feu ,  et  il  devient 
souvent  nécessaire  de  le  redresser  ou  même,  après  un  long  service» 
d  y  mettre  des  pièces. 

Les  accessoires  de  la  chaudière  n'exigent  pas  un  entretien  bien 
dispendieux.  Les  soupapes  ont  quelquefois  besoin  d'être  rodées,  les 
balances  perdent  de  leur  élasticité  et  se  faussent  avec  le  temps;  il 
faut,  lorsqu'on  remplace  les  ressorts  de  celles-ci,  employer  des  (Us 
d'acier  d'une  qualité  tout  à  fait  supérieure. 

Les  manomètres  exigent  un  entretien  continuel ,  et ,  jusqu'ici , 
c'est  seulement  à  cette  condition  qu'on  a  pu  tirer  parti  de  ces  utiles 
instruments.  Sur  un  chemin  de  fer  d'une  certaine  étendue  il  doit 
v  avoir  un  ou  plusieurs  ouvriers  spécialement  occupés,  pendant 
toute  l'année,  à  faire  cette  réparation.  Les  avantages  que  l'on  retire 
des  indications  du  manomètre  pour  la  conduite  de  la  machine,  in- 
dépendamment des  prescriptions  de  police  et  de  la  sécurité,  sont 
assez  grands  pour  que  l'on  ne  recule  pas  devant  ces  frais  d'en* 
tretien. 

Les  robinets  de  toute  nature  doivent  être  fréquemment  visités  et 
rodés. 
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Les  réparations  les  plus  fréquentes  de  la  prise  de  vapeur  son  t  celles 
du  régulateur  dont  le  tiroir  grippe  assez  souvent,  celle  des  pièces 
qui  le  commandent  qui  prennent  du  jeu  par  suite  de  la  torsion  ou 
des  mouvements  durs  fréquemment  répétés ,  celle  des  tuyaux  de 
conduite  de  vapeur,  dont  les  joints  viennent  quelquefois  à  perdre,  ou 
qui  s'aplatissent  lorsqu'ils  sont  en  cuivre  rouge  d'une  trop  faible 
épaisseur.  Le  tiroir  du  régulateur  grippe  avec  d'autaot  plus  de  fa* 
cilité  que  la  vapeur,  en  entraînant  de  l'eau ,  entraîne  aussi  des 
matières  boueuses  qui  viennent  altérer  les  surfaces  de  frottement. 
Le  ressort  qui  applique  le  tiroir  sur  son  siège  peut  se  relâcher  on 
se  briser,  et  le  tiroir  se  soulevant  lorsqu'il  y  a  refoulement  d'air  par 
l'effet  de  la  marche  à  contre-vapeur,  peut  rester  accroché  et  ne  pas 
retMrt)er  exactement  en  place.  On  doit ,  dans  tous  les  cas,  mettre 
en  état,  sans  retard,  tout  régulateur  qui  fuit,  car,  indépeadammeni 
de  la  perte  de  la  vapeur  qui  va  se  condenser  dans  les  cylindres,  .ries 
n'est  plus  dangereux  qu'une  machine  dont  le  régulateur  perd  nota- 
blement ,  qà\  peut  se  mettre  seule  en  marche  lorsqu'on  la  tient 
en  stationnement ,  et  s'engager  sans  conducteur  sur  les  voies  de 
circulation.  Les  réparations  de  la  prise  de  vapeur  doivent  toutes 
pouvoir  se  faire  par  le  trou  d'homme. 

Le  tuyau  d'échappement  doit  être  nettoyé  très-souvent,  pour  que 
le  jeu  des  valves  reste  libre  ;  la  réparation  la  plus  fréquente  est  celle 
des  axes  que  portent  les  valves  en  guise  de  charnière,  et  qui  pren- 
nent promptement  du  jeu  lorsqu'on  n'a  pas  eu  besoin  de  donner 
des  dimensions  suffisantes  k  la  partie  carrée.  Lorsque  le  mécanisme 
qui  commande  les  valves  est  en  dedans  de  la  boite  à  Aimée,  les  ar- 
ticulations, les  engrenages  s'incrustent  de  cendres  de  toute  nature, 
et  de  fréquentes  ré|)arations  deviennent  nécessaires;  on  doit  trans- 
porter,  dès  qu'il  y  a  une  réparation  à  faire ,  tout  ce  mouvement  à 
l'extérieur. 

Les  joints  forment  la  partie  la  plus  sensible  dans  les  pompes  ali- 
mentaires ;  ils  doivent  être  exécutés  avec  le  plus  grand  soin  et 
réduits  au  plus  petit  nombre  possible  ;  les  pièces  mises  en  contact 
doivent  être  parfaitement  dressées  et  ajustées,  et  l'épaisseur  du 
mastic  intercalé  aussi  Mbit  que  possible.  Lé  presse^ét6upes  dn 
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plongeur  exige  aussi  des  réparations  assez  fréquentes  ;  les  tresses 
de  ehanvre  dbiveAt  être  placées  avee  toute  la  régularité  possiMé , 
pour  que  le  serrage  soit  égal  dans  toutes  les  parties  ;  la  fréquence 
et  rintensité  des  chocs  rend  les  plus  grandes  précautions  néce^r 
saires  pouf  l'entretien  de  ces  organes.  On  doit  visiter  souvent  les 
soupapes  et  roder  les  boulets  ou  les  clapets  sur  leurs  sièges ,  car  le 
dérangement  de  ces  pièces  est  une  des  causes  les  plus  fréquentes 
d'arrêt  des  machines  en  service  ;  la  boîte  du  clapet  de  refoulement 
supérieur  doit  être  nettoyée  de  temps  en  temps  des  incrustations 
qui  finissent  toujours  par  y  pénétrer,  et  qui  annulent  l'effet  du 
clapet.  Lorsqu'on  place  un  robinet  de  sûreté  près  de  la  chaudière, 
au  point  d'introduction  de  l'eau ,  on  doit  le  visiter  ft*équemment 
et  s'assurer  qu'il  peut  fonctionner  en  cas  d'accident.  Le  plongeur 
s'use  par  le  frottement  ;  cette  usure  peut  être  inégale  lorsque  la 
pompe  est  commandée  directement  par  la  crosse  du  piston ,  si  les 
glissières  laissent  trop  de  jeu  à  celle-ci,  ou  si  le  montage  du  suppoi^t 
de  la  pompe  s'est  dérangé;  il  devient  nécessaire  de  rectifier  le  mon- 
tage et  de  remettre  le  plongeur  sur  le  tour  ou  de  le  remplacer. 
L'inégalité  d'usure  peut  être  également  une  cause  de  réparation 
pour  les  plongeurs  mis  en  mouvement  par  les  excentriques.  Il  ar- 
rive souvent  que  le  petit  tuyau  qui  amène  l'eau  jusqu'au  robinet 
d'épreuve  ou  de  purge ,  lorsqu'il  n'est  pas  fixé  sur  le  corps  dé 
pompe  lui-même ,  se  brise  dans  les  coudes  et  surtout  aux  son- 
dures  ;  il  faut  attacher  le  plus  grand  soin  à  le  réparer,  car  Teau  se 
perd  en  abondance  et  jaillit  de  tous  cêtés  ;  on  ne  doit  employer  que 
des  tuyaux  en  cuivre  de  première  qualité.  Les  accidents  qu'éprou- 
vent les  tuyaux  de  refoulement  et  d'aspiration  sont  dus  générale- 
ment au  défaut  de  qualité  du  cuivre  et  de  leurs  soudures ,  qui  ne 
résistent  pas  aux  chocs  produits  par  le  jeu  des  pompes  et  aux  vi- 
brations déterminées  par  le  roulement  de  la  machine  ;  on  peut  ré- 
parer les  soudures  mal  faites ,  mais  il  faut  changer  les  tuyaux  de 
mauvaise  qualité. 

2*  AppÀREa  MOTEUR.  —  Lcs  cylindres  sont  généralement  brisés 
lorsque  la  machine  vient  se  heurter  contM  uto  obstacle  dans  liiké 
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rencontre,  ou  par  suite  de  déraillement,  surtout  lorsqu'ils  sont  pla- 
cés extérieurement  et  ne  sont  protégés,  au  delà  des  longerons, 
que  par  les  saillies  de  la  traverse  ;  ils  sont  encore  exposa  à  des 
ruptures  dans  leurs  parties  essentielles ,  lorsque  le  piston  se  dé- 
monte  ou  se  brise  à  Textérieur,  ou  même  lorsqu'un  mécanicien  peu 
soigneux  y  laisse  accumuler  trop  d'eau,  etc.  ;  quelquefois  le  cou* 
vercle  seul  se  brise  et  a  seul  besoin  d'être  remplacé  ;  mais ,  dans 
tous  les  autres  cas ,  il  faut  mettre  de  nouveaux  cylindres ,  ce  qui 
entraine  une  dépense  assez  considérable  ;  cependant  lorsqu'un  cy- 
lindre est  simplement  fendu  sur  une  petite  longueur,  on  peut  y  rap- 
porter une  pièce  en  bronze.  Les  cylindres  s'ovalisent  à  la  longue,  sur- 
tout lorsque  la  disposition  du  piston  n'est  pas  très-bonne  ou  lorsque 
la  tige  se  fausse  par  suited'un  défaut  de  montage  ;  ils  serayentlorsque 
le  piston  est  trop  serré  ou  garni  de  serments  mal  ajustés,  ou  même 
lorsque  le  graissage  est  insuffisant.  Enfin,  ils  finissent  par  avoir  un 
diamètre  plus  grand  au  milieu  qu'aux  extrémités  ;  il  devient  dès 
lors  nécessaire  de  les  aléser,  opération  que  l'on  effectue  générale- 
ment sur  place  et  sans  les  démonter. 

Les  cylindres  peuvent  encore  se  briser  lorsqu'on  a  négligé,  dans 
le  montage ,  de  ménager  un  espace  libre  suffisant  à  chaque  extré- 
mité de  la  course  du  piston,  et  que  les  limites  de  cette  course 
viennent  à  varier  par  suite  de  l'usure  des  coussinets  qui  détermine 
un  allongement  ou  un  raccourcissement  de  la  bielle,  ou  lorsque  les 
coussinets  de  celle-ci  se  desserrent  pendant  la  marche.  Ils  s'altèrent 
également  par  l'oxydation  pendant  le  séjour  aux  ateliers ,  ou  dans 
les  remises,  lorsqu'on  n*a  pas  pris  soin  de  les  graisser  avec  du  suif. 

Les  couvercles  se  brisent  quelquefois  sans  que  les  cylindres 
soient  détériorés  ;  on  doit  se  féliciter  lorsque  l'accident  se  réduit 
à  cette  rupture,  et  on  doit  par  cela  même  éviter  de  donner  aux  cou- 
vercles trop  d'épaisseur ,  pour  en  rendre  la  rupture  plus  facile ,  et 
multiplier  les  chances  de  conservation  du  cylindre.  Il  arrive  souvent 
que  le  joint  du  cylindre  vient  à  manquer  ;  il  en  est  de  même  pour 
celui  du  couvercle  de  la  boite  à  tiroir  ;  on  doit  les  refaire  avec  beau- 
coup de  soin ,  en  leur  donnant  le  temps  de  sécher  lorsqu*ils  sont 
fiàits  au  minium  ou  au  blane  de  céruse 
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La  table  dû  tiroir  s*iise  souvent  d'une  manière  inégale  et  s^ 
trouve  rayée  ou  cannelée  au  bout  d'un  certain  temps  de  service,  soit 
parce  que  le  graissage  a  été  insuffisant,  soit  parce  que  la  fonte  du 
cylindre  ou  le  métal  du  tiroir  n*est  pas  homogène  et  n*a  pas  une 
égale  dureté  ;  on  rend  souvent  h  la  table  des  tiroirs  son  poli  en 
remplaçant  un  tiroir  en  fonte  tendre  ou  en  bronze  par  un  tiroir  en 
fonte  dure  ;  mais  souvent  aussi  il  devient  nécessaire  de  la  re- 
dresser. On  a  quelquefois  été  obligé  de  rapporter  une  plaque 
de  métal  sur  toute  l'étendue  de  la  table  du  tiroir  pour  prolonger 
la  durée  du  cylindre  compromis  par  des  accidents  de  cette  na- 
ture et  par  les  réparations  successives  qui  en  avaient  été  la  consé- 
quence. 

Lorsque  les  cylindres  sont  extérieurs  au  châssis,  ils  prennent 
généralement  du  jeu  sur  leurs  attaches  ;  il  est  nécessaire  de  com- 
battre pied  h  pied  cette  tendance  et  d'arrêter  ses  progrès  ;  il  faut, 
pour  cela,  relier  les  cylindres  entre  eux  par  de  fortes  entretoises  et 
tâcher  de  les  rattacher  à  la  botte  à  fumée  ;  il  faut  éviter  surtout  avec 
le  plus  grand  soin  de  laisser  prendre  du  jeu  aux  boulons  d'at- 
tache. 

Les  pistons  s'altèrent  par  l'amincissement  des  plateaux  aux 
points  où  portent  les  segments,  par  le  jeu  qui  se  produit  dans  les 
assemblages  ;  les  pas  de  vis  se  mattent  et  les  filets  s'arrachent, 
lorsqu'on  n'a  pas  le  soin  de  faire  les  vis  ou  les  boulons  en  acier  ; 
les  plateaux  se  brisent  par  suite  de  ces  avaries ,  ou  par  suite 
de  la  pression  de  la  vapeur  qui  excède  leur  résistance,  ou  par 
les  causes  accidentelles  qui  déterminent  la  rupture  des  cylindres. 
I^s  segments  et  les  ressorts  se  brisent  lorsqu'ils  sont  trop  ten- 
dus, ou  bien  ils  cessent  de  fonctionner  parce  qu'ils  perdent  leur 
(élasticité ,  ou  parce  que  des  matières  terreuses  entraînées  par 
la  vapeur  avec  l'eau  liquide  viennent  les  empâter,  et  il  se  dé- 
clare des  fuites  qui  deviennent  nuisibles  à  la  marche  de  la  ma- 
chine. Des  accidents  de  même  nature  sont  occasionnés  par  l'in- 
égalité d'usure  des  cylindres ,  soit  dans  le  sens  transversal , 
soit  dans  le  sens  longitudinal.  Il  est  donc  nécessaire  d'apporter  à 
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If  ur  entr^ tif a  des  soins  ninutieux  et  de  vérifier  fréquemment  levr 
état. 

Les  tiges  de  piston  se  faussent  ou  se  rayent,  lorsque  le  montage 
esi  défectueux  ou  lorsque  le  presse-étoupes  est  mal  disposé  ou 
trop  serré  ;  il  en  résulte  quelquefois  des  ruptures  de  la  tige  qui 
entraînent  celles  du  cylindre  ou  tout  au  moins  de  son  couvercle.  La 
crosse  ou  coquille  du  piston  s*use  par  le  frottement  sur  les  ifis- 
sières,  surtout  lorsque  le  ballast  donne  beaucoup  de  poussière,  ou 
lorsque  le  graissage  est  insuffisant;  on  compense  l'usure  par  le 
approchement  des  glissières  ou  en  changeant  les  patins  de  la  co- 
quille qui  sont  généralement  rapportés  ;  un  défaut  de  montage  ac- 
^ère  cette  usure  et  il  Catut  le  faire  disparaître  le  plus  tôt  possiUe. 
Lorsque  la  pompe  est  commandée  par  un  bouton  fixé  sur  la  co- 
quille, la  résistance  du  plongeur  tend  à  le  fausser  et  peut  détermi- 
ner une  usure  inégale  des  parties  de  frottement;  ce  bouton  peut 
lui-même  s'ébranler  lorsqu'il  n'est  pas  venu  de  forge  sur  la  co- 
quille. La  clavette  qui  fixe  la  tige  du  piston  sur  la  coquille  peut 
prendre  du  jeu  et  s'ébranler.  Ces  diverses  avaries  doivent  être  sur- 
veillées avec  soin  et  réparées  sans  retard,  car  leur  efTet  devient  de 
plus  en  plus  nuisible. 

Les  glissières  s'usent  sous  l'influence  des  mêmes  causes  que  les 
coquilles  ;  l'usure  devient  surtout  rapide  lorsqu'elles  gripfient  et 
cbauffent  ;  elles  peuvent  se  fausser  par  suite  des  chocs  que  la  ma- 
chine éprouve,  en  cas  de  rencontre  ou  de  déraillement,  ou  par  suite 
des  tiraillements  auxquels  toutes  les  parties  de  la  machine  sont  in- 
cessamment soumises.  On  les  redresse  et  on  compense  l'usure  en 
amincissant  les  cales  placées  à  leurs  extrémités,  en  remplaçant 
par  des  glissières  en  acier  les  glissières  en  fer,  s*il  en  a  été  placé 
dans  la  construction  première.  U  faut,  du  reste,  s'appliquer  i  pro- 
portionner la  dureté  des  parties  de  la  coquille  à  celle  des  parties 
frottantes  des  glissières,  afin  d'assurer  à  celles-ci  la  plus  longue 
durée  possible  et  d'éviter  le  grippement.  Les  glissières  ne  se  con- 
servent, du  reste,  qu'à  la  condition  d'un  graissage  soutenu  et  con- 
venablement fait. 

Les  bielles  se  brisent  ou  se  faussent,  par  suite  des  efforts  aux- 
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quels  elles  sont  soumises,  surtout  par  les  efforts  de  torsion  qui  ré- 
sultent du  déplacement  des  essieux  moteurs  danâ  leurs  plaques  de 
garde  et  de  l'irrégularité  ou  de  Taltération  du  montage  ;  les  bielles 
d^accouplement  sont,  en  outre,  fatiguées  par  le  passage  des  roues 
dans  les  courbes.  Les  coussinets  s*usent  d*une  manière  nonnalé 
par  le  frottement,  ou  accidentellement  lorsqu'ils  grippent  sur  les 
boutons  de  manivelle,  par  excès  de  serrage  ou  par  suite  de  Tintro- 
ductioh  de  grains  de  sable  ou  autres  corps  durs.  On  doit  redresser 
avec  soin  les  bielles  faussées,  les  ramener  à  leur  longueur  normale 
et  faire  disparaître  les  défauts  de  montage  ;  on  resserre  les  coussi- 
nets au  moyen  des  clavettes,  après  les  avoir  ajustés  sur  le  bouton 
de  manivelle,  lorsqu'ils  ont  perdu  leur  forme  ;  on  compense  une 
usure  plus  grande  par  des  cales  rapportées  sur  leur  face  plane  et 
enGn  on  les  remplace.  Les  coussinets  doivent  venir  s'appuyer  l'un 
sur  l'autre,  directement  ou  par  F  intermédiaire  de  cales,  pour  que 
le  mécanicien  ne  leur  donne  pas  trop  de  serrage.  Lorsque  les  pe- 
tites têtes  de  bielles  motrices  sont  fixées  sur  la  coquille  au  moyen 
d'un  simple  boulon,  sans  coussinets,  on  compense  le  jeu  qu'elles 
peuvent  prendre  en  rapportant  dans  l'œil  où  s'engage  ce  boulon 
une  bague  en  bronze  ou  en  acier. 

Dans  les  machines  k  cylindres  extérieurs,  le  bouton  de  mani- 
velle peut  s'ébranler  dans  le  moyeu  ;  lorsqu'on  ne  peut  pas  le  Ûxér, 
soit  en  le  chassant  plus  fortement  et  en  mattant  l'extrémité  placée 
à  l'intérieur  de  la  roue,  soit  par  l'application  d'une  clavette,  il  faut 
le  remplacer  par  un  nouveau  bouton  ajusté  avec  plus  de  soin  ;  il 
en  est  de  même  pour  les  boutons  des  manivelles  d'accouplement. 
Les  essieux  coudés,  dans  les  machines  à  cylindres  intérieurs,  se 
rompent  dans  les  coudes  sous  l'action  des  forces  alternatives  qui 
les  sollicitent,  par  la  réaction  des  chocs  ou  des  efforts  appliqués  à 
la  circonférence  des  roues;  on  peut  prolonger  la  durée  d'iih  essieu 
coudé  en  consolidant  les  bras  de  la  manivelle  par  des  frettes  en  fer, 
il  faut  prévenir  à  temps  la  rupture  en  It  remplaçant.  Lorsque 
les  boutons  de  manivelle  chauffent  et  grippent,  on  rétablit  lèul" 
surface  à  la  lime  et  par  le  polissage  ;  quelquefois  on  a  obtenu  dé 
bons  résultats  en  étamant  les  parties  grlpî^ées. 


—  464  — 

Le  mécanisme  de  la  disiriLution  est  une  des  parties  de  la  ma- 
chine qui  exige  le  plus  de  soin  et  qui  donne  lieu  aux  réparations  les 
plus  fréquentes.  Les  articulations  se  mattent,  les  tourillons,  coussi- 
nets, et  en  général  toutes  les  parties  frottantes  s'usent  et  prennent 
du  jeu,  les  arbres  de  distribution  se  tordent  et  se  déforment,  les 
barres  et  leviers  se  faussent,  etc.  Il  faut,  dans  Tintérêt  de  la  con- 
servation de  ces  pièces,  et  pour  éviter  des  perturbations  dans  la 
distribution,  empêcher  par  un  entretien  assidu  le  progrès  de  ces 
altérations  qui  entraîneraient  promptement  la  réparation  générale 
du  mouvement.  Les  poulies  d'excentriques  se  décalent  par  suite  du 
mattage  de  la  poulie  elle-même,  de  la  clef  ou  de  la  rainure  tracée 
sur  l'essieu.  Les  colliers  d'excentriques  s'usent  par  le  frottement, 
surtout  lorsqu'ils  grippent  par  excès  de  serrage  ou  défaut  de  grais- 
sage ;  il  faut  les  resserrer,  à  mesure  que  le  jeu  se  manifeste  ;  les 
aléser  lorsqu'ils  se  sont  ovalisés,  les  remplacer  enfln  lorsquMIs  se 
brisent  ou  deviennent  trop  faibles.  En  resserrant  les  colliers  d'ex- 
centriques on  diminue  la  longueur  de  la  barre  et  on  altère  la  dis- 
tribution ;  on  y  remédie,  lorsque  le  système  de  construction  le  per- 
met, en  rapportant  des  cales  au  point  d'attache  de  la  barre  sur  le 
collier.  Les  déplacements  de  l'essieu  moteur  sous  la  machine  ten- 
dent à  user  les  bords  de  la  gorge  par  laquelle  le  collier  embrasse 
la  poulie  d'excentrique;  cette  usure  peut  hâter  l'instant  auquel  le 
remplacement  des  colliers  devient  nécessaire.  Les  barres  d'excen- 
ti'iques  à  fourchette  s'usent  au  contact  du  bouton  du  levier  de  dis- 
tribution; on  les  répare  en  rapportant  un  coussinet  en  acier;  les 
branches  de  la  fourchette  peuvent  se  casser,  lorsque  le  régulateur 
perd  et  que  le  tiroir  reste  en  charge  ou  gi'ippe  au  moment  où  le 
mécanicien  change  la  marche;  les  barres  qui  s'appliquent  sur  la 
coulisse  de  Stephenson  s'altérer  t  par  l'ovalisalion  du  trou  qui  sai- 
sit les  tourillons  de  la  coulisse  ;  on  les  répare  au  moyen  de  bagues 
en  acier  ;  les  unes  et  les  autres  se  faussent  par  accident  ou  par 
suite  du  dérangement  général  du  montage  ;  on  doit  les  vérifier  fré- 
quemment. L'arbre  de  distribution,  dans  les  machines  à  distribu- 
tion indirecte,  se  tord  et  se  déforme,  les  leviers  se  faussent,  et  le 
bouton  d*application  de  la  barre  d'excentrique  pour  les  uns,  l'œil 


qui  reçoit  le  bouton  d'assemblage  de  la  tige  du  tiroir  pour  les 
autres,  s'usent  et  prennent  du  jeu;  les  tourillons  et  les  coussinets 
de  support  de  l'arbre  de  distribution  s'usent  également;  toutes  ces 
parties  doivent  être  entretenues  avec  soin.  Le  défaut  de  graissage 
aggrave,  du  reste,  ces  causes  d'usure.  La  coulisse  s'use  particu-* 
lièrement  dans  les  parties  où  porte  habituellement  le  couHsseau  et 
aux  points  d'attache  avec  les  barres  d'excentrique  et  les  bielles  de 
suspension  ;  quelquefois,  mais  rarement,  elle  s'ouvre  lorsque  le 
coulisseau  est  au  point  mort.  Lecoulisseau  s'use  aussi  très-promp- 
tement  ;  l'œil  qui  reçoit  le  bouton  de  la  tige  du  tiroir  s'ovalise 
ainsi  que  ce  bouton.  Les  diverses  parties  de  la  coulisse  exigent 
donc  un  entretien  continuel,  surtout  lorsque  les  pièces  frottantes 
ne  sout  pas  en  métal  très-dur.  Si  les  tentatives  que  l'on  fait  main- 
tenant, dans  divers  ateliers,  pour  contrebalancer  la  pression  consi- 
dérable que  la  vapeur  exerce  sur  les  tiroirs  et  pour  annuler  en 
grande  partie  le  frottement  et  les  efforts  qui  en  sont  la  consé- 
quence, étaient  suivies  de  succès,  on  gagnerait  beaucoup  pour  la 
conservation  de  toutes  les  pièces  de  la  distribution. 

La  tige  du  tiroir  est  une  pièce  qui  donne  lieu  k  des  réparations 
assez  fréquentes  ;  lorsque  la  transmission  du  mouvement  des  ex- 
centriques est  indirecte,  les  articulations  s'usent,  la  bielle  d'articu- 
lation et  la  tige  elle-mf*me  se  faussent  ;  elle  peut  se  briser  lors- 
que le  tiroir  grippe  ou  que  le  presse-étoupes  est  trop  serré  ;  quand 
le  tiroir  est  comma'ndé  par  la  coulisse,  indépendamment  de 
l'usure  de  l'articulation  qui  relie  la  tige  au  coulisseau,  et  des  acci- 
dents ou  dérangements  qui  La  faussent,  la  liaison  de  la  tige 
proprement  dite  avec  la  pièce  qui  lui  sert  de  guide  doune  lieu  sou- 
vent à  des  avaries,  l'emmanchement  qui  présente  le  plus  de  garan- 
ties de  solidité  est  celui  qui  s'effectue  par  l'intermédiaire  d'un 
étrier,  lorsque  le  guide  se  compose  d'une  pièce  rigide  emprison- 
née entre  des  coussinets  fixes  ;  ces  coussinets  enx-mémcs  s'usent 
et  ont  besoin  d'être  fréquemment  rajustés  ;  il  convient  de  les 
rendre  indépendants  de  leurs  supports  pour  pouvoir  les  resserrer 
sans  déplacer  l'axe  du  guide.  Le  cadre  qui  termine  la  tige  et  qui 
embrasse  le  tiroir,  se  (iitigue  par  In  dilatation  de  celui  qu'il  doit 
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exactement  embrasser,  et  par  Its  effi^rts  qu'il  supporte  &  qui  ten- 
dent à  l'ouvrir,  surtout  lorsque  le  tiroir  grippe  sur  sa  table.  Les 
altéraiions  de  la  tige  et  du  cadre  sont  plus  fréquentes  lorsque  ce- 
lui-ci oe  porte  pas  vers  l'avant  de  la  machine  un  appendiee  servant 
de  guide.  Le  tiroir  s'use  d'une  manière  régulière  par  le  frottement, 
ou  d'une  manière  inégale  lorsqu'il  grippe  ou  lorsque  le  métal  qui 
le  compose  ou  la  fonte  du  cylindre  n*e&t  pas  bomogène  ;  il  faut  ré- 
parer avec  soin  la  surii^ce  de  frottement,  pour  éviter  des  altéra- 
tions  qui  compromettraient  la  conservation  du  tiroir  et  celle  du 
cylindre,  et  pour  éviter  des  pertes  de  vapeur  assez  eonâdérables. 
L'appareil  de  changement  de  marche  fatigue  beaucoup,  par  suite 
des  eflbrts  considérables  auxquels  il  est  soumis  dans  certains  cas, 
par  exemple,  lorsque  les  presse-étoupes  des  tiges  de  tiroir  sont 
trop  serrés,  ou  lorsque  le  régulateur  perd  et  maintient  les  tiroirs  en 
charge,  il  fatigue  surtout  dans  les  machines  à  coulisses,  pour  résister 
aux  efforts  de  la  composante  verticale  dus  k  l'inclinaison  de  la  cou- 
lisse aux  extrémités  de  course.  La  réaction  exercée  par  le  méca- 
nisme de  la  distribution  sur  l'appareil  de  changement  de  marche, 
lui  imprime  des  vibrations  qui  accélèrent  l'usure  de  ses  dif- 
férentes parties.  Quelquefois,  la  bielle  de  transmission  est  courbée 
pour  éviter  des  pièces  qu'elle  rencontre  sur  sa  direction  et  elle  se 
déforme  ;  l'arbre  de  transmission  se  tordou  se  déforme;  les  leviers 
de  transmission  se  faussent  et  toutes  les  articulations  s'ovaliseot  ; 
les  crans  du  secteur  et  le  verrou  qui  s'y  engage  se  mattent.  Toutes 
ces  altérations  doivent  être  corrigées  avec  soin  quand  elles  com- 
mencent à  se  manifester.  Les  boulons  d'articulaMon  et  les  trous 
qui  le^  reçoivent,  ainsi  que  le  secteur  et  son  verrou,  doivent  être 
aciérés. 

S""  Châssis  et  supports.  —  Le  châssis  se  compose  de  loogerons 
ou  brancards,  réunis  par  des  traverses  et  relite  aux  àUBbns^lis 
parties  de  la  machine  ;  il  est  nécessaire  qu'il  conserve  exaetement  sa 
forme,  de  laquelle  dépendent  le  pi^rallélisme  des  essieux,  le  maintien 
des  roues  d'un  même  côté  dans  un  même  plan  parallèle  à  Taxe  de 
19  voie,  l'écartement  des  cylindres  et  la  co^nservation  des  aw 
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iduiiH  Ui{  fastoii  y  d(d&  glissières  ei  des  bietles  motrices ,  ta  conser- 
vation d^  tiges  tli)  mouvement  de  ia  ilistribution  pacatlètemenc.  à 
t*ax6  de  la  voie  >  ei  celle  (tes  arbres  de  transmission  perpeadicuiai;' 
vement  à  ce  même  axcw  Les  causes  qui.  tendant  à  d^arper  le 
châssis  et  à  fiuisser  le  moqtage  des  différâtes  pièces  qui  s*y  ratta^ 
cheotr  61^  siq>pDsant  ce  montage  parfiiit  au  moment  où  la  madiine 
sort  de  i'ateb^^  sont:  )a  dilatation  de  la  chaudière,  qui  tend  à  dé- 
terminer. FaHongement  des  hmgerons  et  à  les  faire  gauchir»  lorsque 
cet  allongement  ayant  eu  lieu  par  voie  d'étirage  du  métal,  la  chai»* 
tière.se  refroidit  et  se  contracte  ;  le  passage  dans  les  courbes,  et 
surtout  dans  les  changements  et  croisements  de  voies;  les  timlle- 
seBts  intérieurs  produits  par  Faction  alternative  de  la  vapeur  tm 
les  deux  fends  des  cylindres  et  par  la  réaction  4e  la  pression  sue** 
portée  par  le  piston  sur  les  plaques  de  garde  ;  les  oscillations 
produites  par  les  actions  perturbatrices  intérieures,  lorsqu'elles 
pe  sont  pas  exactement  équilibrées;  la  réaction  des  inégalités 
de  la  vole  sur  les  plaques  de  garde  et  les  longerons  ;  enfin,  les 
accidents  de  toute  nature  résultant  d*une  collision  ou  d'un  dérail-^ 
lement.  Le  châssis  peut  résister  à  ces  causes  de  dérangement 
dans  sa  forme,  mais  il  peut  fléchir  et  se  gauchir  momentanément, 
les  appendices  et  entre  autres  les  plaques  de  garde  peuvent  se 
fausser,  les  attaches  des  pièces  qu'il  doit  maintenir  dans  une 
positiim  invariable  peuvent  se  relâcher.  Tout  cela  donne  lieu  à 
des  réparations  qpi  doivent  être  faites  avec  beaucoup  de  soins,  et 
qui  ne  sont  généralement  possibles  que  lorsque  U  machine  entre 
en  grande  réparation ,  pour  être  complètement  démontée.  On  re- 
dresse les  pièces  faussées,  on  consolide  les  attaches ,  Qn  renforce 
les  parties  trop  faibles  et  qu'il  importe  de  rendre  inflexibles,  et  on 
ajoute  de  nouveaux  moyens  de  liaison  ;  on  remplace  ou  on  répare 
les  pièces  qui  ont  été  brisées;  on  rétablit  enfin  dans  le  montage  le 
parallélisme  ou  la  perpendicularité  et  la  positiqn  de  tous  les  axes. 
Lorsque  le  bois  entre  dans  la  composition  des  châssis,  il  se  pournt 
lorsqu'on  n'a  pas  eu  soin  de  le  préserver  des  infiltrations  d'eau  ; 
on  le  remplace,  en  ayant  soin  de  fermer  tout  accès  à  Tean  dans  le$ 
sur&ces  dt  contact  et  dans  les  trous  de  boulons  014  de  rivets.  (^ 
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plaques  de  garde  se  lualtent  lorsqu'elles  servent  de  guide  pour  les 
bottes  à  graisse;  dans  ce  cas,  il  faut  y  rapporter  des  guides  en  fonte 
ou  en  fer  ;  elles  peuvent  se  gauchir  par  la  réaction  de  la  voie  sur  les 
roues  ;  les  plaques  de  garde  des  roues  motrices  peuvent  se  briser 
sous  l'action  des  forces  perturbatrices  que  développe  Tinertie  des 
pièces  en  mouvement ,  et  dont  elles  transmettent  Teffet  au  chissis. 
Les  rivets  qui  assujettissent  les  plaques  de  garde  aux  longerons  se 
relâchent ,  et  ont  besoin  d'être  resserrés  ou  remplacés,  surtout 
lorsque  la  machine  est  fatiguée  par  la  circulation  dans  des  couribes 
d'un  petit  rayon.  Les  extrémités  des  plaques  de  garde  qui  reçoivent 
les  entretoises  longitudinales,  et  que  l'on  fait  souvent  trop  fiiibles, 
peuvent  se  briser ,  surtout  lorsque  les  ouvriers  du  dépôt  prennent 
ces  entretoises  comme  point  d'appui  pour  faire  marcher  la  nuchine 
k  la  pince. 

La  traverse  d'avant  se  fend  lorsque  le  bois  n'est  pas  parfaite- 
ment sec;  elle  se  brise  dans  les  chocs  ou,  comme  on  dit  en  style 
d*ate]ier,  lorsque  la  machine  donne  ou  reçoit  un  coup  de  tampon;  ii 
convient  de  consolider  ces  traverses,  de  les  construire  de  deux  ou 
trois  morceaux  séparés  par  des  feuilles  de  tAle,  et  de  boulonner  fen- 
semble  qui  prend  alors  une  grande  rigidité.  Les  tampons  de  la  tra- 
verse se  déforment  par  l'usage  et  doivent  être  regarnis  de  temps  en 
temps.  Les  chasse-pierres  exigent  peu  d'entretien  ;  mais,  en  cas 
d'accident»  ou  lorsqu'ils  rencontrent  un  obstacle  sur  la  voie,  ils 
se  faussent  ou  se  brisent  avec  une  grande  facilité. 

Les  traverses  d'arrière  n'éprouvent  guère  d'avaries  qu'en  cas 
d'accident,  ou  lorsqu'elles  servent  de  point  d'attache  à  la  barre  de 
traction  et  que  la  machine  n'est  pas  convenablement  équilibrée 
par  des  contrepoids;  dans  ce  dernier  cas,  le  support  du  boulon 
d'attache ,  qu'il  soit  fixé  à  la  chaudière  ou  à  des  entretoises  spé- 
ciales, est  l'objet  de  réparations  dispendieuses,  ainsi  que  le  boulon 
et  la  barre  d'attelage  qui  prennent  rapidement  du  jeu  l'un  dans 
l'autre. 

Les  ressorts  de  suspension  s'altèrent  asseî  promptement  par 
l'usage,  lorsque  la  qualité  de  l'acier  n'est  pas  parfaite  ;  ils  perdent 
leur  flèche  initiale ,  et  il  devient  nécessaire  de  retremper  les  feuilles  ; 
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il  convient  de  remplacer  les  ressorts  mis  hors  de  service,  et  qui  ont 
été  fabriqués  jusqu'à  ces  derniers  temps  en  acier  de  cémentation, 
par  des  ressorts  en  acier  fondu.  L'altération  des  ressorts  est  sur- 
tout rapide  lorsqu'ils  ont  été  mal  construits  et  qu'ils  fonctionnent 
trop  près  de  leur  limite  d'élasticité  ;  dans  ce  dernier  cas ,  il  y  a 
souvent  des  ruptures  de  feuilles,  indépendamment  de  celles  qui  ont 
lieu  par  défaut  de  qualité  de  la  matière.  On  ne  doit  pas  s'attacher 
seulement  à  proportionner  les  ressorts  à  la  charge  qu'ils  ont  à 
supporter  ;  il  faut  encore  s'assurer  fréquemment  si  la  suspension 
reste  bien  réglée  et  si  chaque  ressort  n'éprouve  pas  des  sur- 
charges résultant  d'une  mauvaise  répartition  du  poids. 

Les  coussinets  des  boites  à  graisse  s'usent  par  le  frottement  des 
fusées,  surtout  lorsque  le  défaut  de  graissage  ou  l'introduction  de 
grains  de  sable  ou  de  limaille  de  fer  les  fait  gripper  et  chauffer  ; 
lorsqu'ils  sont  trop  serrés  et  pincent  la  fusée  ;  lorsque  les  rainures 
d'huile  s*effaGent  et  que  les  lumières  se  bouchent,  ou  lorsque  le 
montage  des  essieux  ou  du  châssis  se  dérange  ;  les  coussinets  se 
mattent  lorsqu'ils  prennent  du  jeu  dans  la  boite  à  graisse,  et  se  bri- 
sent lorsqu'ils  deviennent  trop  minces;  on  les  répare  ou  on  les 
remplace.  Les  boites  à  graisse  elles-mêmes  se  mattent  contre  les 
guides  et  se  brisent  souvent  lorsque  le  jeu  devient  trop  considé- 
rable ,  ou  lorsqu'elles  sont  soumises  à  des  chocs  ou  à  des  efforts 
violents,  principalement  lorsque  la  machine  n'est  pas  équilibrée. 
On  rachète  quelquefois  le  jeu  en  rapportant  des  épaisseurs  en  tôle, 
mais,  ce  qu'U  y  a  de  mieux  à  faire,  c'est  d'appliquer  des  coins  de 
serrage. 

Les  essieux ,  tels  qu'on  les  fabrique  maintenant ,  donnât  lieu  i 
peu  de  réparations ,  à  moins  d'accidents  qui  les  brisent  ou  qui 
les  faussent  ;  les  fusées  exigent  seules  un  peu  d'entretien  lors- 
qu'elles grippent  sous  l'influence  des  causes  qui  font  chauffer  les 
boites  il  graisse. 

Les  roues  donnent  lieu,  au  contraire,  à  un  travail  de  réparation 
continuel  et  qui  constitue  le  chapitre  le  plus  important  du  budget 
d'un  atelier  de  chemin  de  fer.  Les  moyeux  en  fonte  peuvent  se 
fendre  lorsqu'ils  sont  trop  hMes  et  lorsque  reromanchement  de 


l'essiett  est  trop  serré  ^  surtout  si  les  fumées  tieofieiit  k-  chuter 
fonèment  ;  en  prérient  ou  od  répare  cet  accident  au  ipoye&  de 
firettes  en  t»  appliquées  sur  les  deux  cdtës  du  raoyeo;  Il  arrive 
aussi  que  le^  rais  noyés  dans  la  fonte  se  inattent  et  s'ébranlent^ 
ou  qu'ils  se  fendent  dans  les  angles  lorsqu'ils  sont  forméd  4e  ftr 
à  T  replié  en  forme  de  secteur.  La  jante,  formée  par  la  succession 
des  arcs  suivant  lesquels  sont  repliés  ces  rais ,  ou  par  le  faui 
cercle  qui  les  embrasse,  ou  par  la  soudure  des  bras  des  rais  droits 
en  forme  de  T,  peut  se  briser,  principalement  aux  points  de  sou- 
dure. Les  rivets  qui  fixent  le  bandage  sur  la  jante  s'ébranient  et 
se  coupent  en  prenant  du  jeu  ;  le  bandage  se  lamine  et  se  relâche 
en  cessant  de  serrer  la  jante.  Ces  diverses  causes  d'altérations  sont 
aecidenteiles  ;  on  doit  j  porter  remède  dès  qu'elles  sont  âgnaf 
lées.  La  cause  principale  d'entretien  des  roues  est  l'usure  |»rogres^ 
sive  des  bandages  par  leur  frottement  sur  les  rails  ;  ou  les  repaie 
en  les  mettant  sur  le  tour  et  en  leur  rendant  leur  pr($fit  normal^ 
puis  en  les  remplaçant  lorsque  leur  épaisseur  a  été  réduite  ^ueees* 
sivement  par  le  travail  du  leur.;  Il  arrive»  >6d  outre,  assez  fréquem- 
ment que  les  bandages  se  brisent  pendant  la  marche,  surtout  lors- 
qu'ils sont  neufs  et  qu'ils  ont  reçu  trop  de  serrage;  la  ruptufe  a 
lieu  généralement  dans  ta  soudure.  On  peut  vérifier  l'état  des  «ou** 
dures  suspectes  en  décapant  le  bandage  avec  de  l'acide  sulfuriqua 
faible;  l'acide  pénètre  dans  les  parties  noa  soudées >.  y  dissout 
l'oxyde  de  fer  et  forme  des  efflorescenoescristallines  qui  pennottenl 
de  juger  de  l'état  des  soudures.  i 

4»  TnimBii . — Les  roues  du  tendef  et  les  ressorts  de  suspension 
donnent  lien  aux  mimes  réparations  quelles  organes  correspondants 
des  tnadiines.  Le  châssis  donne  lieu  à  de»  réparations  analogue 
mais  d'une  importance  beaucoup  moindce ,.  et  soutenant  lorsque  la 
nature  des  altérations  dans  le  montage  est  telle  que  la  position  4e4 
essieux  s'en  trouve  altérée.  La  caisse  donne  lieu  h  des  réparations 
assez  importantes  ;  les  rivets  s'ébranlent  et  donnent  lieu  à  des  Alites 
que  Ton  &it  disparaître  en  les  mattant  ou  en  les  remplaçant  ;  la  tôle 
s'use  par  l'oxydation  ou  dans  certaines  pariies  par  le  frotte^i^t  dn 


—  471  — 

coke  ;  dans  tofis  t^  cas ,  ees  réparatioas  sont  simples  et  peu  dis* 
pendieuses.  Les  |uya«x  de  prise  d'eau  domest  Uen  aux  mêmes 
réparations  que  Hs  tuyaia  d'aspiration  de  la  maehme.  Le  frein 
donne  lieu  à  un  entretien  qui ,  généralement,  n'est  p^  fait  avec 
assez  de  soin  et  d'assiduité  ;  indépendamment  de  l'usure  du  méca- 
nisme et  des  accideQts  qu'il  peut  éprouver,  il  est  nécessaire  de 
cfaanger  assez  fréquemment  les  sabots  en  bois,  ou  d'y  rapporter  des 
cercles  pour  les  user  jusqu'à  la  dernière  limite.  On  devrait  avoir 
soin  »  et  c'est  là  ce  qu'on  néglige  trop  souvent ,  de  rafraîchir  la 
surface  frottante  des  sabots ,  de  telle  sorte  qu'elle  puisse  toujours 
s'appliquer  sur  la  gorge  qui  se  creuse  dans  le  bandage  de  la  roue  ; 
lorsqu'on  néglige  cette  précaution ,  le  sabot  ne  porte  que  sur  la 
partie  extérieure  de  la  roue  qui  reste  en  saillie  sur  la  gorge  de 
roulement  ;  ce  bourrelet  se  polit  ainsi  que  la  partie  correspondante 
du  sabot ,  et  il  faut  exercer  un  eflbrt  considérable  sur  la  manivelle 
du  frein  pour  caler  complètement  les  roues,  encore  n'y  parvient-on 
que  rarement. 

SB*—  OailllAKe  ei  Personnel. 

i^  Outillage.  —  Il  est  très-important,  lorsqu'on  doit  organiser 
le  service  d'un  chemin  de  fer,  d'être  fixé  sur  l'importance  et  la 
nature  de  l'outillage  dont  les  ateliers  devront  être  pourvus  ;  on  ne 
saurait ,  à  cet  égard ,  donner  des  préceptes  généraux,  car  il  fau- 
drait tenir  compte  de  divers  éléments  qui  ne  peuvent  être  appréciés 
que  dans  chaque  cas  particulier.  Nous  nous  contenterons  de 
citer  quelques  exemples  qui  pourront  servir  de  point  de  départ. 
Nous  prendrons  pour  cela  trois  chemins  de  fer  dont  l'exploi- 
tation est  organisée  complètement,  et  dont  l'outillage  peut  être 
considéré  comme  suffisant  dans  l'état  actuel  de  leur  trafic  ; 
ce  sont  les  trois  chemins  de  fer  ou  groupes  de  chemins  de  fer 
du  Nord,  d'Orléans  et  du  Centre ,  de  Saint-Germain  et  de  Ver- 
sailles (R.  D.)  Nous  avons  compris,  dans  notre  statistique,  l'ou- 
tillage spécial  des  ateliers  de  voitures ,  parce  que  la  réparation 
des  voitures  emprunte  une  grande  partie  de  son  travail  aux  ateliers 
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de  forge,  de  tours  et  d'ajustage,  qui  dépendent  de  l'atelier  des  ma- 
chines; la  division  peut  bien  s'établir  pour  la  comptabilité  des  dé- 
penses, mais  il  serait  difficile  de  l'établir  pour  l'outillage  et  mme 
pour  le  personnel  ;  nous  aurions,  sans  cela,  dressé  un  tableau  trop 
ou  trop  peu  complet.  La  même  observation  s'applique  au  petit  ou- 
tillage réparti  dans  les  dépôts ,  et  qui  concourt ,  sous  la  forme  de 
petites  réparations,  à  l'entretien  général  du  matériel.  Nous  avons, 
pour  ne  pas  tomber  dans  des  détails  trop  minutieux ,  groupé  les 
machines-outils  et  appareils  divers,  par  espèces  qui  comprennent 
tous  les  outils  construits  pour  une  même  destination ,  sans  avoir 
égard  aux  dimensions ,  aux  différences  de  forme  et  aux  usages 
auxquels  on  les  applique  ;  chaque  groupe  un  peu  nombreux  repré- 
sentera donc  un  assortiment  d'appareils  variés. 


unuàh 
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Iiiihinei  é  esMyer  le*  reuorti. 
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Nous  ne  chercherons  pas  à  décrire  les  divers  appareils  mécaniques 
qui  composent  Foulillage  d'un  atelier  de  chemin  de  fer;  notre  cadre 
ne  l6  comporte  pas,  et  nous  nous  trouverions  entraînés  à  faire  un 

i'  ,.1'  "i  '  ..;,•» 

travail  auquel  il  serait  difficile  d'assigner  des  bornes. 

-•  •.  •..••••1. 

Nous  ferons  remarquer  seulement  que ,  dans  un  atetter  de  répa-^ 
«atiouB,  encore  plus  que  dans  un  atelier  de  construction^  eu.  doit 
s'a^liquer  à  rendre  toutes  les.  manœuvres  de  ft^rce  aussi  simples^ 
que  possible;  des  pièces  à  réparer,  telles  que  des  roues  à  toumer^! 
des  cyliadres  à  aléser,  exigent  moins  de  trayaU  que  des  pièces 
neuves  à  ébaucher  et  finir  ;  il  faut  éviter  que  les  frais  de  mise  en 
p^iee  su^  les  machines-outils  at^igoent  des. proportions  trop* goqh 
sidérables  par  rapport  aux  frais  du  travail  d'ajustage.  On  doi( 
de  même  s'appliquer  :  à  ce  que  1- action  des  loacbines^outils»  far 
l'énergie  de  leur  acUon,  soit  airasi  prompte  que  possible.  Nouseiter* 
roBS  spécialement,  à  ce  point  de  vue,  des  toun.  àifoues  de^  wagouii 
construits  récemment  par  M.  CaUa  pour  lecbeaûn  de  fer-duNoi^^H 
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011  les  aAres  de  branraiission  paesenl  sous  le  plancher  de  Vi 
de  telle  sorte  qu'on  peut  ameuer  les  roues»  en  les  faisant  rouler  sans 
eflbrr,  presque  en  regard  des  pointes  et  les  mettre  en  place  ayec  la 
plus  grande  facilité  ;  ces  tours  sont  constitués  en  outre  pour  en- 
lever des  copeaux  d'un  centimètre  environ  d'épaisseur,  |Is  devien- 
nent ainsi  trës-expéditifs  et  peu  coûteux  de  main-d'œuvre. 

99  Personnel.  —  I^  personnel  employé  dans  un  atelier  de  répa- 
ration d'un  chemin  de  fer  est  très-nombreux  et  surtout  très-varié 
dans  sa  composition  ;  on  y  rencontre  des  ouvriers  de  presque  toutes 
les  professions  :  forgerons ,  chaudronniers ,  fondeurs  en  métaux , 
ajusteurs ,  tourneurs ,  monteurs ,  menuisiers ,  charrons ,  selliers , 
peintres,  ferblantiers,  etc. ,  indépendamment  des  employés  de  bu- 
reau, agents  comptables,  gardes-magasins,  surveillants  et  hommes 
d'équipe. 

Nous  n'essaierons  pas  de  donner  la  statistique  du  personnel  em- 
ployé dans  nos  ateliers  principaux  ;  on  le  compose  au  fur  et  à  me« 
sure  des  besoins,  il  varie  suivant  l'importance  et  la  nature  des 
travaux.  On  doit  cependant  éviter  de  trop  fréquentes  variations  ;  les 
travaux  de  réparation  et  de  construction  d'un  matériel  de  chemin 
de  fer  exigent  dans  chaque  profession  une  certaine  spécialité ,  une 
habitude  de  précision  qu'on  ne  trouve  pas  toujours  parmi  les  ou- 
vriers qui  sortent  des  ateliers  particuliers ,  à  moins  que  ces  ateliers 
ne  soient  affectés  spécialement  à  la  construction  des  machines  e^ 
des  wagons.  On  doit  donc  éviter  les  variations  dans  le  nombre 
des  ouvriers ,  et  on  peut  pour  cela  se  créer  des  travaux  utiles^ 
mais  non  pressés ,  tels  que  construction  de  quelques  machines 
neuves  ou  tenders,  modiBcations  de  systèmes  de  machines,  cod* 
struction  ou  transformation  de  wagons,  etc.,  afin  de  donna' de 
l'occupation  aux  ouvriers  aux  époques  où  l'importance  des  répa- 
rations diminue. 

On  doit  s'appliquer  en  outre  à  composer  le  personnel  d'ouvriers 
d'habitudes  sédentaires  et  régulières  et  vivant  en  famille ,  qui  fi- 
nissent par  se  considérer  comme  faisant  partie  du  personnel  per- 
iMinent  de  la  Compagnie  du  chemin  de  fer,  y  trouvant  un  travail 
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assuré  pour  eux  et  uue  carrière  pour  leurs  enfants.  On  peut  éyttef 
ainsi  ces  dérangemens  périodiques,  ces  chômages  en  quelque  sorte 
hebdomadaires  qui  sont  désastreux,  surtout  pour  un  atelier  de  che- 
min de  fer  où  la  besogne  est  toujours  pressée. 

On  remarque  sur  quelques  chemins  de  fer  diverses  institutions 
qui  méritent  de  fixer  l'attention  de  toutes  les  personnes  qui  ont  à 
établir  un  nombreux  personnel  ;  nous  ne  parlerons  pas  ici  des 
caisses  de  secours  en  cas  de  maladie  ou  d'accident  et  des  caisses  de 
retraite  que  l'on  commence  à  trouver  dans  les  grands  établissements 
industriels;  mais  nous  citerons  en  outre  le  comptoir  d'objets  de  pre- 
mière nécessité,  établi  au  chemin  de  fer  de  Saint-Germain,  où  les 
ouvriers  trouvent,  au  prix  de  revient,  des  denrées  d'épicerie ,  de 
grosse  mercerie,  etc.,  qui  sont  distribuées  aux  ouvriers  par  le  ma- 
gasin, et  dont  la  valeur  est  retenue  sur  le  montant  de  leurs  salaires  ; 
ce  n'est  pas  seulement  une  véritable  augmentation  de  salaire  dont 
les  ouvriers  profitent,  sans  nouveaux  sacrifices  de  la  part  de  la  Com- 
pagnie, mais  encore  ils  reçoivent  des  objets  de  consommation  plus 
sains  que  ceux  qu'ils  pourraient  acheter  chez  de  petits  débitants  ;  ils 
consacrent  plus  volontiers  des  sommes  qu'ils  ne  sont  pas  obligés  de 
débourser  en  écus  aux  besoins  de  leur  ménage,  et,  en  définitive,  il  en 
résulte  un  certain  accroissement  de  bien-être  qui  tourne  au  profit  de 
tout  le  monde.  C'est  là  un  des  nombreux  moyens  que  l'on  peut  em- 
ployer pour  fixer  les  ouvriers ,  en  s'appliquant  à  développer  leur 
bien-être  moral  et  matériel.  Le  but  est  moirs  facile  à  atteindre  dans 
les  ateliers  où  les  ouvriers  se  comptent  par  centaines,  que  dans  les 
ateliers  peu  importants,  mais  on  peut  y  arriver  avec  le  temps. 


Nous  n'avons  pas  pu  songer  k  décrire  les  procédés  de  travail 
employés  dans  chaque  atelier  spécial;  la  plupart  de  ces  travaux  ne 
diffèrent  pas  de  ceux  qui  s'exécutent  dans  tous  les  ateliers  de  méca- 
nique, forge,  fonderie,  chaudronnerie,  travail  des  tours  et  ma- 
chines-outils de  uaturesdiverses,  menuiserie,  charronnage,  peinture, 
sellerie,  etc.  ;  il  faudrait,  en  quelque  sorte,  entreprendre  pour  cela 
une  nouvelle  Encyclopédie  des  Arts  et  Métiers  au  dix-neuvième 
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^èel^.^NQps  pou»  ait^cberoDSrs^ulQQient  à  ^Msm  quftIviM  délaib 
j^im:  !- 6iUf^(ejï  ^  les  léparaliQQs  des  roue&,  qif  If^FineDt  Tune  îles  p^r- 
ti^jQ&  plus  imporiantes  4ii  service  d'un  atelier  d^  i^beuiii  de  fer. 

Les  bandages  sont  ordiQwea^t  fournis  .par  le»  f(H^e»viAi  taire» 
i^^QH^s  c()iupées  (lie  longueur  ;  Us  doiveo4  être  fabrkittés  ea  eatier 
}u  iparteau  ^  en  fer  au  hm  aciéraux  ou  dur,  el  ne  dotvem  pasaer 
SOUS; le  laminoir  .que  pour  recevoir  leur  forme  régulière. et  défioi- 
4ive,  Peodaqt  longtemps,  en  France»  ou  a  £aibriqiié  des. bandages 
Usinés  e(  composés  de  deu^  parties  ^  Tune  bAtérieure  w  fer.  de 
xiu^lité  ordinaire,  l'autre  extérieure  eu  fer  de  boone  qualité,  aou- 
dée^  au  (amiqoir  ;  ces  bandages  défeettieux  par  la  qualité  de$  nia- 
:tiëre^,  par  le  mode  de  fabrication  et  par  le  fait  n^^e  de  la  réunion 
djg  d^qx^quaUlés  de  fer^  restaient  beaucoup  au-dessous  des  bandage 
d$f  Vu&me  anglaise  de  Low-Moor,  dont  la  qualité  a  été  toujourfi  re- 
pomn^ée  «i  juste  titre*  Depuis  quelques  années,  plusieurs  maîtres  de 
farge  se  sont  appliqués  à  fabriquer,  au  marteaihpilan,  ^vec  de  bons 
/er^  au  bols  »  des  bandages,  qui  ne  laissent  rien  à  désirer  i  côté  des 
jpeiUeur^  j)rpduits  anglais.  De  nombreuses  tentatiyes  ont  été  foites 
jjtoi^r  fabriquer  des  bandages  aciérés,.mais  elles  ont  en  général  échoué 
par  suite  do  la  dif&cuUé  de  faire  la  soudure  de  deux  métaux  bété- 
r^gène3,.  ou  de  la  soudure  des  deux  extrémités  rapprochées  par  le 
cintrage.  On  a  essayé»  il  y  a  longtemps  déjà,  de  fabriquer  des  ban^ 
dage^  en  acier  fQndu>  et  depuis  peu  de  temps  on  renouvelle  cei 
.essais.  Il  y  a  tout  lieu  ile  croire  que  c'est  la  direction  dans  laquelle 
.i)  copvient  d'entrer  ;  si  Ton  parvient  à  faire  de  bonnes  soudures,  ou 
à  fabriquer  dos  bandages  sans  soudure,  on  peut  espérer  que 
l'augmentation  des  frais  de  matière  première  sera  largement  com- 
pensée par  l'économie  des  frais  d'entretien. 

,  Lq^  bandages  sont  généralement  livrés  bruts  et  en  barres  droites 
a|ix  ateliers  de  chemins  de  fer  où  ils  sont  cintrés,  soudés  et  qian- 
drinés  au  diamètre  convenable.  Plusieurs  fabricants  oiTrent  naaii)- 

tenant  des  bandages  soudés,  ou  même  fabriqués  sans  soudure  ;  on 
peut  adopter  ce  mode  de  fourniture  pour  simplifier  le  travail  des 

« 

ateliers,  mais  il  reste  toujours  à  chauffer  les  bandages  pour  les 
mettre  sur  la  jante,  et  il  convient  môme  de  les  mandriner  4  la  de- 


9i^^  f}e  cba^çune  de^  roues  ^(u*  ItssquiQU^  m  les  a^îQiH^;  ili^Mt 
dans  ce  cas,  yérifier  avec  soin  l'état  de  la  soudure. 

Les  barres  droites,  destin^  à  la  con&cUon  4es  baBdages ,  «j^di 
coupées  de  longueur  à  la  cisaille;  ai)  conun^ce  par refonifir iM 
eiLiréniitéSy  après  les  avoir  cbaiiffêes  ^u  rouge,  soit  en  çuspi^MlaBt 
la  barre  à  I9 charpente  de  l'atelier  et  la  laniaiii  ^co^àre uaïais eri 
foDta,  spit  en  qoaiof^n^^t  I4  barre  fixe  et  la  frappant  auic  extréaikés 
avec  un  o^arteau  refoulpir ,  du  poids  de  100  à  i90  kilogramuM», 
fixé  4  w  long  mancbe  en  bois ,  suspendit  à  la  cb^ente  ;  «chaque 
çxtréip).té  reste  plaie  ofi  est  refoulée  en  bise^i} ,  suivant  le  mode  da 
soud|i^  qu'on  adppta. 

On  pl^ce  ^uite  te^  barrer  ain^i  préparées  d^s  |in  four  à  iréver- 
bère,  où  onl^s  oh^uïï^  ^u  rouge  ;  on  les  amèn»  successivement  aur 
la  machine  à  cintrer,  qui  $e  composa  d'un  grand  plateau  au  fonla, 
percé  de  trous,  et  garni  d'iii)  ipandrin  qui  représente  en  plein  le 
vid^  intérieur  du  l^andage  une  fois  cintré  ;  00  cale  uile  des  extré- 
mités de  la  barre  cpq tre  le  mandrin ,  et ,  au  moyen  de  pinces  et  de 
grands  leviers  armé^  de  galf  ts ,  qui  prennent  leur  point  d'appui 
dans  les  trous  du  plateau ,  on  clique  siicc^ivemeat  la  barre 
sur  le  mandrin,  dont  le  diamètre  est  du  rest^  tel  qm  les  deux  extré- 
mités soient  amenées  presque  en  contact  k  0"»,01  envirm  4e  dis- 
tance. 

Le  bapdage  cintré  est  ensuite  portfi  à  la  forge  k  souder ,  ok  les 

deux  extrémités  refoulée^  et  rapprochées  sont  portées  au  rouge 
blanc  ;  on  chauffe  à  part  des  coins  en  fer  préparés  à  l'avance ,  et 
qui  correspondent  aux  écbancrures  résultant  du  refoulage;  on  les 
applique  dans  ces  écbancrures,  on  soude  vivement  avec  le  marteau 
à  main ,  et  ensuite  on  pare  la  soudure  avec  la  tranche  et  le  mar^- 
teau,  pour  rendre  à  la  partie  soudée  le  profti  normal  du  bandage. 

Les  bandages  soudés  sont  portés  dans  un  four  circulaire  à  calotte 
mobile ,  ou  dans  un  four  à  réverbère  à  sole  carrée  et  à  voûte  sur- 
baissée, où  on  les  chauffe  au  rouge.  Le  bandage,  soudé  sur  un  dia- 
ipètre  définitif,  est  alors  placé  sur  le  plateau  de  la  machine  à  cin- 
trer, ou  sur  un  plateau  spécial,  lorsque  le  travail  est  assez  considérable 
pour  qu'on  puisse  occuper  deux  appareils  ;  il  enveloppe  un  i^rcle  en 


fonte,  composé  de  quatre  ou  six  segments,  commandés  au  centre 
par  un  coin  pyramidal  mis  en  mouvement  par  une  vis^de  rappel;  les 
segments  ou  mandrins  s'écartent  sous  TacUon  de  cette  vis,  sollici* 
tée  par  de  grands  leviers  manœuvres  à  brjs  d*bomme  »  ou  par  une 
série  d*engreuageç  mus  mécaniquement,  et  pressent  à  l'intérieur  le 
bandage  qui  se  met  au  rond  et  s'écarte  au  diamètre  voulu. 

On  peut  exécuter  le  cintrage  et  le  mandrinage  des  bandages  au 
moyen  d'une  machine  qui  se  compose  d'un  petit  laminoir  qui  en- 
traine la  barre  ou  le  bandage  cintré,  et  de  deux  galets  que  l'on  fixe 
sur  le  plateau  de  l'appareil,  et  qui  forcent  la  barre  à  se  courber  ;  on 
arrive  ainsi  à  mettre  parfaitement  au  rond  les  bandages  soudés. 

Lorsque  le  bandage  est  cintré,  soit  au  moyen  d'une  machine 
i  mandriner  trës-éneifique ,  soit  au  moyen  de  la  machine  dont 
nous  venons  d'indiquer  le  principe,  on  peut ,  à  la  rigueur,  se  dis- 
penser de  l'aléser  intérieurement ,  pour  l'appliquer  sur  la  jante 
de  la  roue.  L'alésage  des  bandages ,  lorsqu'on  le  juge  encore  né- 
cessaire, soit  d'une  manière  générale,  soit  exceptionnellement  pour 
ceux  dontle  mandrinage  peut  laisser  àdésirer,  s'effectue  sur  un  tour 
simple  ou  sur  un  tour  double,  sur  chacun  des  plateaux  duquel  on 
place  un  bandage,  centré  aussi  exactement  que  possible. 

L'embattage  des  roues  est  l'opération  dans  laquelle  on  place  les 
bandages,  chauds  et  dilatés,  sur  les  roues  qu'ils  étreignent  forte- 
ment par  le  retrait.  On  chauffe  le  bandage  au  rouge-brun,  on  le 
place  sur  une  table  en  fonte  percée  d'un  trou  central  qui  donne 
place  au  moyeu  et  à  la  manivelle,  et,  au  moyen  d'une  grue,  on  fait 
descendre  la  roue  sur  le  bandage  qu'on  laisse  refroidir  lentement 
ou  qu'on  immerge  dans  une  cuve  pleine  d'eau  ;  le  bandage  est 
alésé  ou  mandriné  à  un  diamètre  un  peu  plus  petit  que  celui  de  la 
jante  qui  doit  le  recevoir  ;  ce  diamètre,  par  la  dilatation ,  devient 
supérieur  à  celui  de  la  jante,  l'assemblage  se  fait  facilement,  et 
après  le  refroidissement  il  existe  un  serrage  plus  ou  moins  fort 
suivant  les  circonstances.  lorsqu'on  n'alèse  pas  les  bandages,  on 
tâche  de  les  embattre  pendant  qu'ils  sont  encore  sufSsamment 
chauds,  on  évite  ainsi  de  nouveaux  frais  de  cbauflage  et  de  main- 
d^œuvre. 
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Le  désembattage  est  r opération  inverse  de  la  précédente  :  elte 
consiste  à  enlever  les  bandages  usés  et  qui  doivent  être  remplacés. 
Il  suffit  pour  cela,  après  avoir  enlevé  les  rivets,  de  couper  le  ban- 
dage au  burin  ou  sous  la  machine  à  mortaiser,  ou  de  chauffer  une 
partie  de  la  circonférence  de  la  roue  sur  un  feu  de  forge,  de  ma- 
nière à  produire  une  dilatation  suffisante  pour  qu*au  moyen  du 
marteau  on  puisse  faire  tomber  le  bandage.  Après  avoir  décerclé 
une  roue,  avant  de  remettre  un  nouveau  bandage,  on  doit  s'assu- 
rer si  la  jante  est  restée  cylindrique,  et  au  besoin  la  rafraîchir  sur 
le  tour. 

Il  arrive  quelquefois,  surtout  avec  les  roues  à  rayons  en  fer 
laminé  et  avec  des  bandages  de  qualité  médiocre,  que  le  serrage 
disparaît,  soit  parce  que  la  jante  de  la  roue  a  diminué  de  diamètre, 
soit  parce  que  le  bandage  s'est  agrandi  et  que  celui-ci  est  devenu  mo- 
bile sur  la  roue  ;  les  rivets  se  coupent  ou  s'arrachent  et  une  réparation 
devient  nécessaire.  On  enlève  le  bandage  avec  soin,  on  enveloppe 
la  jante  d'une  bande  de  tôle  ou  de  fer  feuillard  dont  l'épaisseur  cor- 
respond au  serrage  que  l'on  veut  rétablir,  et  on  replace  le  bandage 
à  chaud  comme  sur  une  roue  neuve.  Il  faut  avoir  soin  pour  cela  de 
replacer  exactement  les  trous  de  rivets  en  regard  les  uns  des  au- 
tres ;  on  les  perce  dans  la  tôle  avant  d'appliquer  le  bandage,  et  au 
moyen  de  broches  en  fer  passées  dans  les  trous  de  rivets,  on  ra- 
mène celui-ci  à  sa  position  exacte,  si  la  pose  n'a  pas  été  obtenue 
au  moyen  des  repères  tracés  sur  la  roue  et  sur  le  bandage. 

Lorsque  les  roues  ont  été  garnies  de  leur  bandage,  il  reste  à  les 
caler  sur  l'essieu  ;  ce  travail  s'exécute  au  moyen  d'une  presse  à  vis 
ou  d'une  presse  hydraulique.  Le  calage  doit  être  à  frottement  dur, 
et  la  clavette  ne  doit  être  considérée  que  comme  une  clef  de  rete- 
nue, destinée  à  empêcher  la  roue  de  tourner  sur  la  portée,  dans  le 
cas  où  elle  serait  soumise  à  un  efTort  très-considérable.  On  doit  se 
servir  de  calibres  établis  avec  soin,  pour  fixer  la  position  de  chaque 
roue,  de  telle  sorte  qu'il  y  ait  entre  les  deux  roues  l'écartement 
voulu  et  que  chaque  roue  soit  bien  placée  par  rapport  à  sa  fusée. 
La  pression  sous  laquelle  il  faut  caler  les  roues  est  très-considé- 
rable ;  elle  doit  varier  du  reste  avec  le  diamètre  de  la  roue,  avec 

ai 


^ui  de  U  Rortéi,  tes  diflèau^iQo$  4u  mQyâii,vQte.;  W  UUeau 
m\wi  iAdMiae  la  r^le  adoptée  pour  quelqueiHNM  des  rwM  du 
cbeiDiB  de  fer  du  Nord,  oa  admet  sealeoieiit  ime  leléraice  de 
S,000  k<'  au-desaus  et  au-dessous  de  ces  poids«  et  les  dimeusioas 
de  la  portée  de  Tessieu  et  de  celles  du  noyeu  doivent  être  tellea, 
qu'à  la  limite  inférieure  la  roue  ne  puisse  pas  4lre  mim  en  ptee, 
et  qu'U  ne  soit  pas  nécessaire  d'atteindre  la  iMile.  sivémme 
pour  rendre  le  calage  complet. 

Pression  moj^BM 
Désignation  des  maeliines.  de  catege. 

RQue$  motrices  des  macbines  à  voyageurs TO^OOQ  iv. 

Roues  de  support  des  macbines  |  type  Stepbenson. . .  30,000 

D®  à  voyageurs.  Uype  Clapeyron. . . .  40^000 

^^  i  tvpe  nouveau  (moyeux  forts) .....  40,000 
Roues  de  tender,  j  •       .^       ^^^^^^^  ^^.^^^ 25,000 

(nouveUes 2K,000 

Roues  de  wagon  A      .      ^  iKA/iA 

^      (anciennes 15,000 

Boutons  de  manivelles 15,000 

Le  décalage  des  roues  s'effectue  au  moyen  du  même  ap- 
pareil. 

Les  rivets  ou  les  boulons  qui  fixent  te  bandage  sur  la  rou»,  se 
posent  habituellement  lorsque  la  roue  est  coatpLétaoïent  ma»tâi 
et  que  le  bandage  a  reçu  sa  forme  définitive  sur  te  tour  ;  oa  perce 
les  trous  des  rivets  au  moyen  d'une  machine  radiale  à  porcer.  Lor^ 
qu'il  s'agit  d'un  bandago  neuf  placé  sur  ujne  rou»  q/ià  a  d^  scr^, 
on  repère  avec  beaucoup  de  soin  1^  position  des  trous  percés  daa« 
la  jante,  pour  les  rapporter  sur  la  {ace  e(xtérieure  du  bandage  ;  on 
se  sert  pour  cela  d'un  petit  appareil  en  forme  de  sergent 

Lorsque  les  moyeux  en  fonte  se  fendent,  soit  en  servicei»  soft  an 
travail  du  calage,  ou  même  lorsqu'on  a  qiielques  dioutes.  sur  leur 
solidité,  on  les  consolide  au  moyen  de  freUes  en  fer  placée  à  cbaud 
et  fortemétat  serrées.  Lorsqu'il  faut  fretter  une  roue  motnice  armée 
d'une  manivelle  extérieure,  il  fout  enlever,  autour  du  moyeu  propre- 


nient  dit ,  une  partie  de  Tépaisseur  de  la  manivelle ,  pour  faire  la 
place  du  cercle  appliqué  mr  une  saillie  extérieure,  ou  faire  une  irette 
placée  sur  la  manivelle  qui  épouse  exactement  toutes  ses  former. 

Les  bandages  sont  tournés  et  amenés  au  profil  définitif  sur  ies 
tours  doubles,  affectés  spécialement  k  ce  travail  ;  nous  ne  décri- 
rons pas  ces  machines-outils,  nous  renverrons  pour  cela,  et  pour 
de  plus  amples  détails,  sur  les  appareils  employés  du  travail  des 
rooes,  au  Mémoire  de  M.  Nozo  inséré  dans  le  compte  rendu  de  la 
Société  des  Ingénieurs  civils,  2*  trimestre  1849.  Les  bandages  sont 
rafraîchis  sur  le  tour  et  ramenés  au  profil  normal  au  fur  et  à  me- 
sure qu'ils  se  creuseut  en  forme  de  gorge,  et  leur  tisseur  va 
sans  cesse  en  diminuant.  Ils  sont  maintenus  en  service  tant  que 
les  rivets  conservent  une  tête  assez  longue  et  que  ie  bandage  lui- 
même  conserve  assez  d'épaisseur  pour  qu'il  n'y  ait  pas  à  craindre  de 
voir  les  roues  se  décercler  en  service.  La  limite  d'épaisseur  à  laquelle 
on  met  les  bandages  hors  de  service,  peut  varier  suivant  leur  qualité 
el  la  nature  du  travail  auquel  les  véhicules  sont  appliqués,  et  suivant 
le  mode  de  construction  des  roues  elles-mêmes  ;  cette  limite  est  pour 
les  machines  locomotives  de  O'»,  030  à  O"*",  025,  pour  les  tenders  de 
0»,  028à  0*,  020,  pour  les  voitures  et  wagons  de  0»«,  020  à  0»«,  015. 
Oa  peut  évaluer  à  un  parcours  moyen  de  50,000  kilomètres  en- 
viron le  service  que  peut  faire  un  bandage  neuf  jusqu'au  momait  où 
il  convient  de  le  remplacer  ;  cette  moyenne  tendra  s'élever  par  l'a- 
mélioration très-notable  qu'a  reçue  depuis  quelque  temps  la  fabrica- 
tion des  bandages,  et  par  l'épaisseur  de  plus  en  plus  grande  que  l'on 
tend  à  donner  aux  bandages  neufs.  Il  y  a  tout  avantage  à  rafraîchir 
fréquemment  les  bandages,  car  l'usure  croit  progressivement  avec 
le  service  ;  on  arrive  maintenant  à  retourner  les  bandages  lors^ 
qu'ils  ont  0™,  002  à  0»,  003  de  creux;  il  faut  alors  s'appliquer 
d'une  manière  toute  spéciale  à  simplifier  les  manœuvres  accesr 
soires  pour  enlever  les  roues  sous  les  wagons  et  les  machines,  les 
approcher  du  tour  et  les  mettre  sur  pointes. 

Les  essieux  exigent  peu  d'entretien  ;  quelquefois,  il  faut  les  re- 
dresser lorsqu'ils  ont  été  faussés  par  suite  d'un  accident.  Les 
flHées,  lorsqu'elles  ont  grippé  et  qu'elles  sont  profondément  rayées, 


peuvent  être  tournées  au  crochet,  Tessieu  monté  étant  simpieineat 
placé  sur  un  châssis  en  bois,  sur  les  deux  fusées  servant  de  tou- 
riHoDs,  et  mis  en  mouvement  à  la  main  ;  cette  réparation  ne  se  fait 
qu'exceptionnellement,  surtout  pour  les  roues  de  machines.  Quand 
les  fusées  extérieures,  et  spécialement  celles  desessieux  de  wagon 
sont  trop  endommagées  ou  lorsqu'elles  se  cassent,  on  les  coupe 
et  on  rapporte  à  la  forge  une  masse  de  fer  corroyé  de  première 
qualité,  on  étire  ensuite  dans  cette  masse  le  nouveau  bout  d'es- 
'  sieu. 

On  obtient  de  bons  résultats  pour  la  conservation  des  fusées,  de 
la  trempe  en  paquet  ou  d'un  martelage  à  petits  coups  qui  écrouit 
le  métal  à  la  surface  et  le  rend  moins  facile  à  entamer  lorsque  la 
boite  à  graisse  chauffe. 

s  ft.  —  Prix  de  revlevt. 

On  s*applique  dans  la  comptabilité  des  ateliers  de  chemins  de 
fer,  à  décomposer  toutes  les  dépenses  par  objets  fabriqués  ou  ré- 
parés, et  pour  chaque  objet  par  éléments  :  matières,  main-d'œuvre, 
frais  généraux,  etc.  Il  est  à  regretter  seulement  qu'il  y  ait  entre 
les  divers  chemins  de  fer  uue  divergence  entre  les  procédés  de  comp- 
tabilité, qui  ne  permet  pas  toujours  de  comparer  les  résultats.  11  y 
a  lieu  d'espérer  cependant  que  les  diverses  administrations  ;  com- 
prendront l'intérêt  de  l'uniformité  dans  la  distribution  du  travail  et 
dans  le  mode  d'établissement  des  prix  de  revient;  on  arrivera 
ainsi  h  établir  une  sorte  de  tarif  des  travaux  de  construction 
et  de  réparation,  analogue  à  celui  que  l'on  a  établi  pour  les 
travaux  d'architeclure,  et  qui  rendra  les  plus  grands  services 
pour  la  direction  économique  des  ateliers.  Nous  appelons  sur  ce 
point  l'attention  des  administrateurs  et  des  ingénieurs  chai^  de 
la  direction  de  nos  chemins  de  fer. 

Nous  donnerons  quelques  résultats  qui,  bien  qu'isolés,  ne  man- 
queront pas  de  présenter  un  certain  intérêt.  Le  travail  de  M.  Nozo 
sur  les  roues,  que  nous  avons  déjà  cité,  renferme  des  renseipe- 
ments  intéressants  sur  le  prix  de  revient  de  ce  travail  spécial  ;.saiis 


—•485  — 

entrer  dans  la  décomposition  de  ce  prix  de  revient,  conome  Ta  fait 
M.  Nozo,  nous  nous  contenterons  d'en  donner  le  résumé  : 

Prix  d«  reriMtdf  U 
matière  traTailléc 
par  kilogramme. 

i^  Bandages  de  roues  motrices  de  machines  à  voyageurs  de 
i^  68  de  diam.  achetés  en  barres  (k0^75  le  kil.  ),  refoulés, 
cintrés,  soudés  et  arrondis,  prêts  à  aléser 0^  8i7 

S»  Bandages  de  roues  de  support  de  machines  de  1«06  de 
diumétrc,  même  travail 0^  S85 

:>«  Bandages  de  roues  de  voitures  et  wagons  de  0°>,  91 
(à  0^,60  le  kil.  en  harres),  même  travail 0^7636 

4^  Bandages  de  roues  motrices  (l^*),  alésés,  emhattus  et 
tournés O',  WT 

50  Bandages  de  roues  de  support  de  machines  (â<^),  même 
travail 1',  OOi 

6»  Bandages  de  roues  de  voitures  et  de  wagons,  môme  tra- 
vail         0^  904 

M.  Nozo  a  cherché  également  à  établir  le  prix  de  revient  pnr 
kilomètre  parcouru  et  par  paire  de  roues,  de  Tentretien  et  du  re- 
nouvellement des  bandages  ;  il  est  arrivé  aux  résultats  suivants  : 

Épalaaenr  Paroonra         Prix  de  reTfent 

dea  total.  du  kilomètre 

baodafcf.  parcouru. 

Boucs  motrices de  1™. 68  —  0»,055  —  45,000k™    —  0^0139 

Boues  de  support de  i»,06  —  0m,055  —  50,000k«    —  0^0079 

Roues  de  voitures  et  wagons  de  0",91  —  0«,040  —  50,000 k™    —  0^004r. 

id  —  0«,055  —  87,000km    —  0^0030 

Ensemble  des  roues  d'une  machine  à  voyageurs  et  de  son  tender  ^  0^0495 

Id,  id.  marchandises       id.  —  o',0615 

Les  chiffres  qui  précèdent  comprennent  le  prix  d'achat  des  ban- 
dages  bruts,  et  comme  déduction  le  prix  des  vieux  bandages;  les 
frais  généraux  sont  comptés  à  50  p.  0/0  de  la  main-d'œuvre  de 
râtelier. 

Le  chemin  de  fer  du  Nord  nous  a  fourni  en  outre  quelques  exem- 
ples de  prix  de  revient  isolés  que  nous  citerons  encore  ici  :  ce  sont 
des  prix  de  marchandage  alloués  à  des  associations  d'ouvriers 
qui,  sous  la  direction  de  l'ingénieur  des  ateliers,  sont  groupés 
pour  l'exécution  de  certains  travaux  d'ensemble;  ils  ne  compren- 
nent que  le  salaire  des  ouvriers  spéciaux ,  les  matières,  le  corn- 


bustible,  la  force  mécanique,  les  outils  el  ustensiles,  etc.,  étant 
fournis  par  la  Compagnie. 

1^  Birri^EPRISE  DE  LA   RÉPARATION  DES  TUBES  A  FUMÉE. 

Démontage,  Enlè?ement  des  viroles  et  des  tubes , 
par  tube »  fr.  SB  c. 

Réparation.  Les  tubes  sont  découpés,  grattés, 
coupés,  fraisés,  raboutés,  ajustés  et  essayés  à  la 
presse  ;  par  tube >       7S 

Montage.  Mise  en  place  et  pose  des  yiroles  ;  par 
tubev »       85 

Total 4  nr.  88  c. 

Démontage  et  pose  des  viroles  séparément  (quel 
que  soit  le  nombre)  ;  par  virole »  fr.  28  c. 

L'entreprise  est  chargée  du  transport  des  tubes 
dans  râtelier;  les  tubes  et  viroles  qui  fiiient  sont 
réparés  à  ses  frais. 

2o  ENTREPRISE  DE  FABRICATION  DES  TUYAUX. 

Tuyaux  d'échappement  et  de  vérification  des 
pompes,  le  kil >  fr.  80  c. 

Tuyaux  de  réchauffage  et  de  prise  de  vapeur, 
le  kil »       40 

Tuyaux  d'aspiration  et  de  refoulement  des  pom- 
pes, le  kil k >       28 

Ces    ix  ne  eompr^nent  ni  la  pose  ni  l'ajustement. 

3^  ENTREPRISE  POCR  LA  POSE  DES  FOYERS   NEUFS. 

Perçage  des  trous  dans  la  plaque  tubulaire  et  des 
trous  de  rivets;  perçage  et  alésage  des  trous  d'en- 
tretoises.  ....» 20  flr.    » 

i«  ENTREPRISE  DE  RÉPARATION  DES  PISTOUS. 

Les  pistons  à  réparer  sont  rendus  par  l'entreprise 
prêts  à  remettre  en  place. 
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Ajustage.  Renplaoettent  des  segmente  (  s*il  y  a 
lieu),  des  bouloas^ik»  ressorts  et  freins  ou  etavettes^ 
redressage  des  faces  des  ombs  de  serrage»  remoA- 
tage  des  pistons  prêts  à  être  posés;  par  piston. ...     3  fr.  50  c. 

Trtwml  du  tour.  Redresaage  des  plateaux,  mise 
au  diamètre  des  segments,  rodage,  cbariolage  des 
tiges,  etc.;  par  piston 3  fr.  50 

5^  ENTREPRISE    nES  BOÎTES  A  GRAISSE. 

1^  RéparaUùn,  Coudsinets  neufs  à  ajuster,  crotis 
à  percer,  ntavrea  à  tracer,  épaisseurs  à  poser, 
dessous  de  boite  à  poser,  quel  que  soit  le  système, 
parboite i..     4  fr.  80 

S*  Canstructiony  non  compris  les  travaux  de  ra- 
botage et  de  tolir,  coussinet  et  contre-coussinet  h 
ajuster,  verroux  du  dessous  de  boite  k  poser,  trous 
et  rainures  du  coussinet  à  exécuter  ;  pour  les  ma- 
chines à  châssis  intérieur,  par  boite  à  graisse 5  fr.    » 

6^  ENTREPRISE   nE  RABOTAGE. 

Rabotage  et  alésage  de  toutes  les  pièces  qui  en- 
trent dans  le  matériel  de  la  Compagnie.  Les  pièces 
sont  dégrossies  ou  écroutées  avant  le  traçage,  rabo- 
tées jusqu'au  trait  à  une  ou  plusieurs  passes,  y  com- 
pris les  manœuvres  pour  mettre  les  pièces  sur  les 
outils,  les  prendre  et  rapporter  à  pied  d*œuvre  ;  par 
centimètre  carré  de  surface  rabotée  utile »    0035 

7®  ENTREPRISE  OE  RÉPARATION  DES  FERRURES  DE  WAGONS. 

Forge  et  ajustage  de  ferrures  réparées;  par  kilog.     >  fr.  25  c. 

8*  ENTREPRISE  DE  RÉPARATION  DE  RESSORTS. 

Démontage  des  ressorts,  triage,  réparation  et  ap- 
pareillage des  feuilles  ;  remplacement  des  feuilles 
hors  de  service;  réparation  ou  remplacen^nt  des 


mains  en  fer,  cintrage  et  trempe,  ajustage  et  mon- 
tage, peinture  à  une  couche  et  essai  à  la  machine, 
entretien  des  outils  confiés  à  la  société,  transports 
des  ressorts  réparés  ou  à  réparer. 

Ressorts  à  feuilles  ajustées  ;  par  kilog »  fr.  07 

Id.  séparées;      id >fr.  05 

9®  ENTREPRISE  DE  RÉPARATION  GÉNÉRALE  DES  RIELLES. 

Le  travail  comprend  :  le  calibrage  des  cages ,  Tajustage  des 
coussinets  neufs  ou  à  réparer  au  moyen  de  cales  d'épaisseur,  peur 
racheter  Tusure,  l'ajustage  des  clavettes  neuves  ou  vieilles,  perçage 
de  trous  de  goupilles  et  petites  clavettes  d'arrêt.  Le  calibrage  des 
vis  de  serrage  (livrées  par  la  Compagnie,  taraudées)  ;  la  réparation 
des  godets  graisseurs;  la  confection  des  rainures  de  graissage 
dans  les  coussinets,  enfin ,  le  polissage  à  neuf  des  corps  de  bielles. 

Les  prix  sont  les  suivants  : 

Par  bielles  droites  des  machines,  système  Clapeyron . .      7  fr. 

Id.       à  fourche • .    14 

Id.       d'accouplement 10 

Le  travail  du  tour,  du  rabotage  et  de  l'alésage  n'est  pas  compris 
dans  ces  prix. 

^0^  ENTREPRISE  DE  PEINTL'RE  DES  MACHINES  ET  TENDERS. 

Peinture  en  vert,  y  compris  les  fournitures  des  matières  (livrées 
eu  compte  par  la  Compagnie). 

PelDtnra  eallirf .  —  Deml-peiaimc. 

Machines  à  voyageurs  ou  à  marchandises    88  fr.    —    40  fr. 

Tenders • 48        —    35 

Machines  Crampton 60        —    4S 

Le  chemin  de  fer  d'Orléans  nous  a  fourni  un  exemple  très-com- 
plet de  prix  de  revient,  qui  s'applique  à  des  machines  d'un  type 
spécial ,  mais  qui  sera  néanmoins  très-intéressant  à  consulter  pour 
les  personnes  qui  voudront  se  rendre  compte  de  la  répartition  des 
frais  de  construction  d'une  machine  entre  sses  diverses  pièces,  et  du 
prix  élémentaire  de  chacune  d'elles.  Le  tableau  suivant  a  été  dresëé 
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par  M.  C.  t^olODceaUy  pour  les  cinq  machines  à  marchandises  qull  a 
fait  construire  dans  les  ateliers  d'Ivry  et  qui  figurent  sous  le  n*"  14 
du  tableau  général  des  dimensions  des  machines.  Les  frais  géné- 
raux sont  calculés  à  raison  de  50  p.  0/0  de  la  main-d'œuvre  spé- 
ciale dont  il  a  pu  être  tenu  attachement  ;  ils  sont  destinés  à  couvrir 
les  frais  de  direction ,  de  surveillance  et  de  bureau  des  ateliers , 
réclairage,  le  nettoyage,  la  main-d'œuvre  des  manœuvres,  l'entre- 
tien de  l'outillage,  le  loyer  et  Tentretien  des  bâtimenls. 

Le  tiibleau  s'applique  à  l'ensemble  des  cinq  machines  construi- 
tes en  même  temps  :  nous  l'avons  reproduit  tel  qu'il  flgure  sur  les 
livres  de  comptabilité  ;  il  sufBra  de  diviser  par  5  les  nombres  com- 
pris dans  chaque  colonne  pour  établir  le  prix  de  revient  d'une  ma* 
chine, 

S  ••  —  Coiuptablltté. 

L'organisation  d'une  bonne  comptabilité  est  plus  importante 
pour  un  atelier  de  chemin  de  fer  que  pour  tout  autre;  elle  n'est  pas 
seulement  rendue  nécessaire  par  la  nature  même  des  sociétés  in- 
dustrielles qui  exploitent  les  chemins  de  fer ,  elle  est  indispensable 
pour  arriver  à  la  plus  grande  économie  possible  dans  rexociilion 
des  travaux  et  pour  guider  les  ingénieurs  préposés  à  la  direction 
du  service,  dans  la  recherche  des  dispositions  mécaniques  qui  don- 
nent lieu  à  la  moindre  somme  de  frais  d'exploitation.  On  doit  sur- 
tout apporter  un  soin  particulier  <\  contrôler  l'emploi  des  matières 
qui,  appliquées  à  des  travaux  de  réparations,  peuvent  donner  lieu  à 
un  gaspillage  considérable.  La  direction  du  service  de  la  comptabi- 
lité et  du  magasin  doivent  être  l'objet  des  préoccupations  constantes 
de  l'ingénieur  du  malériel. 

La  comptabilité  des  ateliers  a  un  double  objet  :  le  compte  rendu 
des  dépenses  et  l'établissement  des  prix  de  revient  ;  cette  dernière 
partie  est  un  intermédiaire  indispensable  pour  l'affectation  des  dé- 
penses aux  divers  services  qui  empruntent  le  concours  des  ateliers, 
et  pour  la  répartition  des  sommes  déi)ensées  entre  le  capital  de 
premier  établissement  et  les  frais  d'exploitation.  Les  prix  de  revient 


—  4M  -- 

MDt  indispensables  pour  Tappréciation  de  toutes  les  queslioiis  d*nrt  ; 
l'exemple  que  nous  avons  cité  pour  te  travail  des  roues  en  est  la 
meilteure  preuve  ;  c'est  ainsi  qu'on  a  pu  se  rendre  on  compte  exact 
de  l'avantage  qu'il  y  avait  à  augmenter  l'épaisseur  des  bandages 
pour  arriver  à  l'économie  des  frais  d'entretien  rapportés  au  kilo- 
mètre parcouru.  La  détermination  des  prix  de  revient  est  encore 
utile  pour  la  préparation  des  devis  de  constructions  neuves  ou  de 
modifications,  pour  la  commande  des  pièces  à  l'extérieur  ;  elle  permet 
surtout  de  suivre  TefTet  des  différentes  méthodes  essayées  pour  l'or- 
ganisation du  travail  intérieur  des  ateliers,  de  suivre  les  progrès  de 
cbaque  division  de  l'atelier,  et  en  quelque  sorte  de  chaque  ouvrier. 

La  comptabilité  du  service  de  la  traction  est  plus  simple;  elle 
exige  néanmoins  assez  de  détails.  Il  faut  en  effet  que  la  répar- 
tition des  matières  consommées  soit  faite,  jour  par  jour,  ma- 
chine par  machine,  mécanicien  par  mécanicien,  pour  que  Ton 
puisse  apprécier,  au  point  de  vue  de  l'économie  du  service  effectué, 
le  mérite  comparatif  des  différents  types  de  machines,  des  diverses 
sortes  de  matières  consommées  et  de  différents  chefs  de  dépAt  et 
mécaniciens.  On  établit  en  quelque  sorte  le  prix  de  revient  du 
kUomètre  parcouru  par  jour  el  par  machine  ;  cette  répartition  de 
la  dépense,  constatée  chaque  jour,  est  du  reste  nécessaire  pour  h 
fixation  des  primes  de  coke,  d'huile,  d'entretien,  d'exactitude ,  etc. 

La  justification  des  dépenses  de  toute  nature  se  fait  par  les  fac- 
tures acquittées  des  fournisseurs  qui  ont  livré  des  matières  au  ma- 
gasin, par  les  mémoires  acquittés  des  constructeurs  qui  ont  fourni 
des  pièces  fabriquées ,  des  entrepreneurs  de  toute  nature  qui  ont 
travaillé  pour  l'atelier,  et  par  les  rôles  d'appointements  et  de  sa- 
laires émargés  par  les  parties  prenantes,  par  les  inventaires  semes- 
triels ou  annuels  qui  contrôlent  les  sorties  du  magasin.  La  justifica- 
tion des  sorties  du  magasin  doit  être  complétée  par  les  bons  de 
commande,  sipés  par  les  chefs  des  services  qui  viennent  y  puiser 
leurs  matières  de  consommation  et  par  les  reçus  des  objets 
livrés. 

L'utilité  des  dépenses  effectuées  dans  les  ateliers  se  justifie  par 
les  bons  de  commande  de  l'ingénieur  du  matériel  ôu  des  cheft  des 
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4iTers  services  et  par  les  reçus  qui  constatent,  les  uns  et  les  autres, 
la  nature  et  la  quantité  des  travaux  effectués;  les  chefs  crate&ersne 
peuvent  pas  disposer  arbitrairement  des  matières  mises  à  leur  dis- 
position et  de  la  main  -d'œuvre  de  leurs  ouvriers,  pour  exécuter 
des  travaux  de  fantaisie  ;  Fexamen  des  prix  fie  revient  permet  d'ap- 
précier si  chacun  des  travaux  qui  leur  ont  été  confiés  a  été  exécuté 
avec  une  économie  convenable. 

L'établissement  des  prix  de  revient  fournit  un  moyen  de  contrôle 
qui  manque  à  la  comptabilité  administrative;  celle  des  ateliers  de 
cbeinins  de  fer  présente  les  mêmes  garanties  que  celle  de  TÉtat 
pour  la  sincérité  des  payements  effectués  ;  le  poids  des  matières 
foomies  aux  magasins  et  leur  qualité,  sont  contrôlés  par  les  agents 
des  services  qui  en  font  l'emploi,  le  prix  de  ces  matières,  lorsqu'il 
s'agit  de  fournitures  importantes,  est  débattu  par  l'ingénieur  du 
matériel,  qui  met  en  concurrence  les  fournisseurs  ou  entrepre- 
neurs ,  il  est  ensuite  arrêté  par  le  conseil  d'administration  de 
la  Compagnie  et,  en  dernier  ressort,  contrôlé  par  les  com- 
missions de  comptabilité  nommées  par  les  assemblées  généra- 
les ,  qui  ne  s'attachent  pas  seulement  à  la  régularité  de  la  forme 
des  écritures ,  mais  qui  étendent  leurs  investigations  au  contrôle 
de  la  quantité  et  de  la  nature  des  fournitures  et  à  l'utilité  des  tra- 
vaux exécutés  ;  il  en  résulte  déjà  des  garanties  au  moins  égales  à 
celles  que  donne  le  système  des  adjudications,  sans  les  inconvénients 
de  toute  nature  que  celui-ci  entraine.  Dans  l'exécution  des  tra- 
vaux par  l'État,  le  contrôle  spontané  qui  résulte  de  la  multiplicité 
des  signatures  qui  concourent  à  la  justification  des  dépenses, 
donne  uniquement  des  garanties  pour  leur  réalité  et  leur  ré- 
gularité »  mais  la  question  du  prix  de  revient  et  la  compa- 
raison des  dépenses  réalisées  avec  l'utilité  intrinsèque  des  tra- 
vaux exécutés  sont  laissées  complètement  de  côté.  Dans  un 
atelier  de  chemin  de  fer,  on  se  rend  un  compte  exact  de  ce  que 
coûte  la  construction  d'une  machine  locomotive  d'un  système 
donné ,  de  ce  que  coûtent  son  entretien ,  sa  consommation  de  ma- 
tières de  toute  nature ,  le  personnel  qui  en  fait  le  service  ;  on 
compare  les  prix  de  construction  avec  ceux  de  l'industrie  privi^ , 
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les  dépenses  de  service  avec  celles  des  autres  chemins ,  et  sous 
peine  de  mauvaise  gestion,  on  est  obligé  de  marcher  de  progrès  en 
progrès  pour  Téconomie  des  dépenses  et  l'amélioration  du  service. 
La  même  chose  n'a  pas  lieu  dans  les  ateliers  de  l'État ,  où  la  forme 
de  comptabilité  l'emporte  toujours  sur  le  fond  ;  on  ne  sait  pas 
exactement,  par  exemple,  ce  que  coûte  la  consiruction  d'un  bateau 
à  vapeur  construit  à  Indret  ou  à  Rochefort ,  et  encore  moins  la  dé- 
pense qu'occasionne  son  service  pour  chaque  unité  de  parcours 
elTectué.  On  ne  peut  pas  retrouver  là  ces  éléments  d'émulation  qui, 
depuis  dix  années,  ont  réduit  de  plus  de  50  p.  0/0  la  dépense  de 
locomotion  dans  l'industrie  des  chemins  de  fer. 

La  digression  qui  précède  a  pour  objet  de  démontrer  la  nécessité 
de  l'établissement  des  prix  de  revient,  que  quelques  personnes 
pourraient  considérer  comme  une  superfétation  ;  elle  démontnîra 
une  fois  de  plus,  combien  il  serait  nécessaire  qu'un  mode  uniforme 
dans  la  comptabilité  des  dépenses  fût  adopté  par  toutes  les  Compa* 
gnies. 

Nous  avons  déjà  indiqué  la  nécessité  d'établir  un  système  de 
bons  de  commande ,  de  factures  et  de  reçus  de  livraison ,  comme 
moyen  de  contrôle  de  la  réalité  des  fournitures  faites  par  les  ma- 
gasins ou  par  les  fournisseurs  aux  ateliers,  et  de  l'utilité  des  travaux 
qu'ils  exécutent  :  ces  pièces  sont  toutes  extraites  de  registres  à 
souche  qui  permettent  aux  différents  agents  comptables  qui  les 
échangent ,  de  se  mettre  d'accord  à  la  fin  de  la  journée,  de  la  quin- 
zaine ou  du  mois  ;  en  y  inscrivant,  en  regard  de  la  quantité,  le  prix 
des  objets  livrés ,  on  en  fait  l'un  des  éléments  principaux  du  calcul 
des  prix  de  revient.  En  même  temps ,  on  lient  avec  soin  des  atta- 
chements de  l'emploi  du  temps  des  ouvriers,  sur  des  rôles  qui ,  en 
regard  du  nom  de  chaque  ouvrier,  indiquent  le  montant  de  son 
salaire ,  et  la  répartition  des  tiers  ou  des  heures  dont  se  compose 
sa  journée  entre  les  divers  travaux  auxquels  il  a  pu  participer. 

S'il  s'agit,  par  exemple,  de  réparer  un  tender  brisé  dans  un 
occident,  et  d'ailleurs  arrivé  à  l'état  de  grande  réparation ,  l'ingé- 
nieur du  matériel  donne  l'ordre  d'exécuter  la  réparation,  qui  prend 
la  forme  d'un  bon  de  commande  adressé  au  chef  des  ateliers  ;  ce- 
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lui-ci  examine  la  nature  des  réparations  à  faire  et  leur  répartition 
entre  les  divers  ateliers  partiels  ;  pour  chaque  catégorie  de  travaux 
il  donne  un  bon  de  commande  partiel  :  par  exemple,  pour  Tatelier 
des  roues,  pour  la  forge,  pour  l'ajustage,  pour  le  montage  et  pour 
la  peinture  ;  chaque  contre-maitre  se  fait  délivrer  par  le  magasin  les 
matières  brutes  ou  fabriquées  dont  il  a  besoin,  avec  une  facture  in- 
diquant les  prix  de  chaque  objet;  lorsque  le  travail  qui  lui.  est 
confié  est  terminé ,  le  comptable  spécial  dont  il  est  assisté  dresse 
une  facture  qui  indique  la  quantité  et  le  prix  des  matières  brutes 
ou  des  pièces  fabriquées  fournies  par  le  magasin,  le  montant  des 
salaires  des  ouvriers  pour  le  temps  qu'ils  ont  employé  à  l'exécution 
des  travaux  commandés  ou  reconnus  nécessaires  et  autorisés  en 
cours  d'exécution,  la  quantité  et  le  prix  du  combustible  consommé, 
et  enfin  la  quantité  et  le  prix  des  vieilles  matières  à  livrer  au  ma- 
gasin chargé  de  leur  conservation.  Lorsque  le  travail  de  réparation 
est  terminé ,  le  chef  des  ateliers  en  donne  avis  à  l'ingénieur  du 
matériel ,  en  lui  transmettant  une  facture  récapitulative  de  toutes 
les  dépenses  afférentes  à  ce  travail,  et  le  tender  est  remis  à  la  dis- 
position du  chef  de  la  traction.  Lorsqu'il  s'agit  de  travaux  exécutés 
h  marchandage  par  des  ouvriers  isolés  ou  par  des  groupes  d'ou- 
vriers, l'opération  devient  plus  simple;  cependant,  on  tient  compte 
encore  de  l'emploi  du  temps  des  ouvriers,  dans  le  but  même  d'étudier 
incessamment  les  conditions  des  marchés  passés  avec  les  ouvriers. 
On  ne  peut  répartir  entre  les  difTérents  travaux  d'un  atelier  que 
la  main-d'œuvre  spéciale  aes  ouvriers  d'art  ;  on  répartit  en  bloc , 
au  moyen  d'une  règle  générale,  et  par  l'application  d'un  coefficient 
déterminé  à  l'avance,  et  dont  on  rectifie  la  valeur  au  fur  et  à  mesure 
que  l'expérience  permet  de  mieux  apprécier  les  conditions  du  travail, 
les  frais  généraux  qui  comprennent  la  main-d'œuvre  des  hommes 
d'équipe  employés  aux  manœuvres  intérieures ,  le  salaire  des  sur- 
veillants, les  dépenses  de  la  force  motrice,  Téclairage,  la  réparation 
des  machines-outils  et  des  engins  de  toute  nature,  le  traitement  des 
ingénieurs,  chefs  d'ateliers,  contre-maitres,  employés  de  bureaux, 
dessinateurs,  comptables,  et,  s'il  y  a  lieu,  les  frais  de  loyer  des  ate- 
liers, les  frais  d'entretien  des  bâtiments,  etc.  Les  frais  généraux 
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peuvent  être  appliqués,  soit  en  bloc  par  un  seul  chiflfire,  soit  à  deux 
degrés  pour  chaque  atelier  partiel ,  à  raison  des  dépenses  qui  lui 
sont  propres,  et  pour  Fensemble  des  ateliers,  à  raison  des  dépenses 
générales  qui  ne  sauraient  être  réparties.  On  peut  appliquer  le  coef- 
ficient des  frais  généraux,  soit  à  la  totalité  des  dépenses  réparties , 
soit  seulement  à  l'un  des  éléments  de  dépense,  à  la  maln-d'œurre 
des  ouvriers  spéciaux,  par  exemple  ;  enfin ,  ce  coefficient  peut 
varier  d'un  atelier  spécial  à  un  autre,  lorsqu'on  fiût  partiellement 
l'application  des  frais  généraux.  Dans  l'exemple  que  nous  avons 
cité,  page  488 ,  on  compte  pour  frais  généraux  SO  p.  0/0  de  h 
main-d'œuvre  constatée  par  les  attachements.  On  arrive  prompte^ 
ment  à  n'avoir,  à  la  fin  de  diaque  année,  qu'une  différence  très-faible 
entre  le  montant  total  des  dépenses  constatées  par  les  prix  de  re- 
vient, et  celle  qui  résulte  de  la  comptabilité  directe  ;  on  la  passe  an 
compte  des  profits  et  pertes. 

Dans  le  service  de  la  traction ,  on  doit  avoir  soin  de  porter  an 
compte  de  chaque  machine  la  main-d'œuvre  des  ouvriers  qui  tra- 
vaillent aux  réparations  courantes ,  et  les  matières  ou  objets  fabri- 
qués qu'on  y  applique.  Le  coke  est  chargé  sur  les  tenders  au  moyea 
de  sacs  ou  de  paniers  d'une  capacité  connue,  et  dont  on  vérifie  fré- 
quemment le  poids;  il  est  compté  à  chaque  machine;  ieB  matières 
distribuées  dans  les  magasins  des  dépôts,  telles  que  bufle,  suif, 
graisse,  chiffons,  etc.,  sont  également  appliquées  en  sortie  au  nu- 
méro de  chaque  machine ,  et  on  a  tous  les  éléments  nécessaires 
pour  établir  le  prix  de  revient  du  service  effectué,  pour  chaque 
catégorie  de  machines  et  pour  chaque  machine  isolément. 

Nous  nous  sommes  proposé  seulement  d'indiquer  les  principes 
généraux  de  la  comptabilité  des  ateliers  de  chemins  de  fer  ;  les  di^ 
tails  d'exécution  variât  d*un  chemin  à  l'autre  ;  leur  énamératiOD 
et  la  reproduction  des  formules  adoptées  par  chaque  Gompignie 
pour  la  comptabilité  nous  entraînerait  au  delà  des  bornes  de  notre 
programme ,  qui  ne  comporte  que  des  généralités  pour  tout  œ 
qui  n'est  pas  la  description  de  la  machine  locomotive. 

Nous  nous  contenterons  d'indiquer  succinctement,  comme 
«LMiptoy  le  système  récemm^t  adopté  dans  les  ateliers  des  dl^ 
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tti&s  de  fer  de  S;iiûl-Geriiiaift  et  de  Versailles  (  R.  l).  ) ,  pour  la 
constatation  du  temps  employé  par  chaque  ouvrier  aux  divers 
travaux  et  la  répartition  de  la  main-d'œuvre  dans  les  prix  de 

revient. 

Le  teneur  d'attacbément ,  habituellement  employé,  est  sup* 
primé,  et  la  présence  des  ouvriers  dans  Tatelier  est  constatée  de  la 
manière  suivante  t 

Chaque  ouvrier,  en  entrant,  reçoit  du  surveillant,  devant  le  gui- 
chet dvquel  il  est  obligé  de  passer ,  un  jeton  portant  son  nom  et 
son  numéro  dTordre  ;  à  chaque  sortie,  soit  pour  les  repas,  soit  pour 
la  in  de  la  journée,  il  rend  son  jeton.  Le  surveillant  a  donc,  pen- 
dant les  heures  de  travail,  le  moyen  de  constater  quels  sont  les  oih 
vriers  présents  par  les  jetons  qui  lui  manquent  et  les  ouvriers 
absents  par  les  jetons  qui  lui  restent. 

Pendant  les  repas ,  il  peut  contrôler  les  ouvriers  qui  étaient  pré- 
s^ts  par  les  jetons  qu'où  lui  a  remis ,  et  les  ouvriers  absents  par 
les  jetons  qu'on  ne  hii  a  pas  rerais  et  qui  lui  restent. 

Il  y  a  là,  comme  on  le  voit,  une  constatation  complète  de  la  pré- 
sence des  ouvriers  à  chaque  tiers;  elle  est  de  plus  facile,  pratique, 
et  se  contrôle  d'elle-même. 

Deux  ou  trois  minutes  suffisent  pour  délivrer  aux  ouvriers ,  à 
chique  rentrée,  leurs  jetons  respectifs. 

Les  résultats  de  ces  constatations  sont  consignés  immédiatement 
en  chiffres  indiquant  le  nombre  d'heures  de  chaque  séance  sur  une 
feuille  imprimée,  et  disposée  de  telle  façon ,  qu'au  bout  de  la  quin- 
zaine il  n'y  ait  qu'à  faire  les  additions ,  appliquer,  dans  une  co- 
lonne en  regard ,  les  salaires  respectifs ,  pour  obtenir  ainsi  du 
prenùercoup,  une  feuille  de  paye  qui  exigeait  avant  près  de  deux 
journées  pour  être  établie. 

Passons  maintenant  à  l'exécution  des  travaux. 

Bonê  es  trmaiL  —  Aucun  travail,  de  quelque  nature  qu'y 
soit,  important,  faible,  accidentel  ou  régulier,  n'est  conM  à  un  ou- 
vrier, ou  à  plusieurs  ouvriers  formant  une  équipe,  sans  qu'il  ne 
leur  soit  délivré,  par  le  contre-jnaltre  que  ce  travail  concerne,  un 
bon  de  travail^  SUT  \equel  sont  consignés  succinctement  letraivaûlà 
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exécuter ,  avec  les  indications  qui  lui  sont  relatives ,  le  compte 
dans  lequel  il  doit  figurer  à  la  comptabilité,  et  enfin  le  nom  ou 
les  noms  des  ouvriers  qui  Fexécuteronl. 

Ce  bon  est  signé  du  contre-mattre  et  daté  ;  il  porte  de  plus  un 
numéro  d*ordre  relatif  à  la  commande  générale  de  l'ingénieur,  qui 
a  motivé  sa  création  de  la  part  du  contre-maître. 

Ce  bon  est  enfin  détaché  d*un  cabier  «^  soucbe,  sur  lequel  sont 
portés  succinctement  les  mêmes  numéros  et  les  mêmes  indications. 

Bordereaux  de  l'application  du  temps  aux  bons  de  travail.  — 
Etablissement  duptix  de  revient,  — Les  ouvriers  doivent  inscrire 
eux-mêmes  leur  temps  par  tiers  sur  une  feuille,  ou  bordereau 
ad  hoc ,  qui  leur  est  distribuée  à  chaque  quinzaine  ;  ils  inscrivent 
également  la  somme  du  temps  passé  par  eux  à  chaque  travail  sur 
le  dos  du  bon  délivré  pour  ce  travail  et  en  face  de  leur  nom. 

Ils  ont  soin  en  outre  d'inscrire  le  poids  brut  et  le  poids  net  de 
la  matière  employée.  Quand  le  travail  est  terminé,  les  ouvriers,  en 
se  présenLint  au  contre-maître  pour  faire  examiner  et  agréer  leur 
travail,  lui  rendent  en  même  temps  les  bons  oii  ils  ont  eu  soin  de 
mettre  toutes  les  indications  précédentes  ;  le  conire-maitre  vise 
le  bon  et  le  remet  au  comptable ,  qui  n'a  plus ,  comme  on  le  voit, 
pour  établir  le  prix  de  revient ,  qu'à  appliquer  les  prix  connus  par 
lui  de  la  main-d'œuvre  et  de  la  matière ,  ajouter  le  chiffre  propor- 
tionnel des  frais  généraux  et  faire  l'addition  sur  le  bon  même,  qui 
devient  dès  lors  la  minute  du  prix  de  revient  et  une  véritable  pièce 
de  comptabilité  à  conserver.  Ce  prix  est  alors  passé  aux  écritures 
comme  dans  l'ancienne  métiiode. 

On  aperçoit  immédiatement  combien  celte  marche  est  simple, 
rapide ,  exempte  des  chances  d'erreurs  ou  d'oublis  et  des  incerti- 
tudes que  nous  avons  signalées  plus  haut. 

Contrôle  des  indications  relatives  au  temps^  écrites  par  les  ùur 
vriers.^  Nous  avons  dit  que  l'ouvrier  inscrivait  par  tiers  son  temps 
sur  une  feuille  de  quinzaine  ou  bordereau  qui  lui  était  délivré  \  cet 
usage.  Sur  cette  feuille  sont  indiqués,  également  par  l'ouvrier,  en 
regard  des  totaux  partiels,  les  numéros  des  bons  auxquels  ce  temps 
a  été  employé. 
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La  comparaison  du  temps  inscrit  sur  les  bons  avec  les  temps 
indiqués  sur  ces  bordereaux ,  et  celui  que  fournit  ie  contrôle  de  la 
présence  au  moyen  des  jetons,  permet  de  vérifier»  très-rapidement 
et  à  coup  sâr,  si  les  ouvriers  n^ont  pas  commis  d*erreur.  En  étbdU 
ils  ne  peuvent  guère  se  tromper  sur  les  chiffres  de  temps  attribués 
à  chaque  bon  de  travail  ;  ils  n'ont  d'ailleurs  aucun  intérêt  à  cela. 
L'erreur  n'est  possible  qu^  dans  les  additions ,  et  celles-ci  doivent 
fournir ,  «en  fin  de  compte  »  un  cbiiïre  égal  à  la  somme  des  temps 
inscrits  sur  les  bons ,  et  égal  aussi  au  temps  de  présence  constaté 
par  le  contrôle  des  jetons.  On  a  donc  un  double  moyen  de  vérifica- 
tion ;  un  employé  consacre,  une  ou  deux  fois  par  semaine,  une 
demi-journée  à  chaque  vérification. 

Avantages  résultant  de  la  nouvelle  méthode.  —  Nous  avons 
décrit  le  mécanisme  de  cette  nouvelle  installation.  Voici  mainte- 
nant quels  sont  ses  avantages  : 

Les  bons  de  travail  forcent  les  contre-mattres  à  donner  des  ordres 
écrits,  par  suite  il  y  a  moins  d'oublis,  moins  d'erreurs  possibles. 

La  seule  inspection  du  livre  à  souche  suffit  pour  savoir  la 
nature  des  travaux  exécutés  et  les  noms  des  ouvriers  qui  en  sont 
chargés. 

Si  l'on  veut  entrer  plus  avant  dans  la  surveillance,  on  peut 
en  parcourant  l'atelier,  examiner  l'état  d'avancement  des  travaux 
et  leur  comparer  le  temps  passé  inscrit  sur  les  bons  ou  les  bor- 
dereaux ;  on  sent  immédiatement  combien  cette  surveillance  facile 
à  tous  les  instants,  tient  en  éveil  ouvriers  et  contre-maitres. 

L'ouvrier  ayant  toujours  sous  les  yeux  le  temps  qu'il  a  employé 
à  exécuter  le  travail  qui  lui  est  confié,  y  trouve  une  excitation 
continuelle  à  ne  pas  se  ralentir  dans  sa  besogne,  pour  pouvoir  pré- 
senter au  contre-maitre,  en  lui  remettant  le  travail  et  le  bon  qui  y  est 
relatif,  la  preuve  qu'il  gagne  bien  son  salaire  et  qu'il  ne  se  laisse  pas 
dépasser  par  ses  camarades.  Il  y  a  donc  entre  eux  une  émulation 
continuelle  et,  pour  les  contre-maitres,  un  moyen  permanent  et 
mathématique  d'apprécier  la  valeur  relative  des  ouvriers  ;  d'où  il 
résulte,  pour  ceux-ci,  la  nécessité  de  faire  constamment  des  efforts 
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potff  (birci  mtettx  et  eB  moins  de  teittps  le  travail  qiii  leor  est 
confié. 

Nous  ne  saurions  trop  insister  sur  tes  avantages  de  toute  nature, 
naoraux  et  matériels ,  qui  se  sont  produits  par  ce  fhit  d^avoir  reudn 
ainsi  l'ouvrier  son  propre  comptable,  et  d'avoir  mis  sous  ses  jeux 
ce  qu'il  coûte  et  ce  qu'il  produit.  Il  en  est  résulté  pour  lui  des  ha- 
bitudes d'ordre  et  de  travail  très-^précieut ,  et  pour  la  Compagnie 
une  augmentation  de  travail  utile,  qui  s'est  traduite  par  une  amé- 
lioration notable  dans  les  prix  de  revient. 


LIVRE  VII. 

RÉSULTATS     D'EXPÉRIENCE, 


Nous  nous  sommes  proposé,  dans  cette  partie  de  notre  travail^ 
de  réunir  des  r^iseignements  numériques  sur  les  éléments  qui 
constituent  la  dépense  de  locomotion  dans  Fexploitation  d*un  che* 
min  de  fer,  sur  les  éléments  du  travail  moteur  et  résistant  des  ma- 
chines. Pour  cette  deroière  partie,  nous  avons  eu  plusieurs  fois  fe 
regret  d'exprimer,  dans  le  cours  de  notre  travail,  Tabsence  de  don- 
nées expérimentales,  propres  à  éclairer  les  constructeurs  sur  Tuti- 
lité  de  certaines  dispositions;  nous  exprimerons  encore  ici  Je 
même  regret  de  ne  pouvoir  offrir  à  nos  lecteurs  qu'un  nombre  assez 
restreint  de  résultats  d'expériences  sur  la  production  de  la  vapeur, 
sur  son  travail  dans  les  cylindres,  sur  les  résistances  au  mouvement. 
Nous  avons  emprunté  plus  spécialement  les  renseignements  relatifs 
à  cette  dernière  partie,  agx  Recherches  expérimentales  sur  les 
machines  locomotives  de  MM.  Gouin  et  Le  Cliatelier,  au  travail  de 
M.  Gooch,  ingénieur  du  Great-Western,  consigné  dans  Tenquéte 
parlementaire  sur  les  communications  par  chemins  de  fer  entre 
Londres  et  Birmingham  (i848),  et  aux  expériences  encore  iné- 
dites que  H.  Bertera,  ingénieur  des  mines,  a  commencées  récem- 
ment sur  le  chemin  de  fer  de  Paris  à  Orléans,  avec  le  concours  de 
M.  C.  Polonceau,  entrepreneur  du  service  de  la  traction.  Nous 
avons  en  outre  recueilli  les  faits  isolés  qui  nous  ont  paru  mériter 
quelque  intérêt. 


H  importe,  pour  éviter  l'emploi  d'un  capital  trop  coûsidérable, 
d'arriver  à  obtenir  annuellement,  et  de  chaque  machine  en  parti- 
culier, le  plus  grand  parcours  possible  ;  il  importe  en  outre  de 
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connaitre,  lorsqu'on  veut  se  rendre  compte  à  priori  du  nombre  de 
machines  nécessaires  pour  Texploitation  d*un  chemin  de  fer  déter- 
miné, d'apprécier  le  parcours  moyen  qu'on  peut  obtenir  d'une  ma- 
chine. Nous  avons  donc  cherché  à  réunir,  pour  l'année  4849  ou 
1848,  à  défaut  de  renseignements  plus  récents,  les  faits  constatés 
sur  divers  chemins.  Les  résultats  sont  réunis  dans  le  tableau 
suivant  : 


DÉSIGNATION 

CBEMINS    DB    rER. 


ANXÉBS. 


Nord 

Chemins  belges 

S«iiit-G«riDftin  et  Versailles 

(rive  droite) 

Parts  à  Orléans o  •  •  •  • 

Rouen  et  Havre 

Orléans  i  BordMiu 

Strasbourg  à  BAle 


NOMBRE 

des 
MAcunnss 

•n 
fervioa. 


1840 
1848 

4849 
1840 
1840 
184eS0 
1840 


196 
100 

32 
75 
T8 
31 
SO 


PARCOURS  MOYEN  ANNUKL 

DES  MACHINES 


Voyagea  ri. 


10,000 

> 

13,878 
14,00 

so;a4 


à 

Marcha»- 
dlJM. 


EmcoM». 


ISySOO 

Ji 

•» 
9ÙJS10 

a 


17,300 
S^400 

13,878 
16,900 
Si^B85 
21,817 
16,003 


Le  parcours  moyen  des  machines  varie  nécessairement  d'un 
cbemin  de  fer  à  Tautre,  en  raison  de  la  nature  et  de  la  variété  dû 
service,  des  coupures  déterminées  par  les  distances  qui  existent 
entre  les  stations  principales,  en  raison  du  mode  adopté  pour  les 
réparations,  ou  de  Timportance  relative  des  travaux  exécutés  dans 
les  ateliers  proprement  dits  et  dans  les  dépôts  par  les  mécaniciens 
eux-mêmes.  Cette  partie  du  service  tend  à  s'améliorer  d'une  ma- 
nière notable,  et  elle  se  ressentira  des  perfectionnements  apportés 
récemment  aux  différentes  parties  de  la  locomotion  par  la  qualité 
du  coke,  la  stabilité  des  machines,  la  qualité  des  bandages,  etc. 
On  arrive,  du  reste,  au  fur  et  à  mesure  que  le  personnel  de  conduite 
et  d'entretien  acquiert  ptais  d'habileté  et  que  le  matériel  s'amé- 
liore, k  effectuer  des  parcours  plus  considérables.  On  ne  craint 
pas  maintenant,  dans  quelques  cas,  de  faire  parcourir  aux  ma- 
chines, sans  autre  temps  de  repos  que  l'arrêt  aux  stations,  150, 
âOO  et  même  230  kilomètres,  tandis  qu'il  y  a  quelques  années  à 
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|)eine  retendue  de  chaque  parcours  semblait  devoir  être  limitée 
à  i20  kilomètres. 

Un  des  moyens  employés  pour  arriver  à  augmenter  l'effet  utile 
du  matériel,  consiste  h  donner  des  primes  aux  mécaniciens,  pour 
les  intéresser  à  maintenir  les  machines  en  service  le  plus  long- 
temps possible,  sans  les  faire  entrer  en  réparation.  Un  exemple 
de  primes  de  cette  nature  est  celui  que  fournissent  les  chemins  de 
fer  d*0rléans  et  du  Centre^  oii  M.  Polonceau  l'a  établi  avec  succès, 
afin  d'en  rendre  l'entretien  plus  économique  et  de  réduire  l'impor- 
tance du  matériel  nécessaire  à  l'exploitation  et  du  capital  qu'il  re- 
présente. 

Le  but  de  cette  prime  doit  être  atteint  :  1«  par  les  réparations 
faites  au  dépôt  par  les  mécaniciens  ;  ^  par  les  réparations  de 
petit  entretien  faites  pendant  la  durée  même  du  service.  Les  ma- 
chines, suivant  leur  nature  et  leur  mode  spécial  de  construction  ou 
leur  état  de  conservation,  sont  divisées  en  quatre  classes  :  la  1"  et 
la  2*  pour  les  machines  à  voyageurs ,  la  3*»  et  la  4«  pour  les  ma- 
chines à  marchandises.  La  prime  n'est  allouée  qu'au  delà  d'un 
certain  parcours  et  varie  pour  cliaqne  classe,  comme  Tindique  le  ta- 
bleau suivant  : 

ClassiDcatioB  Parcours  au  deli  Prime  aUouée 

des  duquel  commence        pour   i,€00  k"  de 

machines.  la  prime.  parcours  au-dessus 

du  minimum. 

iiicBiifBs    (Isolasse.    ~     22,000  k»      —     5fr.  OOc. 


u   {  2« 


▼orAGEuhs.   l  2«  classe.    —      19,000  _     «      00 


KACRiNEs     f  3«  classe.     —      16,000  _      7       50 

^  4r  classe.     —      18,000  _      7      80 


KABCHÂNDISES. 


La  mise  des  roues  sur  le  tour,  pour  la  réparation  des  bandages, 
n'interrompt  pas  le  cours  de  la  prime,  parce  qu'elle  est  considérée 
comme  indépendante  du  fait  des  mécaniciens.  Toute  machine  ren- 
trant aux  ateliers  par  suite  d'un  accident  quelle  qu'en  soit  la  cause, 
cesse  de  compter  pour  la  prime  et  recommence  à  sa  sortie  une 
nouvelle  série  de  parcours  kilométriques. 

Depuis  Tapplicaiion  de  ce  système  de  prîmes  et  l'organisation 
complète  des  réparations,  poussées  aussi  loin  que  possible  par  led 


mécaniciens  dans  )es  dépôts,  on  est  arrivé  à  des  parcours  qui  ex- 
cèdent 40,000  k"",  et  on  espère  obtenir,  pour  certaines  machines, 
des  parcours  plus  considérables  sans  grandes  réparations,  autres 
^uc  cellQ  des  roues,  nécessitant  la  rentrée  aux  ateliers. 

Sur  quelques  chemins  de  fer,  les  mécaniciens  sont  payés,  soit 
intégralement,  soit  partiellement,  ep  raison  du  parcours  efTeclué 
chaque  inois;  mais  ce  système  ne  serait  un  encouragement  au 
bon  entretien  des  machines,  pour  leur  maintien  prolongé  en  état 
de  service,  qu'autant  que  les  petites  et  moyennes  réparations  se- 
raiept  faites  par  les  mécaniciens,  assujettis  à  travailler  au  dépôt 
pendant  toute  la  durée  de  ces  réparations. 

Il  serait  intéressant  de  se  rendre  compte  du  parcours  total  qu'une 
machine  peut  effecliier  avant  d'être  mise  entièreraçnt  hors  de  ser- 
vice; niais  la  plupart  des  machines  qui  se  trouvent  dans  ce  cas  ont 
cessé  d'être  employées,  parce  qu'elles  ne  répondaient  plus,  par 
leurs  dimensions  et  leur  mode  de  construction,  aux  besoins  du 
service  actuel.  Quelques  personnes  pensent  même  qu'on  ne  saurait 
assigner  d'autre  limite  de  durée  aux  machines  que  Ton  construit 
maintenant  avec  une  grande  solidité,  que  celle  qui  pourra  être  tôt 
ou  tard  déterminée  par  les  progrès  de  la  locomotion,  les  ré|)ara- 
tions  successives  qu'elles  reçoivent  devant  avoir  pour  résulLit  leur 
restauration  (permanente.  La  limite  de  300,000  k"*  que  nous  avons 
adoptée  précédemment,  pour  flxer  les  idées,  peut  être  considérée 
comme  une  limite  inférieifre  résultant  de  l'ensemble  de  ces  rtifle- 
rentes  causes,  usure  et  insuffisance  pour  le  service  de  l'exploita- 
tion. Nous  rapporterons,  néanmoins,  quelques  exemples  eaipruntés 
aux  chemins  de  fer  qui  s'exploitent  sous  nos  yeux. 

L'administration  des  chemins  de  fer  belges  emploie  encore  les 
machines  construites  de  1835  à  1840;  un  certain  nombre  d'entre 
elles  avaient  dépassé,  au  31  décembre  1848,  la  limite  de  200,000  k", 
et  deux  avaient  atteint  le  chiffre  de  231,000  k"  ;  une  machine  li- 
vrée par  la  Société  du  Renard,  le  6  juin  1840,  avait  atteint  le  par- 
cours de  216,518  k™. 

La  Compagnie  du  chemin  de  fer  de  Salpt-Germain  n^aintient  en 
service,  en  les  modifiant  successivement,  des  macliines  construites 
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en  1837  ;  quelques-unes  de  ces  machines  ont  effectué  des  parcours 
de  230,000  k'*'. 

Les  modiflcations  que  subissent  ces  machines  consistent  princi- 
palement dans  l'application  des  appareils  dont  Tinvention  est  pos- 
térieure à  Tannée  1839,  et  qui  ont  pour  but  d'assurer  la  régularité 
du  service  et  i*éconoroie  du  combustible,  telles  que  la  détente  fi^^, 
l'appareil  de  détente  variable  à  coulisse,  l'échappement  variable  à 
mouvement  extérieur,  la  porte  du  cendrier,  le  registre  à  air,  la 
cheminée  à  base  évasée  et  enfin  dans  les  organes  du  mécanisme  les 
améliorations  introduites  dans  les  machines  nouvellement  cons- 
truites et  dont  l'application  aux  machines  d'ancienne  construction 
est  généralement  facile. 

Sur  le  chemin  de  fer  de  Rouen,  les  machines  construites  çn 

*  • 

1843  sont  encore  en  très-bon  état  de  service  ;  au  31  décembre 
1849,  l'une  d'elles  avait  effectué  déjà  un  parcours  de  200,000  k°». 
Sur  la  ligne  d'Orléans ,  des  machines  construites  en  1843  et 
1844,  ayant  effectué  des  parcours  de  160,000  à  180,000  k°>,  sont 
encore  aujourd'hui  en  parfait  état  et  ont  encore  une  longue  car- 
rière à  fournir. 

1«  GoNtdMMATioN  DE  MATIÈRES.  -^  Les  ttm  de  locomotion  entf eut 
pour  une  portion  très-importante  dans  les  dépenses  d'exploitation, 
et  la  consommation  de  matières,  spécialement  celle  du  coke,  en 
forme  Félément  le  plus  important  ;  on  a  donc  dû  s'appliquer  depuis 
longtemps  à  restreindre  celle-ci  autant  qu'il  était  possible  de  le 
faire  sans  nuire  au  service.  L'augmentation  de  dimensions  des  chau^ 
dières,  Tapplication  de  la  détente,  ramélioration  du  oombufitible, 
Tapplication  de»  primes  d'économie,  l'expérience  phis  complète  du 
personnel,  et,  dans  ces  derniers  temps,  l'application  des  eonire- 
poids,  ont  coneoiiru  à  ce  but  ;  le  résultat  a  été  loi  que,  depuis 
dix  années,  sur  les  chemins  depuis  lôngtenips  exploités,  la  eon-< 
sommation  a  été  réduite  de  près  de  moitié. 

I^a  consommation  de  eoke  varie  d'une  machine  h  Fautre  i  é\Ui 
varie  également  pour  une  mémo  machine  d'une  saison  (fù  mémo 
d'un  jour  à  l'autre  ;  elle  varie,  du  reste,  avec  la  charge  des  trains  ; 
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ce  qu'il  importe  de  coûnattre  pour  un  chemin  déterminé,  c*est  la 
consommation  moyenne  de  Tannée  pour  l'ensemble  des  machines. 
Cette  consommation  se  compose  de  deux  éléments  qu'il  est  à  peu 
près  impossible  de  séparer  :  la  consommation  pendant  la  marche 
des  convois  et  celle  qui  se  produit  inévitablement  pendant  le  sta- 
tionnement et  pour  l'allumage. 

II  ne  nous  a  pas  été  possible  de  réunir  des  renseignements  exacts 
sur  la  consommation  du  combustible,  rapportée  au  nombre  total  de 
kilomètres  parcourus  par  les  machines;  il  résulte  des  différences  de 
systèmes  dans  la  tenue  de  la  comptabilité  des  matières,  des  anoma* 
lies  dans  la  comi)araison  des  chiffres  de  consommation  de  coke  sur 
la  plupart  des  chemins  de  fer.  Pour  quelques-uns  les  résultats  qui 
nous  ont  été  fournis  étaient  obtenus  en  divisant  par  le  nombre  total 
de  kilomètres  parcourus  par  les  machhies,  les  quantités  vendues  par 
les  fournisseurs  et  livrées  au  service;  pour  les  autres,  ces  résultats 
émanaient  des  registres  de  livraisons  faites  aux  mécaniciens,  laissant 
en  dehors  les  déchets  produits  par  les  manutentions  de  tout  genre. 

Ces  chiffres  n'eussent  pu  d'ailleurs  avoir  pour  objet  d'établir 
une  comparaison  entre  les  différents  chemins,  car  les  circonstances 
propres  à  chacun,  telles  que  le  mode  de  construction  des  machines, 
le  profil  du  chemm,  la  charge  et  la  vitesse  des  trains,  la  longueur 
des  parcours,  le  poids  des  véhicules  et  leur  mode  de  construction, 
la  nature  du  combustible,  le  climat,  la  durée  relative  du  stationne- 
ment des  machmes  en  feu  et  du  service  en  ligue,  etc.,  sont  autant 
d'éléments  qui  peuvent  concourir  à  produire  de  grandes  difitérences  ; 
nous  n'aurions  donc  pu  donner  qu'une  collection  de  résultats  isolés 
et  sans  rapport  entre  eux;  nous  avons  préféré  nous  abstenir. 

Nous  avons  dit  qu'il  était  à  peu  près  impossible  de  séparer  la 
consommation  en  marche  des  consommations  acccessoires  ;  ce* 
pendant,  en  Belgique,  on  s'applique  à  faire  ressortir  séparément 
chacun  des  éléments  de  cette  dépense  ;  il  y  a  certainement  un  peu 
d'arbitraire  dans  cette  répartition,  mais  cet  exemple  n'est  pas  naoins 
instructif.  Le  chiffre  de  consommation  kilométrique  de  1848,  se 
tMurtage  ainsi  : 
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1°  Pour  le  parcours 8  28      8    28 

2^  Pour  le  stationnement 0  93 

3o  Pour  rallumage 1  46  ^   2    43 

4«»  Pour  le  service.,.. 0  34 


Total 10    68 

Le  rapport  des  coosommatiofis  accessoires  à  la  dépense  lotale 
est  de  23  p.  0/0. 

L*ioOuence  des  différentes  causes  d'amélioration  que  nous  avons 
signalées,  et  qui  réduisent  encore  chaque  jour  la  consomoiatîon  du 
coke ,  deviennent  bien  BûianifesteB  lorsqu'on  peut  comparer  les  ré- 
sultats obtenus  successivement  pendant  une  longue  période  d'ex- 
ploitation ;  sur  les  chemins  de  fer  belges  la  consonunation  du  coke 
est  descendue,  en  neuf  années,  de  19  kil.  à  10  ki).  68  : 

Une  réduction  importante  a  été  produite  sur  le  chemin  de  fer 
d'Orléans  par  une  meilleure  organisation  du  service,  lorsqu'il  a  été 
centralisé  au  lieu  d'être  partagé  entre  deux,  chefs  de  service  indépen- 
dants, dont  l'un  était  chargé  de  l'atelier  de  réparation  et  de  l'achat 
du  coke,  l'autre  de  la  traction  proprement  dite,  par  l'établissement 
d'un  système  de  réparation  permanente  dans  les  dépôts,  par  l'amé- 
lioration  de  la  qualité  du  combustible,  par  la  mise  hors  de  service  des 
machines  les  plus  anciennes  et  les  plus  dispendieuses  pour  la  con- 
sonunation de  coke,  par  d'importantes  modifications  apportées  aux 
cylindres  et  à  la  distribution,  par  l'établissement  sur  une  lai^e 
échelle  des  primes  d'économie  et  d'entretien  et  par  l'amélioration 
des  conditions  de  stabilité  des  machines.  En  préparant  la  réor- 
ganisation du  service,  on  avait  compté  sur  une  réduction  de  con- 
sommation qui  a  été  dépassée  et  qui  n'est  sans  doute  pas  encore 
arrivée  à  sa  dernière  limite.  Nous  avons  déjà  signalé  une  cause 
de  dépense,  qui  pourra  être  encore  réduite,  lorsque  l'attention  des 
constructeurs  et  des  ingénieurs  sera  sufGsamment  fixée  sur  ce 
point  :  c'est  celle  qui  résulte  de  l'entrainement  de  l'eau  qui  est  con^ 
sidérabie  dans  ta  plupart  des  nuichines. 

Sur  le  chemia  de  fer  du  Nord  dont  le  profil  est  très^accidaité 
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où  la  vitesse  et  la  cliarge  des  trains  dépassent  ce  qui  existe  sur  les 
autres  chemins,  la  consoumiation  du  coke  se  réduit  progressive- 
ment sous  rinfluence  de  mesures  analogues. 

En  Belgique,  sur  lé  chemin  de  fer  du  Nord  et  sur  les  chemins 
d'Orléans  et  du  Centre,  la  prime  allouée  aux  mécaniciens  et  aux 
chefs  de  dépôt,  représente  environ  30  p.  0/0  de  Téconomie  obtenue 
en  argent. 

Sur  te  chemin  d*Orléans^  afin  d'éviter  les  retards  qui  résulteraient 
d'une  économie  exagérée  pendant  la  marche,  on  ne  paye  pas  la 
prime  aut  mécaniciens  pour  les  envois  est  retard,  et,  en  outre,  1/3* 
des  amendes  infligées  à  l'entreprise  pour  les  retards  au  delà  de  48 
minutes  leur  est  attribué.  Sur  te  chemin  de  fer  du  Nord,  pour 
obtenir  le  môme  résultat,  on  combine  avec  la  primte  d'écoïKmie 
une  prime  d^exactitude  pour  les  trains  qui  arrivent,  à  cinc)  minutes 
près,  à  l'heure  fixée,  et  une  retenue  do  0  fr.  SO  par  minute  pour 
tout  retard  au  delà  de  cinq  minutes;  la  prime  d'exactitude  allouée 
au  mécanicien  est  de  0  fr.  02  par  kilomètre  parcouru  pour  les  trains 
de  voyageurs,  de  0  fr.  03  pour  les  trains  de  n^archandises  ;  elle  est 
de  moitié  pour  le  chaufTeur. 

Sur  le  chemni  de  fer  d'Orléans  on  alloue,  en  outre,  à  tout  »é- 
eanicten  qui  firanchit  dans  le  temps  prescrit  la  rampe  d'Etampcs, 
de  0»  008  par  mètre  sur  6  kilomètres,  sans  maehine  de  renfort,  uie 
prime  spéciale  de  0  te.  19* 

Enfin,  sur  ces  différents  cbemiDs,  çn  outre  de  l'allocatiOB  de  coke 
attribuée  au  parcours^  des  suppléments  sont  accordés  pour  l'allu- 
mage, le  stationnemeat,  la  marche  k  vide.  Cesr  allocations  varient 
suivant  la  nature  des  machines  et  du  service. 

On  peut  suivre  deux  systèmes  pour  les  primer  d'écenomie  :  hia 
qui  consiste  ^  donner  en  poids  une  allocation  très-large  et  k  n'attri- 
buer an  mécanicien  qu'une  fi^etion  asset  faible  de  l'économie  ob* 
ternie  ;  l'autre  qui  ooosiste  à  restreindre  l'allocatieia  dans  dea  limita 
étroites  et  k  abandmmer  au  mécaaieîeD  30  à  40  p.  0/0  de  réconenie 
qu'il  réalise.  Chaque  aystëme  a  ses  avantages  et  ses  rnconvéïrieBts 
qu'il  faut  apprécier  dans  cba(|ue  caa  pavticuKep*  Le  premier  inié- 
MM  à  réeaiiDiMe  limité  toécsLaieiefta  40!  ont  UM^mm  une  prime 
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à  espérer  ;  il  permet  d'imposer  des  retenues  quand  les  limites  sont 
dépassées,  et,  de  plus,  il  n'exige  pas  le  remaniement  fréquent  des 
allocations,  mais  Tappât  est  moins  grand  pour  les  mécaniciens  ha- 
biles ;  le  second  peut  laisser  des  mécaniciens  sans  perspective  de 
primes  jusqu'au  remaniement  de  Tallocation  et  les  rendre  momen- 
tanément indifférents  à  Téconomie. 

La  consommation  de  matières  grasses  pour  lubréfier  toutes  les 
pièces  de  la  machine,  est  également  un  des  points  sur  lesquels  on  doit 
surtout  fixer  son  attention  dans  l'organisation  et  la  direction  d'un 
service  de  traction,  moins  à  cause  de  l'importance  de  cet  article  de 
dépense  qu'à  cause  du  coulage  qui  peut  avoir  lieu  ;  on  alloue  égale- 
ment aux  mécaniciens  des  primes  d'économie  d'huile  et  dç  suif. 

La  consommation  de  matières  lubréfiantes  sur  le  chemin  de  fer 
du  Nord  s'est  répartie  de  la  manière  suivante  : 

En  1849,  en  y  comprenant  la  graisse  nécessaire  pour  le  tender  : 

HoiU.  Suif.  GraisM. 

kff  V»  La 

Machines  à  voyageurs.-..     0    0082  '  0    0068      0    0071 
Machines  fi  marcliandises.     0    0108      Q    0066      0    0025 

!jjayeD«e...,     0    6090      0    0067      0    0058 
La  priipei  ^i  établie  sur  la  valeur  des  matières;  il  est  alloué 
3  çentiotes  p<mr  fr£^is  de  graissage  par  chaque  kilomètre  p^reaurn, 
en  calculant  ta  dépense  sur  les  prix  suivants  : 

fr.      e. 

Huile 1    10    le  kilogramme. 

Suif :    1    10  — 

Graisse  jaune 0    60  — 

La  prime  accordée  est  de  40  p.  0/0  de  la  valeur  économisée. 

Sur  les  chemins  de  fer  d'Orléans  et  du  Centre,  le  graissage  des 
tenders  n'est  pas  à  là  charge  des  mécaniciens  qui  ne  consomment 
que  de  Thuile  et  du  suif  pour  les  machines  ;  on  leur  alloue  pour 
l'ensemble  de  ces  deux  matières  0  kg.  013  par  kilomètre,  le  prix 
étant  compté  à  1  tv.  40,  et  la  prime  est  fixée  h  1/8  de  Téconoraie. 

La  consommation  s'est  élevée,  du  1*'  juillet  1849  au  30  juin 
4850,  pour  Tenscmble  des  machines  à  voyageurs  et  à  marchan- 
dises, par  kilomètre  parcouru  : 
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kg- 

Pour  le  chemin  de  fer  d'Orléans,  à 0    0142 

—  duCentre,  à 0    0171 

L'application  du  système  de  primes  d'économie  pour  le  combus- 
tible a  eu  lieu,  pour  la  première  fois,  sur  les  chemins  de  ferdeSaini- 
Germain  et  de  Versailles  (rive  droite),  en  août  1839  ;  il  était  alloué 
alors  comme  aujourd'hui  aux  mécaniciens  un  tiers  de  la  valeur  du 
coke  économisé. 

2®  Frais  de  traction.  —  On  comprend,  sous  la  dénomination  de 
frais  de  traction ,  Tensemble  de  toutes  les  dépenses  relatives  au 
service  des  machines,  direction  du  service,  personnel  des  mécani- 
ciens et  chauffeurs,  pereonnel  des  dépôts,  consommation  de  com- 
bustible ,  de  graisse ,  d'eau ,  entretien  et  réparations  des  machines 
et  tenders,  etc.  Pour  comparer  ces  dépenses  d'une  année  à  l'autre 
sur  un  même  chemin ,  ou  d'un  chemin  à  l'autre ,  on  peut  les  rap- 
porter à  une  unité  commune,  au  parcours  des  machines  ;  lorsqu'on 
veut  au  contraire  les  rapporter  au  parcours  des  convois ,  on  établit 
le  rapport  existant  entre  ces  deux  sortes  de  parcours,  qui  différent 
habituellement  de  10  à  20  p.  0/0 ,  la  différence  représentant  le 
parcours  des  machines-pilotes ,  des  machines  envoyées  isolément 
d'un  dépôt  k  l'autre  et  des  machines  ajoutées  comme  renfort  aux 
trains  lourdement  chargés.  Nous  rapporterons  nos  calculs  au  par- 
cours des  machines,  en  ayant  soin  de  faire  connaître  dans  quel  rap- 
port il  se  trouve  avec  le  parcours  des  convois  de  toute  nature. 

Nous  avons  réuni ,  dans  le  tableau  suivant,  quelques  nombres 
élémentaires  qui  peuvent  servir  de  point  de  départ  aux  personnes 
qui  veulent  se  rendre  compte  de  la  décomposition  des  dépenses 
d'exploitation  des  chemins  de  fer.  Quoique  réunis  dans  un  même 
tableau,  ces  chiffres  ne  doivent  pas  être  l'objet  d'une  comparaison, 
parce  qu'ils  sont  affectés  chacun  par  les  conditions  spéciales  dans 
lesquelles  chaque  chemin  de  fer  se  trouve  placé,  par  la  nature  du 
matériel,  celle  du  service,  le  profil  de  la  voie,  le  climat,  la 
nature  et  le  prix  du  coke,  l'âge  du  matériel,  etc.  ;  par  suite,  nous 
avons  pensé  qu*il  n'y  avait  pas  même  lieu  d'en  faire  les  totaux.  Les 
coefficients  inscrits  au  bas  du  tableau  serviront  de  multiplicateurs 

pour  passer  aux  prix  rapportés  aukilomèire  parcouru  par  les  convois. 
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MATURE 

SniSMClB 

à 

nu. 

«liiH. 

omi. 

oïLfin 

dei 

Bêla. 

— 

— 

— 

llHcMi. 

OBSEBYATIOIfS. 

DÉPBRSES. 

1846. 

1819. 

1849. 

1849. 

1849-50. 

fr. 

tr. 

tr. 

tr. 

fr. 

Frais  de  régie . . . 

a 

0,037 

0,057 

0,069 

'0/n5(a) 

(a)Fraiider<Kie 

Personnel  des  dé> 

et  cbeb  de  dépôt 

p6U 

» 

o,on 

0,008 

0,063 

(b)  Micanicleoi 
et  inaDœaTm  de* 

Mécanielcns      et 

Ui9éib) 

ehaufTeurs 

0,08S 

0,178 

0,iû8 

0,178 

\ 

dépACi. 

Combustible 

0,368 

0,304 

0,836 

0,S37 

0,487 

Graissage  et  net- 

(c) G«s  chiffres 

toyage  (matiér.) 

0,019 

0,039 

0,099 

0,0S8 

0,090 

comprannenid'im- 

i  Ean. 

0,016 

0,096 

O^OSS 

Ofi» 

0,030 

portaou     traTaaxi 

Consonunations  di- 

poor la   modiSea- 

verses  et  en  tret. 

tioa  et  la  re«Uo- 

de  l*ontillage. . 

» 

0^14 

0,048 

0,036 

0^086 

raUoa  do  matériel. 

,  Entretien  et  rép. 

1     des  machines  et 

tenders 

0,381 

0,375  (e) 

0^"  (c) 

0,638  {e) 

0^388 

Rapport  du  pare. 

, 

des     machines 

l     au  parcours  des 

1     convois 

1.03 

1.07 

1.18 

1.16 

1.16 

Ur-^ . 

^S^^B 

gB~B_ 

BSSB 

On  peut  admettre,  comme  résultat  moyen  et  par  aperçu,  pour  le 
prix  de  revient  normal  de  la  traction  k  introduire  dans  des  calculs 
généraux  sur  les  chemins  de  fer  français,  le  prix  de  1  fr.  20  c.  dé- 
composé comme  suit  : 

Frais  de  régie de    0'05«à  0'06« 

Personnel  des  dépôts 0  06     0  07 

Mécaniciens  et  cbauffeurs 0  i8     0  20 

Combustible 040     080 

Graissage  et  nettoyage 0  02     0  025 

Eau 0  02     0  02 

Dépenses  diverses 0  02     0  025 

Entretien  du  matériel 0  35     0  40 

Totaux 1  10  à  1  30 


Movenne. 


1  fr.  20  c- 
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On  peut  également  admettre,  en  moyenne,  que  le  parcours  des 
machines  est  de  10  p.  0/0  supérieur  à  celui  des  convois,  ce  qui 
porterait  le  prix  du  kilomètre  parcouru  par  les  convois,  à  4  fir.  3S  c. 
Ces  moyennes  ne  sont,  nous  le  répétons ,  qu*un  aperçu ,  car  nous 
n'avons  pas  même  cherché  à  établir  le  rapport  exact  entre  le  par* 
cours  des  trains  de  marchandises  et  celui  des  trains  de  magenrs  ; 
on  peut  admettre,  toujours  à  titre  d'aperçu ,  que  le  parcours  des 
convois  de  marchandises  est  le  tiers  environ  du  parcours  total  des 
trains  sur  nos  grandes  lignes,  et  qu'il  existe  une  difTérence  d'environ 
0,10  par  kilomètre  parcouru  par  les  machines ,  enb*e  les  deut 
espèces  de  trains. 

Les  chiffres  approximatifs  que  nous  venons  de  comparer  ne 
comprennent  pas  l'intérêt  du  capital  dépensé  pour  Tachât  du  ma- 
tériel, la  construction  des  bâtiments,  des  ateliers  et  dépôts^  l'achat 
de  l'outillage,  les  dépenses  d'entretien  des  bâtiments  et  enfin  les 
assurances  des  bâtiments  de  l'outillage,  du  matériel  roulant,  les 
impositions,  etc.  ;  l'introduction  de  ces  éléments  dans  le  prix  de 
la  traction  le  modifierait  d'une  manière  notable. 

3<>  Traités  de  traction,  —  Sur  quelques  chemins  de  fer,  on  a 
confié  le  service  de  la  locomotion  à  un  entrepreneur  ou  à  un  ré- 
gisseur intéressé,  qui  reçoit  de  la  Compi^gnie  le  matériel  construit, 
les  bâtiments  nécessaires  au  service ,  l'outillage  et  les  engins  de 
toute  nature  pour  l'installation  des  ateliers,  et  qui  se  diarge,  moyen- 
nant un  prix  fixé  k  forfait,  de  l'entretien  et  de  la  réparation  du  ma- 
tériel roulant  et  de  la  traction  des  convois. 

La  convenance  et  l'utilité  des  arrangements  de  cette  nature  sont 
très-controversables,  dans  tous  les  cas  il  faut  renoncer  à  traiter  cette 
question  comme  une  question  de  principe.  Le  succès  d'une  opé- 
ration de  ce  genre,  dépend  uniquen^entile  rhabileté  et  dn  caraotëre 
personnels  de  l'entrepreneur,  et  de  la  nature  des  rapports  qui  peu- 
vent s'établir  entre  hJi  et  la  Compagnie  qui  lui  a  confié  ses  intérêts. 
En  effet,  si  rentrepreneur  ne  présentait  pas  toutes  les  garanties 
morales  et  pécuniaires  nécessaires,  s'il  n'avait  pas  Tactivité  et 
l'esprit  di'ordre  indi^ensables  pour  a&anrer  la  régularité  d'un  ser- 


vice  semblable,  s"\l  avait  Tesprit  tracassier  et  s*il  était  toujours 
prêt  à  faire  de  la  moindre  difficulté  un  ptocès,  la  Compagnie  serait 
exposée  à  voir  son  matértel  dépérir,  aon  service  se  filtre  d*uiie  ma- 
nière irrégulière  et  nuisible  aux  intérâts  de  son  trafic,  et  à  voir 
surgir  à  chaque  instant  des  contestations  et  de«  difQcultés  sé- 
rieuses. L'entrepreneur,  de  son  côté,  ^*il  avait  aflaire  à  une  adnai* 
nistration  peu  équitable  et  dirigée  par  des  vues  étroites,  cherchant 
à  restreindre  l'autorité  qu'elle  aurait  donnée  d'abord,  risquerait 
fort  d'aboutir  à  une  liquidation  désastreuse.  Les  dangers  résultent 
de  la  nature  même  du  service,  de  rimpossibflité  de  prévoir  k  l'avance 
toutes  les  difficuités  ipi  peuvepl  mtg^t  en  cours  d'exfMtation,  de 
la  continuité  et  de  la  multiplicité  des  rapfM>rts  e4  des  contacts  qui 
s'établissent  entre  l'entrepreneur  et  la  Compagnie,  entre  les  ag^ts 
de  l'un  et  de  l'autre.  Ce  serait,  par  exemple,  une  faute  évidente 
que  de  mettre  en  adjudication  une  entreprise  de  traction,  comme 
on  le  fait  pour  la  construction  d'un  ouvrage  d'art,  ou  pour  la  four- 
niture de  matières  dont  la  quantité  et  la  qualité  peuvent  être  véri- 
fiées à  chaque  réception. 

Un  exemple  des  marchés  de  traction  est  le  traité  concht  entre 
M.  Buddicom  et  les  compagnies  de  Kouen  et  du  Havre.  Un  pre- 
mier traité,  après  avoir  accompli  la  durée  de  sept  années,  a  été  re- 
nouvelé récemment  pour  une  nouvelle  période  de  douze  années. 
Nous  rappellerons  succinctement  les  conditions  de  prix  du  premier 
traité,  dont  les  détails  sont  connus  de  toutes  les  personnes  qui 
s'occupent  de  l'exploitation  des  chemins  de  fer. 

La  Compagnie  fournit  à  l'entrepreneur  le  matériel  roulant,  les 
terrains  et  locaux  nécessaires  pour  ateliers  et  dépôts,  les  puits, 
pompes,  tuyaux  et  réservoirs  pour  l'alîmentation  des  machine^,  à 
charge  d'entretien,  mais  sans  intérêt  du  prix.  L'entrepreneur  four- 
nit et  entretient  l'outillage  des  ateliers  que  la  Compagnie  doit  re-. 
prendre,  sur  estimation,  à  la  fin  du  traité. 

L'entrepreneur  est  responsable  des  accidents  occasionnés  par  sa 
faute  ou  par  celle  de  ses  agents. 

Le  prix  al(ou&  à  l'entrepr^aeur  pçAir  r^aH>r(}uer  le$  convois 
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de  voyageurs  est  fixé  ainsi  qu'il  suit,  par  kilomètre  parcouru  : 

Pour  un  train  de  12  voitures  et  au-dessous 1  fr.  iO  c. 

Pour  chaque  voiture  e&  sus,  jusqu'à  16  inclusive- 
ment, i/12  de  ce  prix,  en  sus,  ci 0     09 

Au  delà  de  16  voitures,  le  prix  est  fixé  à 2      20 

Pour  les  convois  de  marchandises  les  bases  du  prix 
sont  les  menées,  mais  le  nombre  des  véhicules  est 
augmenté  : 

Pour  un  train  de  25  wagons  portant  100  tonnes.  •      1      10 

Pour  chaque  wagon  en  sus  ou  pour  tout  accroisse- 
ment de  poids  proportionnel,  jusqu'à  33  wagons  ou 
la  charge  équivalente»  inclusivement,  1/28,  ci 0     44 

Au  delà  de  33  wagons. 2      20 

Lorsqu'un  train  comprend  des  wagons  en  retour  à  vide,  sans 
()uc  le  nombre  total  excède  46,  et  pourvu  que  Li  charge  partielle 
utile  du  convoi  n'excède  pas  100  tonnes,  il  n'est  alloué  aucun  su[h 
pléraent. 

En  csifi  de  retard  excédant  15  minutes,  et  résultant  du  fait  de 
l'entrepreneur,  il  lui  est  fait,  à  titre  d'amende,  une  retenue  qui  va- 
rie suivant  l'importance  du  retard,  de  15  fr.  au  prix  total  de 
traction  du  train. 

L'entrepreneur  doit  tenir  compte  à  la  Compagnie,  à  la  fin  du 
traité,  de  la  dépréciation  du  matériel,  résultant  de  l'usure  produite 
par  le  service  effectué  et  eu  égard  au  service  que  les  pièces  peu- 
vent encore  effectuer.  Il  lui  est  retenu,  à  titre  de  garantie  de  cette 
dépréciation,  15  p.  0/0  de  toutes  les  sommes  qui  lui  sont  payées 
par  la  Compagnie. 

Au  renouvellement  de  ce  traité,  le  prix  élémentaire  a  augmenté, 
la  vitesse  maxima  qui  était  fixée  à  40  k"  à  l'heure  pour  les  voya- 
geurs a  été  paiement  augmentée,  et  le  taux  de  la  retenue  de  ga- 
rantie a  été  diminué* 

La  Compapie  du  chemin  de  fer  de  Saint-Etienne  à  Lyon  a 
traité  avec  deux  entrepreneurs  distincts,  avec  l'un  pour  la  traction 
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des  convois  de  voyageurs  entre  Lyon  et  Saint-Etienne  et  des  con- 
vois de  marchandises  et  de  houille  entre  Lyon  et  Rive-de-Gier, 
avec  Tautre  pour  la  remonte  des  wagons  à  houille  et  des  convois 
de  marchandises  de  Rive-de-Gier  à  Saint-Etienne.  Le  prix  est  flxé 
pour  les  voyageurs  par  wagon  remorqué,  et  pour  les  marchandises 
par  tonne  utile  ou  par  wagon  vide,  celui-ci  comptant  pour  une 
tonne  utile.  La  seconde  entreprise  est  celle  de  M.  Yerpilleux,  quia 
été  établie  en  vue  de  l'application  de  son  système  de  machines, 
dont  nous  avons  eu  l'occasion  de  parler  à  plusieurs  reprises  ;  une 
troisième  entreprise  est  chargée  de  Tentrelien  des  wagons. 

s  s.  —  ProducUoii  el  eiuplol  de  la  sapeur, 

1*  Eau  dépensée.  —  Nous  avons  insisté  à  diverses  reprises  sur 
la  question  de  Tentrainement  de  l'eau  et  de  la  condensation  de  la 
vapeur  dans  les  cylindres  ;  nous  avons  cherché  h  recueillir  quelques 
résultats  d'expériences  propres  à  jeter  du  jour  sur  cette  question. 

La  dépense  d'eau  n'a  que  peu  d'importance  au  point  de  vue  du 
coût  de  la  matière  ;  c'est  deux  centimes  environ  par  kilomètre  ;  une 
économie  de  1/i  à  4/3  ne  représenterait  qu'une  somme  totale  assez 
faible  dans  les  frais  d'exploitation  d'une  grande  ligne  de  chemin  de 
fer  ;  l'inconvénient  d'une  dépense  d'eau  trop  considérable  est  sur- 
tout l'augmentation  de  la  dépense  du  combustible,  soit  parce  qu'elle 
donne  lieu  à  des  condensations,  soit  parce  qu'elle  détermine  des 
résistances  à  l'écoulement  de  la  vapeur,  et  |)ar  suite  des  pertes  de 
pression  motrice  et  des  accroissements  de  pression  résistante. 

Il  a  été  impossible  jusqu'ici  d'établir  une  division  entre  les  quan- 
tités d'eau  perdues  par  entrahiement  mécanique  et  celles  qui  sont 
perdues  par  condensation  de  la  vapeur  dans  les  cylindres ,  mais 
comme  il  existe  un  rapport  intime  entre  ces  deux  éléments,  la  con- 
densation étant  surtout  le  résultat  de  la  présence  de  l'eau  dans  les 
cylindres,  il  est  constant  qu'en  diminuant  l'entrainement  mécani- 
que de  l'eau,  on  contribuera  doublement  à  diminuer  la  dépense 
d'eau  totale. 

On  peut  très-bien  déterminer  la  quantité  toLilc  d'eau  dépensée 
en  jaugeant  le  tender  et  en  plaçant  sur  le  côté  un  tube  indicateur 

33 
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de  niveau,  sur  lequel  on  relève  le  volume  dépensé  avant  de  prendre 
une  nouvelle  provision  d'eau  à  chacun  des  réservoirs  de  la  ligne  ; 
on  tient  compte  également  de  la  hauteur  de  Feau  dans  la  chau- 
dière, au  commencement  et  à  la  fin  du  voyage.  Hais  il  est  beau* 
coup  plus  difficile  de  se  rendre  compte  de  la  portion  de  la  dépense 
totale  qui  représente  Fentratnement  mécanique  et  la  condensation  ; 
il  faut  pour  cela,  par  une  série  d'expériences  très-longues  et  très* 
délicates,  en  relevant  un  grand  nombre  de  diagrammes  au  moyen 
de  Findicateur  de  Watt,  déterminer  quelle  est  la  pression  de  la 
vapeur  dans  les  cylindres  en  rapport  avec  la  pression  dans  la  chau- 
dière et  avec  l'ouverture  du  régulateur,    celle   des  lumières 
d'introduction  avec  la  longueur  de  l'admission  ;  si  la  machine  est 
à  détente,  il  faut  déterminer  dans  l'atelier,  pour  chaque  cran  de 
la  détente,  la  portion  de  la  course  pendant  laquelle  l'admission  a 
lieu,  et  contrôler  les  mesures  directes  par  quelques  diagrammes 
relevés  à  très-petite  vitesse,  qui  permettent  d'apprécier  si  ces  pre- 
mières données  ne  sont  pas  modifiées  par  le  jeu  des  pièces  de  la 
distribution  et  par  l'effet  de  la  pression  considérable  que  la  vapeur 
exerce  sur  le  tiroir.  On  peut  ainsi  déterminer  pour  chaque  position 
du  régulateur  lorsque  la  détente  est  fixe,  et  pour  chaque  cran  de 
la  détente  lorsqu'elle  est  variable,  le  poids  théorique  de  vapeur  qui 
serait  dépensée  à  chaque  coup  de  piston,  en  supposant  qu'elle  soie 
simplement  à  saturation,  sans  eau  liquide,  et  en  supposant  qu'au- 
cune portion  de  la  vapeur  ne  se  condense  sur  les  parois  du  cylin- 
dre ;  en  relevant,  à  de  fréquents  intervalles,  les  éléments  de  l'ad- 
mission, on  peut  déterminer  approximativement  le  poids  moyen 
de  vapeur  qui  serait  théoriquement  dépensée  pour  chaque  coup  de 
piston,  le  poids  total  pour  l'ensemble  du  voyage,  et  enfin  com- 
parer ce  dernier  avec  la  dépense  d'eau  réellement  faite. 

Ces  détermmations  n'ont  été  établies  que  dans  un  très-petit 
nombre  de  cas,  et  ne  peuvent  pas,  du  reste,  être  fréquemment  ré- 
pétées ;  nous  enregistrerons  donc  avec  soin  les  résultats  constatés. 
Mais  il  est  une  expérience  qu'il  est  facile  de  renouveler  et  qui  peut, 
jusqu'à  un'certam  point,  permettre  d'apprécier  ce  qui  se  passe  dans 
une  machine  relativement  à  la  quantité  d'eau  dépensée;  elle  con- 
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siste  à  mesurer,  avec  tout  ie  soin  possible,  la  dépense  de  coke 
effectuée  pendant  un  long  voyage,  et  à  la  comparer  à  Teau  dépen- 
sée, de  manière  à  déterminer  ie  poids  d*eau  dépensée  pour  un  ki- 
logramme de  coke  consommé.  On  trouve  en  général  9  à  10  kilo- 
grammes d*eau,  et  si  Ton  remarque  que  dans  les  diaudières  de 
machines  fixes  à  combustion  assez  lente,  lorsqu'on  a  pris  toutes 
les  précautions  nécessaires  pour  ne  laisser  sortir  de  la  chaudière 
que  de  la  vapeur  sèche,  la  quantité  de  vapeur  produite  par  1  kii. 
de  houille  de  très-bonne  qualité  n'excède  pas  6  kil.  1/2,  on  recon- 
naît que  la  proportion  d'eau  entraînée  ou  condensée  dans  les  cy- 
lindres doit  être  d'environ  30  à  40  p.  0/0,  proportion  qui  reste 
encore  au-dessous  des  résultats  de  l'expérience  directe.  Ce  mode 
d'appréciation  peut  servir  au  moins  pour  comparer  entre  elles  des 
machines  placées  dans  des  conditions  semblables  de  surface  de 
chauffe,  de  combustible  et  d'admission  dans  les  cylindres,  et  sur- 
tout pour  une  même  machine  dans  laquelle  on  veut  déterminer 
l'effet  de  dispositions  adoptées  pour  prévenir  la  déperdition  de 
l'eau  et  de  la  vapeur. 

Expériences  de  M.  de  Pambour.  1834.  —  H.  de  Pambour  éva- 
lue à  24  p.  0/0  la  quantité  d*eau  entraînée  par  la  vapeur  dans  les 
machines  sur  lesquelles  ont  porté  ses  expériences.  Cette  moyenne 
est  déduite  de  sept  expériences  qui  ont  donné  les  résultats  suivants 
(page  324  de  la  i^  édition)  : 


Naméro 

des 

expériences. 

Vitesse  ea 

marche. 

Cbarre  totale,  machine 
et  tender  compris. 

R.ppori  da 
il* 

poMa  tM 

np«ar 

dépeii(<<. 

1 

14  k»  5 

195 1»",  5 

0  k«,  76 

2 

23 

0 

40 

1 

0 

75 

3 

24 

3 

120 

3 

0 

68 

4 

22 

3 

109 

7 

0 

68 

S 

43 

8 

33 

1 

0 

91 

6 

31 

7 

56 

1 

0 

64 

37 

0 

39 

1 

0 

90 

Moyennes.       28  k"',  3  841»*,  8  0k«',7e 
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En  discutant  le  mode  d'expérimentation  adopté  par  M.  de  Pam- 
boiir,  il  est  facile  de  reconnaître  que  la  proportion  d*eau  entraînée 
ainsi  déterminée,  est  très-notablement  au-dessous  de  la  réalité;  en 
eiïèt,  il  a  déduit  de  la  dépense  d'eau  le  poids  de  la  vapeur  perdue  par 
les  soupapes,  en  déterminant  la  production  de  vapeur  de  la  chau- 
dière au  repos,  et  le  nombre  de  degrés  dont  la  balance  se  soulève 
pour  donner  issue  à  toute  la  vapeur  formée  ;  il  a  tenu  compte  du 
soulèvement  de  la  soupape  pendant  les  expériences,  et  il  a  supposé 
que  la  déperdition  de  la  vapeur  par  la  soupape ,  comparée  à  la 
vaporisation  au  repos ,  était  proportionnelle  à  la  quantité  dont  la 
soupape  se  soulevait  ;  il  y  a  tout  lieu  de  croire,  au  contraire,  qu'une 
très-petite  ouverture  de  la  soupape  laisse  échapper  une  quantité  de 
vapeur  proportionnellement  beaucoup  moindre  qu'une  ouverture 
plus  grande;  la  correction,  ainsi  faite,  serait  considérable. 
En  outre,  M.  de  Pambour  a  supposé  la  pression  de  la  vapeur  égale 
dans  les  cylindres  et  dans  la  chaudière  ;  en  supposant  le  régu- 
lateur ouvert  en  grand  dans  toutes  les  expériences ,  il  y  avait  à 
tenir  compte  de  la  perte  de  pression  qui  a  lieu  au  passage  de  la  va- 
peur à  travers  le  régulateur  dans  les  conduits  et  dans  les  lumières , 
difTérence  qui  s'élève  au  moins  à  10  p.  0/0  de  la  pression  de  h 
vapeur  dans  la  chaudière  ;  c'est  donc  aussi  10  p.  0/0  environ  i 
déduire  de  la  dépense  théorique  de  vapeur  pour  l'ajouter  à  l'eau 
entraînée;  la  proportion  de  celle-ci  s'élèverait  donc  à  31,  6  p.  0/0. 
On  peut  estimer  que ,  dans  les  expériences  de  M.  de  Pambour,  la 
perte  d'eau  entraînée  et  de  vapeur  condensée  daus  les  cylindres 
s'élevait  en  moyenne  de  30  à  40  p.  0/0. 

Expériences  de  M.  Le  Chatelkr.  1843-1844.  —  Ces  expé- 
riences ont  été  faites  à  la  fin  de  l'année  1843  et  au  commencement 
de  Tannée  1844,  pour  servir  de  base  au  rapport  d'une  commission 
chargée  par  M.  le  ministre  des  travaux  publics  d'examiner  la  ma- 
chine à  détente  variable,  Mulhouse^  construite  par  M.  Meyer.  Les 
essais  ont  eu  lieu  du  27  au  30  novembre  1843  sur  le  chemin  de 
fer  de  Versailles  (  rive  gauche) ,  et  du  10  au  30  mai  1844  sur  le 
chemin  de  fer  de  Paris  à  Orléans. 
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Dans  une  première  série  d'expériences  sur  le  chemin  de  fer  de 
Versailles,  la  consommation  d'eau  par  kilogramme  de  coke  brûlé  a 
varié  de  7  kil.  13  h  6  kil.  85  ;  la  charge  brute  du  convoi  variant 
elle-même  de  56  à  116  tonnes,  la  vitesse  moyenne  variant  aussi 
de  80  à  40  kilomètres  à  l'heure. 

Le  coke  était  de  très-mauvaise  qualité  et  renfermait  17  p.  0/0 
de  cendres.  Les  nombres  sont  la  moyenne  de  la  remonte  et  de  la 
descente  sur  la  rampe  de  O'^OOi,  qui  rèpe  d'une  manière  continue 
de  Paris  à  Versailles.  Dans  une  seconde  série  d'expériences,  com- 
prenant quatre  voyages  à  la  remonte ,  avec  des  charges  variant  de 
SO  à  134  tonnes ,  et  des  vitesses  variant  de  87  à  38  k"".  à  l'heure, 
la  dépense  d'eau  a  été  uniformément  de  6  k^^.  47  par  kilogramme 
de  coke  brûlé. 

Les  nombres  sur  lesquels  ont  été  calculés  ces  résultats ,  repré- 
sentent la  consommation  d'eau  et  de  coke  eiïectuée  depuis  le  départ 
de  Paris  jusqu'au  retour,  y  compris  par  conséquent  la  consomma- 
tion pendant  un  stationnement  d'une  heure  à  Versailles. 

Le  rendement  du  coke  en  vapeur  a  diminué  avec  l'activité  de  la 
combustion,  en  même  temps  que  la  condensation  a  diminué  au 
fur  et  à  mesure  que  la  détente  était  moins  prolongée.  C'est ,  du 
reste,  ce  qui  est  résulté  de  la  comparaison  du  volume  et  du  poids 
théoriques  de  vapeur  dépensée  avec  la  quantité  d'eau  consommée. 
En  effet,  à  des  intervalles  rapprochés,  on  avait  noté  la  pression 
dans  la  chaudière  et  le  cran  de  la  détente ,  rendue  variable  au 
moyen  de  deux  tiroirs  superposés  ;  en  admettant  que  la  pression 
dans  le  cylindre  fut  égale  à  celle  qui  était  mesurée  dans  la  chaudière, 
et  en  négligeant  la  perte  de  pression,  on  a  calculé  le  volume  moyen 
de  vapeur  dépensée  par  tour  de  roue  et  le  poids  total  de  vapeur  cor- 
respondant, on  a  trouvé  ainsi  que  le  poids  théorique  de  vapeur 
dépensée  avait  varié  de  80  à  62  p.  0/0,  suivant  que  la  détente  était 
plus  ou  moins  prolongée ,  ou  suivant  que  le  travail  effectué  par  la 
machine  était  moins  ou  plus  considérable.  La  moyenne  de  la  dé- 
perdition d'eau  a  été  de  32  p.  0/0.  La  machine  Mulhouse  était  du 
reste  dans  des  conditions  assez  favorables  pour  éviter  l'entraîne- 
ment  de  l'eau,  l'espace  réservé  pour  le  réservoir  de  vapeur  ayant 
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une  assez  grande  hauteur  et  le  dôme  de  prise  de  vapeur  étant  placé 
vers  l'avant. 

Les  expériences  faites  sur  le  chemin  de  îet  d'Orléans,  avec  cette 
même  machine ,  ont  été  répétées  comparativement  avec  une  ma- 
chine de  Stephenson,  Vauban,  n?  37,  à  détente  variable,  au  moyen 
de  la  coulisse*  La  première  avait  une  surface  de  chaufle  totale 

m.  c. 

de 72,780 

La  seconde ,  de 47,023 

La  machine  Mulhouse  a  marché  habituellement  avec  la  détente  à 
la  sixième  division  du  cadran  ;  ce  qui  correspondait  approximative- 
ment à  une  admission  de  0,20  de  la  course  du  piston  ;  la  machine 
Vauban  a  marché  habituellement  avec  la  détente  à  3/8,  ou  0,37  de 
la  course. 

Les  expériences  ont  été  faites  sur  des  convois  de  messageries, 
entre  Paris  et  Orléans,  marchant  à  des  vitesses  de  80  à  55  k".  à 
l'heure,  avec  une  charge  brute  de  90  à  100  tonnes,  machine  et  ten- 
der  compris.  Les  résultats  consignés  dans  le  tableau  ci-joint  repré- 
sentent seulement  la  consommation  depuis  le  moment  du  départ  de 
Paris,  jusqu'au  moment  de  l'arrivée  à  Orléans. 

H*.  1*»r.o.r.  tout  Co5W«B*lto«HiJ|^^         tîwuSÎ*' 

de  la  machiDe.       des  expéri«Dces.       ^^"^Co^e.  Ea«.  de  coke 

Mulhouse  661  k°>  4^»,96       41^»,75  8»'«,41 

Vauban  540  [6  ,24       50   ,31  9   ,59 

Dans  une  des  expériences  faites  sur  la  maehine  Mulhouse^  on  a 
noté  à  chaque  kilomètre  la  pression  dans  la  chaudière  el  le  degré 
de  la  détente,  et  on  a  calculé  le  poids  théorique  de  vapeur  dépensée  ; 
il  ne  s'est  élevé  qu'à  63  p.  0/0  du  poids  de  l'eau  consommée ,  ce 
qui  représente  une  déperdition  d'eau  de  37  p.  0/0.  Ce  rapport  doit 
être  considéré  comme  un  minimum,  car  (mi  n'a  pas  tenu  compte  de 
la  perte  de  pression  de  la  vapeur  de  la  chaudière  au  cylindre»  et  k 
mécanicien  a  tenu  le  régulateur  en  partie  fermé  pendant  une 
partie  du  trajet.  On  peut  donc  considérer  cette  machine  cooon^ 
donnant  une  déperdition  d'eau  d'environ  40  p.  0/0. 

La  différence  qui  existe  entre  les  résultats  <d>te&iis  sur  le  chemin 
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de  fer  de  Versailles  (  rive  gâuche) ,  dépend  surtout  de  la  difTérence 
de  quantité  de  coke  qui  a  produit  plus  de  vapeur,  et ,  en  outre ,  de 
la  plus  grande  condensation  résultant  de  F  usage  constant  d'une  dé- 
tente très-prolongée.  La  difTérence  de  vaporisation  qu'on  observe 
entre  la  machine  Vavlfan  et  la  machine  Mulhouse^  différence  qui  a 
été  constante  dans  toutes  les  expériences,  dépend  aussi  du  mode 
de  construction  des  deux  chaudières;  la  première  avait  un  dôme 
carré,  placé  au-dessus  du  foyer  et  un  assez  faible  réservoir  de  va- 
peur, Tentrainement  d'eau  a  été  plus  considérable  et  la  vaporisation 
est  ressortie  à  un  chiffre  beaucoup  plus  élevé  que  dans  l'autre  ma- 
chine, quoique  la  détente  fût  moins  prolongée,  et  que,  selon  toute 
apparence,  la  condensation  fut  moins  considérable. 

Expériences  de  MM.  Gouin  et  Le  Chatelier.  •—  Cesexpériences 
ont  été  faites  sur  le  chemin  de  fer  de  Paris  à  Versailles  (rive  droite)  ; 
elles  avaient  pour  objet  l'application  de  l'indicateur  de  Watt  à  la  me- 
sure du  travail  de  la  vapeur  dans  les  cylindres.  Exécutées  sur  une 
machine  à  détente  fixe,  la  Gironde,  et  répétées  un  très-grand  nom- 
bre de  fois,  elles  avaient  eu  pour  résultat  d'établir  un  rapport  entre 
la  pression  dans  la  boite  des  tiroirs  et  la  pression  dans  les  cy- 
lindres; elles  ont  permis,  par  conséquent,  de  calculer,  aussi 
approximativement  que  possible,  le  poids  théorique  de  vapeur 
dépensée.  I^  moyenne  de  six  expériences ,  représentant  un  par- 
cours de  140  kilomètres,  a  donné  pour  la  déperdition  d'eau 
48  p.  0/0.  Cette  machine  entraînait  peu  d'eau,  par  suite  même 
des  dimensions  de  son  réservoir  de  vapeur  et  de  la  position 
du  dflme  placé  à  l'avant  ;  elle  était  du  reste  conduite  par  un  méca- 
nicien très-habile ,  qui  maintenait  le  niveau  d'eau  très-bas  sur  le 
byer.  La  détente  étant  peu  prolongée  et  la  contre-pression  se  main- 
tenant toujours  assez  forte,  il  y  a  tout  lieu  de  supposer  que  la  con- 
densation était  assez  faible;  de  plus,  les  cylindres  ét^mt  libres  dans 
4a  boîte  à  fumée ,  devaient  être  réchauffés  extérieurement  par  les 
gaz  sortant  des  tubes  à  la  température  de  3  à  400°,  de  telle  sorte 
que  la  condensation  devait  de  toute  manière  être  assez  faible. 

E(jepMence$  de  M.  Bertera.^  Les  résultats  de  ces  expériences, 
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actuellement  en  cours  d*exécuUon ,  ont  été  faites  sur  le  chemin  de 
fer  de  Paris  à  Orléans ,  avec  le  concours  de  M.  C.  Polonceau ,  par 
M.  Bertera,  ingénieur  des  mines,  qui  nous  a  communiqué  les  ré- 
sultats obtenus  jusqu*à  ce  jour.  La  dépense  d*eau  et  de  coke  entre 
Paris  et  Orléans  a  été  déterminée  comme  d'habitude  ;  la  pression 
de  la  vapeur  dans  les  cylindres  a  été  mesurée  sur  de  nombreux 
diagrammes  relevés  avec  Tindicateur  de  Watt,  ce  qui  a  per- 
mis d'évaluer  le  rapport  du  poids  théorique  de  vapeur  corres- 
pondant au  volume  engendré  par  les  pistons ,  à  la  consommation 
d'eau  effective.  Le  tableau  suivant  donne  les  résultats  constatés  et 
calculés  par  M.  Bertera. 


INDICATION 
des 

MACIIINKS. 


Machine 
k  Voyageurs, 


DATE 

d«s 

expériences. 


o 
es 

■< 

0. 


|I3  mai  ... 
ili  mai.... 


Moyenne 


Machine 
à  Marchandises, 


luin... 


^10  jui 
^  Juin... 


Moyenne. 


k. 
133 


139 
133 


CONSOMMATIONS 


TOTALE. 


Coke. 


k. 
581 


613 


850 


Eau. 


k. 
5.919 


5.300 


8.634 


8.837 
8. MO 


PAR  blLOM. 


Coke. 


k. 
5.38 

4.7G 


5.03 


* 
6.96 


8.653 


Eau. 


k. 

48.76 

43.4i 


46.10 


73.35 
70.00 


71.17 


EAU 
dépensée 

par 
kilogram. 
de  roke. 


k. 
9.33 

9.14 


9.17 


10.05 


Proportlool 

d'ean 
enirainée 

et 
condcmAe 


37  p.  0.X> 
44  p.  0,X> 


43  p.  0/0 

57  p.  OV 
47  p.  00 


53  p.  0/0 


■fl 


Les  résultats  de  ce  tableau  sont  d'accord  avec  ceux  des  expé- 
riences antérieures  ;  on  trouve  une  dépense  d'eau  considérable 
pour  chaque  kilogramme  de  coke  consommé  dans  le  foyer  ;  pour  la 
machine  62  en  particulier,  elle  diffère  peu  de  la  proportion  con- 
statée, en  1844,  sur  la  machine  37,  construite  sur  le  même  modèle. 
Pour  la  machine  154,  Taugmentation  de  la  vaporisation  brute  est 
due,  pour  une  certaine  partie ,  aux  dimensions  plus  grandes  de  la 
surface  de  chaufle  et  la  moindre  vitesse  de  la  machine  ;  mais 
elle  doit  être  attribuée  surtout  à  la  déperdition  mécanique  de  Feau. 
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La  faible  proportion  de  vapeur  utilisée  doit  résulter  surtout  de  ce 
que  la  détente  est  très-prolongée,  la  vapeur  n'étant  adnoise  habi- 
tuellement que  pendant  les  23  centièmes  de  la  course,  tandis  que 
dans  la  machine  62  l'admission  a  lieu  pendant  35  centièmes  ;  par 
suite,  la  condensation  doit  être  plus  grande  dians  les  cylindres,  et 
rintermittence  des  admissions  de  vapeur  dans  chaque  cylindre 
peut  déterminer  des  projections  d'eau  à  l'intérieur  de  la  chau- 
dière, il  y  a  même  tout  lieu  de  croire  que,  dans  ces  circonstances, 
l'application  du  tuyau  de  prise  de  vapeur  Crampton  à  celte  ma- 
chine, et  spécialement  la  distribution  des  ouvertures  d'introduction 
de  la  vapeur,  plus  multipliées  au-dessus  du  foyer  que  sur  les  autres 
points,  est  pour  quelque  chose  dans  ce  résultat. 

Expériences  du  chemin  de  fer  du  Nord.  1860.  —  Les  résul- 
tats consignés  dans  le  tableau  suivant  ont  été  obtenus  dans  une 
série  d'expériences  entreprises  sur  le  chemin  de  fer  du  Nord,  et 
qui  sont  en  cours  d'exécution.  Ces  expériences  ont  permis  de 
comparer  la  consommation  d'eau  à  celle  de  coke;  mais ,  jusqu'ici, 
l'indicateur  n'a  pas  été  appliqué  sur  les  cylindres,  il  n'a  donc  pas  été 
possible  d'apprécier  la  part  qui  doit  être  faite  à  l'entraînement  de 
l'eau  et  à  la  condensation  de  la  vapeur  ;  il  y  a  lieu  de  supposer  que  la 
déperdition  d'eau,  pour  ce  qui  concerne  l'entraînement  mécanique, 
est  comparable  à  celle  qui  a  été  constatée  dans  les  machines  02, 
37  et  154  du  chemin  de  fer  de  Paris  «^  Orléans  ;  car  les  quatre 
premières  machines  du  tableau  suivant  ainsi  que  la  dernière  sont 
construites  sur  le  type  de  la  machine  à  dôme  carré  de  Stephenson  ; 
la  cinquième  est  pourvue  de  la  prise  de  vapeur  de  Crampton  ; 
il  y  a  lieu  de  supposer  également  que  si  le  rapport  de  l'eau  au  coke 
est  moindre,  cela  lient  à  ce  que  les  expériences  ont  été  faites  sur 
des  machines  remorquant  des  trains  composés  de  dix  à  douze 
voitures  bien  chargées,  marchant  presque  constamment  à  des 
vitesses  supérieures  à  60  kilomètres  à  l'heure  ;  de  telle  sorte  que, 
d'une  part,  la  détente  est  peu  prolongée,  de  l'autre  l'activité  de  la 
combustion  et  de  la  vaporisation  doit  nuire  à  TefTet  utile  du  com- 
bustible. Pour  les  machines  à  voyageurs,  les  expériences  ont  été 
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faites  sur  le  parcours  de  Paris  à  Amiens,  aller  et  retour  ;  elles  ne 
comprennent  pas  les  consommations  pendant  le  stationnement 
avant  le  départ  et  dans  l'intervalle  des  deux  voyages,  à  Amiens. 


os 


18 


18  Juillet . . 

4  tepl'*...^ 

l 
«JoUlet..!   ^^ 

15  août....' 
S5  Juin .... 


>«  a  9    T 


99 


8  Juillet 

17  juillet... I  116 

14  Juin .... 
19    d*» 


138 


i7  Juin.... 


906 


< 

§m 


k. 
680 

800 

890 
995 
580 

147 


CONSOMMATION 


TOTALE. 


Coke. 


k. 
9.160 

1.867 

3.961 
1.8«7 
4.517 

1.916 


Eav. 


k. 
16.990 

15.804 

39.160 
15.696 
34.084 

10.380 


Ma   KIUMf. 


Coke. 


k. 
8.90 

6.57 

6.79 
6.96 
7.65 

8.97 


Ea«. 


k. 
58.30 

59.91 

54.51 
53.91 
57.77 

70.68 


Moyenne. 


EAU 
d4peatéc 

par 

knotnn. 

do 

eok«. 


k. 
7.11 

8.05 


OBSBMVATMHB. 


MachlMt 
à  d6mo  carré. 


8.11    1    Type  SlapfaeniOB. 


8.48 
7.54 

8.54 


Maahlae  Crasplai. 


MaehlMà 

à  dômo  carré 


8.00 


D'après  le  témoignage  de  MM.  Gooch  et  Brunel,  dans  l'enquête 
parlementaire  de  1848,  les  machines  du  Great-Westem  produisent 
une  dépense  d'eau  de  8  à  9  kilogrammes  par  kilogramme  de  coke 
consommé. 

On  s'est  souvent  occupé  d'établir  le  pouvoir  de  vaporisation  des 
chaudières  des  machines  locomotives»  en  déterminant  les  quantités 
d'eau  qu'elles  consomment  par  heure.  Cette  donnée  n'a  qu'un  in* 
térét  trës-restreint»  car ,  indépendamment  de  ce  que  la  quantité 
d'eau  ne  représente  pas  la  quantité  de  vapeur  utile  pour  le  travail 
eflectué  par  la  machine,  elle  dépend  surtout  de  la  ornière  dont  on 
fait  travailler  la  machine  et  de  la  vitesse  à  laquelle  elle  marche; 
elle  dépend  encore  du  plus  ou  moins  de  serrage  donné  au  tuyau 
d'échappement.  Pour  citer  un  exemple ,  nous  donnerons  ici  le 
calcul  de  la  consommation  des  machines  du  chemin  de  fer  du  Nord, 
qui  figurent  dans  le  précédent  tableaoi  et  qui  ont  été  afTectées  à 
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un  même  service;  la  traction  des  trains  de  vitesse  auxquels  il  est 
accordé  2  heures  40  minutes  de  marche  pour  eiïectuer  le  trajet  de 
Paris  à  Amiens  : 


NUMÉROS 
des 

lÀCRIMBS. 


18 

78 

99 

116 

135 


POIDS  D*EAU  CONSOMME 


PAR  VOYAGB. 


8,I0K 
7,763 
8,aft0 
7,818 

8,ati 


PAR    BECRI. 


kltogr. 

3,023 
i,950 
3^902 


OBSERVATIONS. 


Machines  i  voyageurs. 
Type  Stepheoson. 

Machine  CnmploD. 


La  machine  à  marchandises  tv  i54,  du  chemin  de  fer  d'Orléans, 
marchant  à  la  vitesse  de  25  kilomètres  à  Theure,  avec  un  train  for- 
tement chargé,  n'a  consommé,  par  heure,  que  1,779  kilogr.  d'eau 
dans  les  expériences  que  nous  avons  relatées ,  quoiqu'elle  ait  une 
surface  de  chauffe  plus  grande  que  la  plupart  des  machines  com- 
prises dans  le  tableau  précédent,  et  quoique  l'effet  utile  du  coke 
brûlé,  en  eau  dépensée,  y  soit  plus  considérable.  Cette  différence 
tient  uniquement  à  ce  que,  dans  un  cas,  le  travail  de  la  machine 
est  appliqué  à  produire  de  la  vitesse  ;  dans  l'autre ,  h  produire  un 
grand  effort  de  traction. 

Il  résulte  des  dépositions  consignées  dans  l'enquête  du  parlement 
anglais  (1S48),  que  la  limite  de  la  puissance  d'évaporation  des  ma- 
chines, déterminée  par  des  expériences  ad  hoc^  a  été  trouvée  égale 
à  8780''»  environ  par  heure,  pour  la  voie  de  2™  10  (Great-Westem), 
et  à  8080*^»  pour  la  voie  de  1"  11  (North-Western).  M,  Locke  portait 
cette  limite  à  6800^«^  pour  les  machines  les  plus  récentes  sur  la 
voie  étroite,  et  MM.  Brunel  et  Gooch  à  SSOO'^»  sur  la  voie  large. 

La  détermination  du  pouvoir  d'évaporation  par  mètre  carré  de  la 
surface  de  chauffe  ne  présenterait  pas  plus  d'Intérêt;  car,  indé- 
pendamment des  variations  que  nous  avons  signalées ,  il  faudrait 
encore  tenir  compte  des  différents  éléments  de  la  surface  de  chauffe 
(foyer  et  tubes),  dont  l'influence  relative  sur  la  production  de  vapeur, 
ne  saurait  être  appréciée  dans  l'état  actuel  de  nos  connaissances. 


r 
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2<>  Pression  de  la  vapeur  sur  les  pistons.  —  La  tension  de  la 
vapeur  ne  peut  pas  être  la  même  dans  les  cylindres  que  dans  la 
chaudière,  ainsi  que  nous  avons  eu  Toccasion  de  le  faire  remar- 
quer dans  plusieurs  circonstances.  Il  importe  de  savoir  ce  qui  a 
lieu  à  cet  égard ,  afin  de  pouvoir  mesurer  le  travail  de  la  vapeur 
sur  les  pistons,  et  d'apprécier  les  conséquences  de  tel  ou  tel  mode 
de  distribution,  ou  de  l'usage  que  fait  le  mécanicien  des  appareils 
dont  il  dispose,  tels  que  le  régulateur  et  le  levier  de  détente. 
Nous  ne  connaissons  que  deux  séries  d'expériences  qui  soient  rela- 
tives à  celle  importante  question ,  celles  de  MM.  Gouin  et  Le  Cha- 
telier  et  celles  de  M.  Bertera,  que  nous  avons  déjà  citées  ;  elles 
ont  été  faites  au  moyen  de  l'indicateur  de  Watt.  Il  est  à  regretter 
que  les  nombreux  diagrammes  relevés  par  M.  Gooch,  au  moyen  du 
même  instrument,  et  annexés  à  sa  déposition  devant  les  commis- 
saires du  parlement,  ne  portent  pas  l'indication  de  la  pression  dans 
la  chaudière  et  dans  la  boite  des  tiroirs.  Il  est  à  regretter  égale- 
ment que  des  expériences  de  ce  genre  n'aient  pas  été  répétées  un 
plus  grand  nombre  de  fois. 

Expériences  de  3IM.  Gouin  et  Le  Chatelier.  1844.  —  Ces 
expériences  ont  été  faites  sur  une  machine  à  détente  fixe  (1). 
Elles  ont  eu  pour  objet,  d'abord,  de  constater  la  différence  de  ten- 
sion de  la  vapeur  entre  la  chaudière  et  la  boite  du  tiroir,  n  a  été 
reconnu  qu'à  la  vitesse  de  marche  habituelle  des  convois  de  voya- 
geurs,  45  kilomètres  à  l'heure  ,  la  tension  de  la  vapeur,  dans  la 
boite  des  tiroirs,  pour  des  sections  d'ouverture  du  régulateur 
de  18  «^  à  91  ^ ,  variait  de  0,64  à  0,96 ,  celle  de  la  chau- 
dière étant  prise  pour  l'unité  ;  on  a  reconnu,  en  outre,  que  pour 
cette  machine,  dans  les  conditions  habituelles  de  service,  il  n'y 
avait  pas  avantage  sensible  à  donner  au  régulateur  une  ouverture 
supérieure  à  SS^"*! ,  la  tension  de  la  vapeur  cessant  de  croître  nota- 
blement dans  la  boite  des  tiroirs  lorsque  cette  limite  était  dé- 
passée. 

(1)  Recherches  exp^rimentaUt  sur  les  machines  locomotives,  —  Matbias, 
éditeur.  — 1845. 
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Il  a  été  reconnu ,  en  second  lieu,  que  la  perte  de  tension  qu'é- 
prouvait la  vapeur  au  passage  des  lumières  et  de  leurs  conduits, 
variait  de  IS  à  5  p.  0/0  de  la  tension  constatée  dans  la  boite  des 
tiroirs,  et  qu'elle  pouvait  être  évaluée  en  moyenne  à  9  ou  10  p.  0/0. 
Les  différences  observées  ont  paru  tenir,  d'une  manière  à  peu 
près  exclusive,  à  l'état  plus  ou  moins  prononcé  de  sécheresse  de  la 
vapeur,  les  deux  termes  extrêmes  de  la  série  correspondant  à  deux 
vitesses  notablement  supérieures  à  la  vitesse  moyenne. 

Le  rapprochement  de  ces  deux  séries  d'expériences  donnerait 
15  p.  0/0  pour  la  perte  de  pression  résultant  du  passage  de  la  va- 
peur aux  cylindres,  lorsque  le  régulateur  est  complètement  ouvert  ; 
mais  la  première  série  a  été  relevée  pendant  que  la  machine  était 
entre  les  mains  d'un  mécanicien  qui  tenait  habituellement  le  niveau 
de  l'eau  très-élevé  dans  la  chaudière  ;  une  partie  des  résultats  de 
la  deuxième  série  est  affectée  par  la  même  cause,  de  telle  sorte 
qu'on  peut,  la  machine  étant  placée  dans  de  bonnes  conditions, 
admettre  10  p.  0/0  pour  le  coefficient  pratique,  relatif  à  cette  ma- 
chine en  particulier,  exprimant  la  perte  de  pression  occasionnée 
par  le  passage  de  la  vapeur  à  travers  les  conduits  et  leurs  étran- 
glements. 

La  plus  faible  pression  qui  ait  été  observée  lorsque  le  régulateur 
était  à  peine  ouvert,  la  machine  marchant  lentement,  s'est  élevée 
cependant  à  0,36  de  la  pression  dans  la  chaudière. 

Quelques  expériences  spéciales  ont  permis  de  constater  que  le 
régulateur  étant  ouvert  à  la  section  moyenne  de  50  ""%  lorsque  le 
niveau  de  l'eau  était  très-élevé  dans  la  chaudière ,  sans  qu'il  y  eut 
cependant  projection  d'eau  par  la  cheminée ,  la  tension  dans  le  cy- 
lindre s'abaissait  à  0,75  de  la  tension  dans  la  chaudière,  et  lorsque 
la  machine  primait  abondamment,  elle  s'abaissait  à  0,62. 

Expériences  de  M.  Bertera.  1850.  —  Ces  expériences  n'ont 
porté,  jusqu'ici,  que  sur  deux  machines;  elles  présentent  un  grand 
intérêt  en  ce  qu'elles  permettent  d'apprécier  quelle  est  l'influence 
des  étranglements  occasionnés  par  la  diminution  de  course  du 
tiroir,  lorsqu'on  détend  au  moyen  de  la  coulisse  de  Stephenson , 
elles  ont  été  faites  dans  les  conditions  de  marche  habituelle  des 
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maciiines.  Les  dimensions  de  ces  machines,  qui  peuvent  exercer 
une  influence  sur  les  résultats  obtenus,  sont  les  suivantes  : 

Machine  154.      Machine  62. 

Section  maxima  du  régulateur 105  <"  <i  125  «  i 

Section  du  tuyau  de  prise  de  vapeur. . .      78  «  ^  78  «q 

Longueur  développée  A?    ...  1"57  1""48 

Section  du  tuyau  de  distribution 103««i  122«i 

Longueur  développée       d*>       ©"BIS  O^TÔS 

Section  des  lumières  d'admission 121  «^  ^  1 12  «  i 

Longueur  développée       d°        0»360  ©""Sao 

Diamètre  des  cylindres O'^U  0»40 

Course  des  pistons O'^eO  0»56 

Diamètre  des  roues  motrices l'^SO  l'^BS 

Les  expériences  relatives  à  Tentrainement  de  l'eau,  que  nous 
avons  rapportées  plus  haut,  font  partie  de  celles  dont  les  résultats 
sont  consignés  dans  le  tableau  suivant. 


nnu 

in 

iUtnm. 


ncmi 

trar. 

llJMM. 


WêLOT. 


DÉTENTE. 


et 


entiaèt. 

k 
U 


■nina 


VITESSE 
MOTENNC 

ea 
kilométrai 

à 
liiwra. 


UlMMra. 


PRESSIONS    ABSOLUES 
(en  kllogr.  p«r  centlnélra  carré.) 


Chao- 
41«ra. 


êa 

drtin. 
(») 


kltafr. 


kflnv- 


RArPORTB 


e 


I 


c 

T 


1 


MACHINE   A   HAECHANDISBS   N^    154  (Système  Polonceau). 


3 

» 

9 

0.17 

0,005 

96.6 

6.21 

5.86 

3.23 

0.53 

O.J» 

16 

» 

8 

0.f3 

0,006 

S5.9 

5.98 

6.t3 

3.37 

0.56 

0.64 

6 

» 

7 

0.30 

0,007 

31.4 

5.94 

5.39 

3.9S 

0.66 

0.73 

MACVINB 

A    VOYAGEUl 

IS    N<>  63    ( 

Système  Stephenson). 

Si 

» 

8 

0.34 

0,009 

40  6 

6.80 

6.10 

3.40 

0.50 

0.56 

4 

» 

7 

0.43 

0,011 

48.4 

6.87 

5.84 

3.17 

0.46 

0.51 

' 


Pour  la  dernière  machine,  on  remarque  que  le  rapport  de  la  ten- 
sion de  la  vapeur  dans  les  cylindres  et  dans  la  boite  des  tiroirs  est 
plus  petit  pour  le  cran  7  que  pour  le  cran  8  de  la  détente,  tandis 
que  le  contraire  devrait  avoir  lieu  ;  cette  anomalie,  du  reste  très- 
peu  considérable,  s'explique  jusqu'à   un  certain  point  par  la 
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plus  grande  vitesse  et  par  la  moindre  pression  dans  la  botte  des 
tiroirs  ;  elle  peut  tenir  également  à  quelque  incertitude  dans  les 
résultats  constatés,  qui  ne  peuvent  pas,  du  reste,  présenter  une  ri- 
gueur mathématique. 

Ces  tableaux ,  ainsi  que  nous  Tavons  annoncé  en  parlant  de  la 
coulisse  de  Stepbenson ,  font  voir  qu'avec  une  forte  tension  dans  la 
chaudière ,  on  peut  encore  obtenir  dans  les  cylindres  une  tension 
de  vapeur  de  3  à  4  atmosphères,  de  telle  sorte  que  l'emploi  de  la 
vapeur  sans  condensation  n'y  soit  pas  trop  désavantageux,  et  que 
cette  tension  élevée  est  une  des  conditions  de  l'application  de  cet 
appareil  de  détente. 

3°  CONTRE-PRESSION  PENDANT  L'ÉCHAPPEMENT.  —  Lc  pîston  pen- 
dant sa  course  rétrograde  est  soumis  à  une  pression  résistante 
dont  il  importe  de  bien  apprécier  l'importance  ;  car  on  se  trouve- 
rait exposé  à  de  sérieux  mécomptes  si  on  supposait,  comme  on 
peut  le  faira  lorsque  l'on  calcule  l'effet  utile  des  machines  fixes, 
que  cette  pression  résistante  se  réduit  à  celle  que  l'atmosphère 
exerce  dans  les  machines  sans  condensation.  La  nécessité  de 
jeter  la  vapeur  animée  d'une  certaine  vitesse  dans  la  cheminée,  la 
rapidité  du  mouvement  des  pistons ,  et  les  résistances  qu'éprouve 
la  vapeur  à  son  passage  dans  les  lumières  et  dans  les  conduits 
d'échappement ,  sont  autant  de  causes  qui  empêchent  la  vapeur 
de  tomber  à  la  pression  atmosphérique  derrière  le  piston.  En 
outre,  lorsque  la  détente  fixe  ou  variable,  par  la  coulisse  de  Ste- 
pbenson, est  un  peu  prolongée,  les  orifices  d'échappement  sont 
fermés  avant  la  fin  de  la  course  du  piston,  et  la  vapeur  se  comprime 
en  créant  une  pression  résistante  qui  s'ajoute  à  la  pression  résul- 
tant des  résistances  à  l'échappement. 

Le  terme  de  comparaison  que  nous  avons  adopté  est  le  rapport 
de  la  tension  moyenne  pendant  la  période  d'échappement  à  la  ten- 
sion moyenne  pendant  la  période  d'admission. 

Nous  avons  réuni  dans  un  même  tableau,  les  résultats  obtenus 
par  M)f.  Gouin  et  Le  Chatelier  sur  la  machine  h  détente  fixe  quia 
servi  à  leurs  expériences,  ceux  que  M.  Gooch  a  consignés  dans 
l'enquête  parlementaire  de  1848,  et  ceux  que  nous  avons  déduits 
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des  expériences  déjà  faites  par  M.  Bertera.  Nous  n*avoDs  reproduit 
que  des  moyennes  qui  seules  peuvent  présenter  de  l'intérêt;  en 
pareille  matière,  les  lois  pratiques  du  travail  de  la  vapeur  ne  peu- 
vent être  établies  que  par  des  expériences  trës-multipliées,  attendu 
que  les  écarts  d'une  expérience  à  l'autre  peuvent  devenir  très- 
considérables  sous  l'action  des  causes  très-diverses  qui  sont  en 
jeu  ;  les  résultats  que  nous  présentons  dans  ce  chapitre  ne  peuvent 
donc  être  considérés  que  comme  des  aperçus  dont  l'utilité  est  ce- 
pendant incontestable,  quoiqu'ils  ne  soient  basés  que  sur  un  nombre 
encore  assez  restreint  d'expériences. 
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Uo  coup  d'œil  jeté  sur  ce  tableau  fera  voir  combien  il  y  a  à  ra- 
battre de  la  mesure  de  la  pression  observée  dans  la  chaudière»  lors- 
qu'on veut  se  rendre  compte  de  la  pression  utile  de  la  vapeur  dans 
les  cylindres,  pour  calcutor  le  travail  qu'elle  développe  sur  les 
pistons.  La  réduction  serait  moindre  si  nous  n'avions  pas  pris  les 
tensions  absolues  au  lieu  des  pressions  effectives  et  si  la  pression 
atmosphérique  avait  été  déduite  ;  mais  ceOe-ci  est  une  partie  de 
la  résistance,  elle  disparaît  dans  certaines  machines»  et  il  y  a  lieu 
d'en  tenir  compte,  d'autant  plus  qu'elle  est  une  des  causes  déter*- 
minantes  ou  aggravantes  des  autres  résistances  ;  il  est,  du  reste^ 
plus  rationnel  d'établir  des  rapports  entre  des  quantités  absolues 
qu'entre  des  nombres  qui  ne  représentent  eux-mêmes  que  des  dif- 
férences. Si  nous  nous  reportons  aux  tableaux  des  pages  530  et  532, 
nous  voyons  la  tension  de  la  vapeur  par  centimètre  carré, 

kg* 

égale  dans  la  chaudièreà 8    98 

tombant  dans  la  butte  des  tiroirs  à S   23 

et  dans  le  cylindre,  pendant  Vadmission^  à 3    37 

donnatit  sur  le  piston  une  pression  absolue  moyenne  de.  i    36 

et,enfin  de  compte^  une  pression  effective  moyennede.  0    77 

soityparrapportàlatenmn  mesurée  dans  la  chaudière  13  p.  0/0 

En  présentant  ce  résultat  sous  cette  forme,  nous  nous  empressons 
de  faire  remarquer  que  nous  avons  pour  but  de  faire  comprendre 
combien  serait  erronée  toute  méthode  de  calcul  du  travail  de  la 
vapeur,  basée  sur  la  seule  observation  de  la  tension  de  la  chaudière; 
l'effet  définitif  est  surtout  faible,  parce  que  la  quantité  de  vapeur 
employée  est  elle-même  peu  considérable,  par  suite  de  l'emploi 
d'une  détente  très-prolongée. 

Cette  différence  résulte  à  la  fois  de  la  pression  atmosphérique 
qui  se  retranche  de  la  tension  de  la  vapeur,  des  résistances  oppo- 
sées à  l'écoulement  de  la  vapeur  par  le  régulateur,  par  la  conduite 
de  vapeur,  par  les  lumières  étranglées  par  le  tiroir,  par  les  lu- 
mières et  le  tuyau  d'échappement  ;  cela  résulte  enfin  de  la  dimi- 
nution de  la  pression  motrice  produite  par  la  détente  et  de  la  com- 
pression qui  en  est  la  conséquence.  Si  la  machine  ne  détendait  la 
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vapeur  que  pendaat  une  partie  asacs  faible  de  la  ooane,  et  que  la 
vapeur  fût  sècbCi  elle  se  trouverait  <)aus  des  condiUoAa  analogues  i 
celles  ou  était  placée  laraacbiue  h  Gironde;  eu  tenaat  compte,  dans 
oe  cas,  de  la  réduction  de  10  p.  0/0  qui  a  lieu  de  la  ehaudière  au 
cylindre,  d'une  réduction  d'environ  S  p.  9/0  qui  a  lieu  pour  passer 
de  la  tension  delà  vapeur  pendant  l'admission  à  sa  tension  moyenne 
pendant  la  course  entière,  et  du  rapport  de  la  pression  utile  à  la 
pression  motrice  qui  est  de  SO  p.  0/0,  on  aurait  : 

Tension  de  la  vapeur  dans  la  chaudière 6     > 

—  moyenne  dans  le  cylindre  ...  5    23 

Pression  effective  utile 3    61 

Soit  par  rapport  à  la  tension  mesurée  dans  la  chau- 
dière   , 43  p .  G/D . 

Le  rapport  de  la  résistance  à  la  pression  motrice  augmente,  ou 
celuidelapre^on  utile  à  la  même  pression  moiriee  diminue,  lors* 
que  la  détente  est  de  plus  en  plus  prolongée;  c'est  ce  qui  parah  do 
moins  résulter  du  taUeaa  précédent;  on  peut  s'en  rendre  compte 
par  l'augmentation  de  résistance  à  l'échappement  produite  par  l'é- 
tranglement des  lumières,  qui  compense  l'effet  de  la  diminutioD 
du  poids  de  vapeur  à  écouler,  et  par  la  eempnssiOB  ;  touteftas,  îl 
ne  faut  pas  perdre  davue  que  le  rapport  de  la  résistanœ  à  la  pres- 
sion moyenne  est  d'autant  plus  grand  que  oelles^i  est  plus  petite, 
car  il  faut  toujours  comprendre  dans  la  résistance  la  pression  at^ 
mospbérique,  de  telle  sorte  que  si  toutes  les  séries  d'expériences 
faites  sur  une  même  machine  présentaient  une  môme  pressioa 
motrice  moyenne,  ou  une  même  tension  pendant  l'admissien,  on 
arriverait  peut-être  à  un  coefiicient  constant. 

Les  expériences,  que  nous  avons  rapportées  sont  trop  peu  nom- 
breuses et  il  y  a  trop  d'incertitude  sur  le  degré  de  précision  de  quel* 
({ues-unes  d'entre  elles,  pour  que  nous  cbercbions  à  les  discuter  plus 
longuement.  II  est  à  désirer  qu'elles  soient  répétées  dans  un  grand 
nombre  de  circonstances  et  sur  des  machines  de  types  très-divers. 
C'est  par  les  renseignements  qu'elles  fourniront  qu'on  arrivera  ï 
augmenter  l'efiet  utile  de  la  vapeur  en  asséebwl  les  cylindn». 
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en  augmentant  les  facilités  d'admission  et  d'écUappemeati  etc. 

Le  tablqau  précédent  montre  déjà  quelle  supériorité  les  maclûiies . 
du  Great- Western  ont  sur  les  aôtres  ;  cette  supériorité  tient,  sans 
doute,  uniquement  à  la  meilleure  disposition  du  réservoir  de  va- . 
peur  et  des  orifices  et  conduites  d'admission  et  d'échappement. 

La  contre-pression  augmente  lorsque  (e  tuyau  d'échappement  est . 
serré  ;  c'est  un  fait  bien  connu  des  mécaniciens  ;  on  le  constate  éga- 
lement en  relevant  des  diagrammes,  mais  les  expériences  dont  nous 
avons  çu  les  données  à  notre  disposition,  ne  sont  ni  assez  nombreuses . 
ni  assez  précises  pour  que  nous  ayons  pu  faire  ressortir  ce  résultat  par 
des  chiffres,  La  contre-pression  est  également  augmentée,  dans  une 
proportion  considérable,  par  l'entraînement  de  l'eau  liquide. 

Il  y  a  un  point  sur  lequel  des  expériences  de  cette  naturp  ponr^ 
ront  jeter  nn  grand  jour,  c'est  la  limite  dans  laquelle  il  convient 
d'appliquer  la  coulisse  dQ  Stepbenson  à  la  détente*  Pour  arriver  k 
détendre  Iq  plus  possible,  on  a  ét^  conduit  à  agrandir  les  dimen* 
sions  des  cylindres,  de  telle  sorte  que  le^  machines  ne  travaillent  le 
plus  souvent  que  daps  les  crans  de  |a  détente  la  plus  prolongéo, 
avec  admission  de  20  à  30  p.  0/0  de  la  course  ;  l'^fTet  utile 
de  la  vapeur  est  augmenté  par  1^  détente,  m^is  comm^  en 
même  temps  les  oriQces  d'adniission  sq  rétrécissent^  la  vapeur 
ne  pénètre  plus  dans  le  cylindre  qu'avQC  mm  siss^  faible  teAf 
sion,  ce  qui  devient,  au  contraire,  unç  cause  marquée  dQ  dimi- 
nution de  l'effet  utile  ;  en  outre,  la  détente  augmente  le  refroidis- 
sement intérieur  du  cylindre  et  1$  condensation,  en  même  temps 
que  la  compression  accroît  d'une  n^anière  notable  la  résistance 
derrière  le  piston,  sans  que  la  diminution  du  poids  de  vapeur  k 
faire  évacuer  diminue  proportionnellement  la  contre-pression  pen- 
dant l'échappement,  le  rétrécissement  des  lunnères  d'échappen^ent 
venant  accroître  les  résistances  à  l'écoulement.  Il  est  donc  possible 
qu'il  y  ait  une  certaine  limite,  i/i  ou  1/3^  par  exemple,  aMessona 
de  laquelle  on  ne  doive  pas  réduire  la  longueur  de  l'admission,  et 
que,  par  suite,  pour  un  service  donné,  il  y  ait  dans  l'augmentation 
du  diamètre  des  cylindres  une  limite,  asses  voisine  des  dimensions 
actuelles,  qu'il  sqit  nuisible  de  dépas^. 
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¥  Combustion  et  tirage.  —  Nous  avons  signalé  I'ini|)oi1ance 
que  présenterait  l'étude  de  la  composition  des  gaz  produits  dans  les 
foyers  des  machines  locomotives  ;  mais  nous  manquons  d'expé- 
riences à  ce  sujet.  Une  seule  observation  a  été  faite  par  HM.  Gouin 
et  Le  Chatelier,  dans  la  série  d'expériences  dont  nous  avons  parlé  ; 
mais  le  résultat  n'en  a  pas  été  conservé.  L'appareil  employé  pour 
recueillir  les  gaz  se  composait  d'un  réservoir  de  forme  ellipsoïdale, 
portant  à  chacun  des  sommets  un  ajutage  et  un  robinet  bien  rodé  ; 
l'ajutage  inférieur  se  vissait  sur  un  petit  tuyau  de  cuivre  pénétrant 
dans  rintérieur  de  la  boite  à  fumée  et  s'engageant  de  10  centi- 
mètres dans  l'un  des  tubes  de  la  chaudière  ;  l'ajutage  supérieur  se 
raccordait  de  même  avec  un  petit  tuyau  2d)0Utissant  à  la  base  de  la 
cheminée,  à  côté  du  tuyau  d'échappement.  Dès  que  les  deux  robi- 
nets étaient  ouverts,  il  s'établissait  dans  le  réservoir  placé  extérieu- 
rement un  courant  de  gaz  chauds,  qui  avaient  promptement  chassé 
l'air  ;  en  fermant  le  robinet  supérieur  et  laissant  refroidir  pendant 
quelques  minutes  le  réservoir,  on  achevait  de  le  remplir  de  gaz  à 
une  température  voisine  de  la  température  extérieure,  et  on  se 
mettait  à  l'abri  des  rentrées  d'air.  Les  gaz  ainsi  recueillis  ont  été 
ensuite  analysés  par  les  procédés  ordinaires. 

La  température  des  gaz  sortant  des  tubes  est  encore  un  élément 
qui  mérite  une  étude  spéciale  ;  on  manque  de  données  précises  à 
ce  sujet  ;  cependant  quelques  essais  faits  avec  des  métaux  fusibles 
permettent  d'apprécier  les  limites  entre  lesquelles  cette  tempéra- 
ture est  comprise.  Les  données  les  plus  récentes  sur  cette  ques- 
tion sont  fournies  par  les  expériences  actuellement  en  cours  d'exé- 
cution sur  le  chemin  de  fer  du  Nord  ;  huit  expériences  faites  sur 
trois  machines  à  voyageurs  construites  sur  le  type  Stephenson 
(ïi^  3  du  tableau  général  de  la  page  376  et  suivantes),  parcourant 
la  distance  de  Paris  à  Amiens  à  la  vitesse  normale  de  marche  de 
85  }l^  à  l'heure,  ont  donné  le  même  résultat  :  une  balle  de  plomb 
suspendue  dans  la  botte  à  fumée  à  0>°  20  des  tubes  a  constam- 
ment fondu,  et  une  balle  de  zinc  placée  dans  les  mêmes  conditions 
a  constamment  résisté  ;  la  température  des  gaz  dépasse  donc  334^, 
sans  atteindre  360''*  Les  expériences  faites  dans  les  mêmes  condi- 
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tions  sur  une  machine  Crampton  ont  montré  que  la  température  de$ 
gaz  était  suffisante  pour  fondre  le  zinc  à  360<>,  mais  qu'elle  ne  suffi- 
sait pas  pour  faire  fondre  i*antimoine  à  ià^.  Cette  différence  qui, 
du  reste,  n'est  pas  très-considérable,  s'explique  par  la  grande  di- 
mension du  foyer,  le  grand  nombre  de  tubes  et  leur  moindre  lon- 
gueur. Dans  ces  dernières  machines,  à  un  moment  donné,  par 
une  accélération  plus  grande  de  vitesse,  par  un  tirage  plus  efficace, 
on  peut  faire  affluer  dans  la  boite  à  fumée  une  masse  considérable 
de  gaz  chauds,  que  l'eau  accumulée  autour  des  tubes  n'a  pas  suf- 
fisamment refroidis  ;  mais  il  n'en  résulte  pas  qu'elles  soient  habi- 
tuellement dans  des  conditions  moins  favorables  que  celles  de  St&- 
phenson  pour  l'utilisation  de  la  chaleur  des  gaz. 

Pour  donner  à  ces  expériences  sur  la  température  des  gaz  tout 
rintérét  qu'elles  comportent,  il  serait  nécessaire  de  placer  dans  la 
boite  à  fumée  un  thermomètre  métallique  ou  à  air,  dont  les  indi- 
cations se  transmettraient  à  l'extérieur,  et  qui  permettrait  de 
mesurer  la  température  des  gaz,  dans  les  différentes  conditions 
où  la  machine  se  trouve  successivement  placée,  de  comparer  l'in- 
fluence exercée,  sur  la  transmission  de  la  chaleur  à  Teau  de  la  chau- 
dière, par  le  nombre,  le  diamètre  et  la  longueur  des  tubes,  par 
Tappareil  de  tirage,  par  le  mode  de  combustion  du  coke  sur  la 
griOe,  etc.  La  fusion  des  métaux  apprend  seulement  que  dans  une 
partie  du  parcours,  sans  doute  à  la  montée  d'une  rampe»  le  volume 
des  gaz  passant  à  travers  les  tubes,  dans  un  temps  donné,  a  été  tel 
qu'ils  conservaient  encore  une  température  assez  élevée  pour 
fondre  le  plomb  ou  le  zinc.  On  n'a  pas,  du  reste,  cherché  à  cour 
stater  autre  chose  par  les  expériences  de  cette  nature. 

Les  expériences  sur  le  tirage  sont  également  peu  nombreuses  ; 
multipliées  dans  des  circonstances  très-variées,  elles  permettraient 
d'apprécier  l'influence  du  nombre,  de  la  section  et  de  la  longueur 
des  tubes,  de  la  section  du  tuyau  d'échappement  de  la  cheminée, 
de  la  surface  de  la  grille,  de  la  hauteur  du  coke  sur  la  grille,  etc.  ; 
c'est  en  combinant  ces  expériences  avec  celles  que  l'on  peut  faire 
avec  rindicateur  sur  la  pression  dans  les  cylmdres  et  dans  les  di- 
verses parties  de  la  conduite  d'échappement,  qu'on  arrivera  aux 
dispositions  les  plus  Eaivorables  pour  réduire  la  résistance  derrière 
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le  tHston  Sans  nalre  k  raclivité  de  la  vaporisation.  C'est  an  détail 
!iur  lequel  il  peut  jr  avoir  encore  beaucoup  à  gagner,  car  la  pres- 
sion efftective  de  là  vapeur  qui  s*élève  souvent  jusqu'à  une  atmos- 
phë^e  derrière  le  piston^  produit  à  peine  une  pression  de  quelques 
Centimètres  de  mercure  vers  Toriflce  du  tuyau  d'échappement. 
Quelques  essais  tentés  dans  cette  direction  par  MM.  Gouin  ei 
Lé  Chatelier  les  ontconduits  à  admettre  que,  pour  la  machine  qu'ils 
étudiaient  en  particulier,  à  une  pression  résistante  effective  d*une 
atttiosphère  ou  0«76  de  mercure  sur  le  piston ,  correspondait 
environ  ft  Q^të  de  pression  tous  la  botte  du  tiroir ,  et  0*0t 
â  O^OB  à  ToriDee  de  la  tuyère. 

Nous  avons  recueilli  quelques  résultats  d'expérienccB  Isolées, 
Imites  Hcemmént  sbr  le  tirage,  au  moyen  de  itaanomètres  à  eau, 
Ihdiquant  la  dépression  produite  dans  la  botte  &  fumée  et  dans  le 
fbyer  par  rappel  des  pt  chauds  : 

l^*  Expériences  de  M.  Pohnceau.  —  Ces  expérienees  ont  élé 
faites  sur  la  ligne  de  Corbeil  avec  la  machine  n?  132  (type  Stephen- 
son«  n^  13  du  tableau  gétiénd  des  dimensiùm.}  La  vitesse  a  varié 
de  40  à  50  k»  à  Fhcure,  avec  un  train  léger.  Les  hauteurs  mano- 
métriques  sont  exprimées  en  centimètres  d*eau. 


O»  etpériekices  foat  resdottir  un  résultat  âsset  remarquable, 
c*est  que  la  dépression  dumanomètre  dans  le  foyer  est  moitié 
fiioindre  que  dans  la  bette  à  Aimée  ;  la  moitié  du  tirage  est  em- 
ployée ft  faire  passer  l'air  à  travers  la  grille  et  le  eombustibie, 
l'autre  moitié  à  faire  passer  les  gaz  chauds  à  travers  les  tubes. 

De  nombreuses  expériences  du  même  gtmre  ont  été  feites  sur  le 
chemin  de  fer  du  Nord  ;  le  tableau  suivant  comprend  les  résultats 
moyens  de  quelques-unes  d'entre  ^les;  elles  ont  été  groupées  pour 
chaque  machine,  par  trois  séries  d'ouvertures  du  tuyau  d'édiappe*- 
ment  correspondant  aux  conditions  habituelles  de  la  marche;  le 
vide  est  mesuré  pareQlement  en  centimètres  d'eau. 


Le  rapport  fourni  par  ces  expériences,  entre  les  dépressions 
constatées  dans  la  boite  à  fumée  et  la  boite  à  feu,  vm*ie  entre  les 
limites  de  60  à  70  p.  0/0. 


I  4.  —  Béfllstanee»  au  rnoweBieiit. 

il  inporte  de  penvotr  itppréeier  la  résistatice  ^e  les  «envob 
opposent  au  mouvement  sur  les  rails»  afin  de  déteminer  les  dHben- 
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sfons  d'une  macbine  locomotive  destinée  à  effectuer  un  service 
donné.  L'étude  de  ces  résistances  est  un  des  points  dont  on  s'est 
le  plus  occupé;  cependant  il  reste  encore  beaucoup  à  faire.  Il 
convient  de  distinguer  la  résistance  propre  de  la  machine  et  de 
son  tender,  et  celle  du  train  remorqué;  il  serait  également 
utile  de  déterminer  à  part  la  résistance  développée  par  l'action  des 
frottements  et  par  celle  du  vent;  mais  il  y  a  à  cela  des  difficultés  à 
peu  près  insurmontables  ;  en  eflet,  cette  action  varie  dans  des  li- 
mites très-étendues  avec  la  direction  et  Tintensité  du  vent,  et  les 
variations  elles-mêmes  se  superposent  à  des  actions  qui  croissent 
comme  celtes  du  veut  avec  la  vitesse  de  marche.  Nous  ne  mention- 
nerons donc  les  résultats  relatifs  à  cette  décomposition  des  résis- 
tances que  sous  ta  responsabilité  des  observateurs  qui  les  ont  déduits 
de  leurs  expériences. 

La  résistance  propre  des  machines  se  compose  :  1^  du  frotte* 
ment  de  roulement  sur  les  rails  ;  i?  du  frottement  de  glissement 
des  axes  sur  leurs  coussinets,  des  pistons  sur  les  cylindres,  des 
tiges  et  pièces  diverses  sur  les  presse-étoupes,  guides,  etc.; 
3o  de  la  résistance  du  vent  ;  4^^  du  frottement  de  glissement  des 
roues  sur  les  rails  occasionné  par  les  défauts  de  pose  de  la  voie  et 
de  montage  des  machines,  Tinégalité  d'usure  des  bandages,  les 
perturbations  de  toute  nature  du  mouvement  de  translation,  le 
passage  dans  les  courbes;  hi^  des  pertes  de  force  vive  occasionnées 
par  les  chocs  des  roues  sur  les  bouts  de  rails  et  des  pièces  du  mé- 
canisme les  unes  sur  les  autres  lorsqu'il  y  a  du  jeu  dans  les  as> 
semblages,  etc.  Elle  varie  suivant  que  la  machine  travaille,  ou  se 
meut  seulement  par  l'action  de  la  gravité  ou  par  Teffet  de  la  vitesse 
acquise,  les  pistons  n'étant  pas  en  charge.  La  résistance  propre 
des  convois  varie  par  Teffet  des  mêmes  causes,  à  Texception  tou- 
tefois de  celles  qui,  dans  les  machines,  sont  inhérentes  aux  pres- 
sions exercées  ou  déterminées  par  la  vapeur  entre  les  diflérentes 
pièces  qui  composent  l'appareil  moteur. 

Nous  présenterons  par  ordre  chronologique  les  résultats  obtenus 
par  les  différ^ts  observateurs  dont  les  travaux  sont  parvenus  à 
notre  connaissance. 
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i^"  Expériences  de  M.  de  Panibour^  1834-1S36.  —-  Les  méthodes 
d'expérioQentatiofi  et  de  calcul  de  M.  de  Pambour  sont  détaillées  dans 
son  Traité  théorique  et  pratique  des  machines  locomotioes;  nous 
nous  contenterons  de  rapporter  ici  les  conclusions  qu*il  a  for- 
mulées au  sujet  de  la  résistance  des  véhicules ,  dans  les  différentes 
conditions  où  ils  se  trouvent  placés  ^  en  faisant  remarquer  toute- 
fois ,  qu'en  général ,  tes  résultats  qui  ont  pu  être  constatés  à  cette 
époque  ne  sont  plus  exactement  applicables  aujourd'hui,  les  voies 
étant  mieux  assises  et  mieux  entretenues,  les  dimensions  des  fusées 
de  wagons  et  les  dispositions  des  machines  ayant  notablement 
changé  ;  de  plus ,  ces  résultats  ne  sont  que  dans  un  petit  nombre 
de  cas,  déduits  de  l'observation  directe,  et  n*ont  été  en  général  ob- 
tenus que  d'une  manière  indirecte^  par  des  méthodes  de  calcul  plus 
ou  moins  approximatives. 
Les  nombres  formulés  par  M.  de  PandM)ur  sont  les  suivants  : 
jRâi^tonce  de  Vair,  calculée  sur  la  surface  effective  S  du  train, 
exprimée  en  mètres  carrés,  et  obtenue  en  sgoutant  à  la  section  du 
wagon  le  plus  large  et  le  plus  élevé  0°^.  93  pour  chacun  des  vé- 
hicules entrant  dans  la  composition  du  convoi,  V  étant  sa  vitesse  en 
kilomètres  à  l'heure. 

Û  =  0,005064  S  V«. 

kg. 

Frottement  des  wagons ,  par  tonne  du  ]poids 2  69 

Frottement  des  machiner  isolées  d<>    6  70 

Frottement  additionnel  des  machines  chargées^  ou  augmenta- 
tion de  frottement,  produite  dans  une  machine  à  quatre  roues  non 
accouplées  par  le  travail  qu'elle  effectue  pour  surmonter  la  résis- 
tance totale  R  produite  par  le  frottement  des  wagons ,  par  l'action 
dé  la  gravité  et  la  résistance  de  l'air  sur  l'ensemble  du  convoi  : 

Q' =0,137  R. 

En  calculant  avec  ces  éléments  la  résistance  totale  d'un  convoi 
de  neuf  wagons,  pesant  avec  le  tender  80  tonnes,  marchant  à  la 
vitesse  de  32  kilomètres  2t  l'heure»  présentant  à  la  résistance  de 
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r&ir  (me  surfetee  êfftttive  de  13*^,  79»  remon)iié  par  une  ntachioe 
k  4  roues  accouplées  du  poids  de  8  tonnes  «  et  gravissant  une 
rampe  de  0",002  par  mètre ,  M«  de  Pàmbour  trouve ,  pour  ia 
résistance  totale  du  convoi  au  mouvement,  déduction  fkite  de  la 

gravité • 317  45 

0\ifpart(nmedupoidstotal...»^.M.m 8  47 

Le  même  calcul  répété  pour  la  vitesse  de  64  kilomè- 
tres &  rheure  >  donnerait  par  tonne  du  poids  total  •  •  •        9  74 

2<>  Expériences  diverses  rapportées  par  M.  Minard ,  dons  un 
Mémoire  intitulé  ;  Des  Pentes  sur  les  chemins  de  fer. 

En  mars  i840,  M»  Morin  a  mesuré  sur  le  chemin  de  fer  de 
Saint^rmain»  avec  son  dynamomètre^  la  résistance  opposée  au 
mouvement  par  un  convoi  de  8  wagons,  pesant  enaamble  97^  6, 
remorqués  à  ia  vites^  dé  18  à  28  kilomètres  à  nienre. 

Douxe  expériences  faites  par  un  vent  arrière ,  qui  soufflait  dans 
la  direction  du  chemin,  et  avec  une  vitesse  sena&hnent  égale  à  h 
Aiarche  du  convoi,  ont  donné,  pour  ia  résistance  moyenne  do 
train  remorqué  : 

Par  tomie  : 5  08 

Dix  autres  expériences  ontdonné  par  tonne  remorquée  : 

Avec  vent  debout. • 8  20 

Avec  vent  arrière ^ 3  98 

Moyenne» 6  00. 

Oualre  autres  expériences  feites  avec  vent  oblique,  en  sens 
contraire  de  la  marche  du  convoi ,  ayant  une  vitesse  d'environ 
S  Mètres  par  seconde ,  ont  donné  les  résistances  suivantes  par 
tonn^  : 

k«. 

Pour  la  vitesse  de  17  kilonièti^  à  f  heure 8  82 

!  —  40  —  ....    10  28. 

A  tel  tnéhiti  éptyqtità,  cA  dans  là  mém  série  d'eicpértenees ,  on  a 
kissè  tiescmlre  te  «MM«  tftin  detlM|  'WngonsMr  te  dvenriA  de  fec 


^  us  -* 

de  Paris  à  Vereaiiteâ  ^  sttr  la  pente  cominti^  de  OHNKf  par  mètre 

qui  règne  de  Versailles  à  As&ières*  Le  tracé  en  plan  est  assez  ae^ 
cidenté  et  présentait  quelques  courbes  de  800  mètres  ;  il  régnait, 
pendant  la  duk^  des  expériences /un  vent  du  nord  de  force 
moyenne,  opplosé  à  la  marche  du  convoi.  En  déduisant  du  par** 
cours  les  premiers  kilomëlres  sur  lesquels  le  train  ne  marchait 
pas  encore  soui  Taction  de  kgravité  seule,  on  obtint  pour  résultat: 


km. 


Résistancepartanneàlavite^semai/ennedè..  16  8..        3  00. 

Deux  expériences  faites  pai^  le  docteur  Lardner,  en  Angleterre , 
en  laissant  des(3endre  un  train  de  wagons  sans  machine,  et  rappor- 
tées également  par  JUU  Minord ,  ont  donné  les  résultats  suivants  i 
pour  la  vitesse  uniforoke  Obsetvée  par  un  teniips  oalme  : 

km.        kg. 
Résistance  totale  à  la  vilesie  moyenne  de..    Wi  S..  11  23. 

3^  Plnsieurs  observations  recueUiies  en  1644  par  la  commission 
diargée  par  M.  te  ministre  des  travaux  pid)ltcs  de  faire  des  expé- 
riences sur  la  mathtne  Mulhouse^  ont  fait  reconnattre  que  s  sur  la 
rampe  de  0^008  par  mètre  du  chonin  de  fer  de  Paris  à  OrMans»  4 
Etampest  les  machines  à  voyagebrs  descendaient  librement  sans 
Taotion  de  la  vapeiu*,  par  nn  temps  calme  ^  en  preMoU  Une  vitesse 
tl'i^Yiitm  SO  kilomètres  à  Theui'e  ;  ion  a  donc ,  dans  ce  cas ,  pour 
le&  machines  à  voyagenra,  isolées  : 

Résistance  par  tonne  à  la  vitesse  de  30  kil.  à  Vheure. . .  S  00 

4»  Ei^ériences  de  jlfitf .  Goum  et  le  Chatelier^  1844» 

MM.  Gouin  et  Le  Cbatelier,  dans  la  série  d'expériences  dont  nous 
âVons  déjà  parlé,  bht  chenîhé  à  établir,  au  moy^n  des  diagrammes 
relevés  avec  nndîcaieur  de  Watt ,  et  avec  le  tfynaittOmèrrc  de 
M.  Itôrin,  îa  réî^fsiancç  dos  convois  (machîniâ  et  temïer  con^prls) , 
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celle  des  machines  isolées  et  celle  des  trains  remorqués .  Ces  expé- 
riences donnent  les  résultats  moyens  suivants  : 


OBJET 

4M 

EIFÉKIBIICKS. 

• 

S 

o 

s- 

at  ^ 

■  il 
9  S 
0.e 
K  e 

8 

•9 

9 

37 
3 

1» 

.    3 
11 

▼ITESSBS 

moyenoM 

en 

ktlo- 

mteroi 

à 
l'hoare. 

IfOHBBB 

■oyM 

do 

romor- 
quét. 

POIDS 
4a 

CONVOI 

OB 
tOBMi. 

umun 

MM  Iran 
ta 

Ulifnni.. 
hgmM 

MODE 

4o 

DÉTEBMIRATIOR. 

Machine  et  tender 
fienlf) 

km. 
98.4 

» 

kf. 

960 

k(. 

11.63 

lodlcafior. 

ConToi  brat  (na- 
chiDo    et   tender 
eorapris) 

49.7 

6.86 

60.3 

10.31 

ladlcateor. 

Train  remorqué 

(machiBO  et  tender 

non  compris). 

Moyenne 

38.38 
49.17 
56.37 

8.0 
8.0 
8.8 

41.0 

41.0 
99.0 

4.00 
6  66 
8.13 

Dyaamoaièlro  laler- 
coléeBtrolelMdCT 
êlIal'*ToiUrc. 
Temps  calBê. 

48.0 

7.3 

37.7 

6.31 

Il  est  à  regretter  que  ces  expériences  n'aient  pu  être  combinées 
de  manière  à  donner  simultanément  les  diagrammes  de  rindieateur  et 
du  dynamomètre,  ce  qui  aurait  permis  de  constater  quelle  était  la 
fraction  totale  du  travail  moteur  absorbé  par  le  frottement  de  ia 
machine  comme  véhicule ,  par  le  frottement  de  son  mécanisme  et 
parle  frottement  additionnel  résultsmt  du  travail  de  la  vapeur,  enGn 
par  la  résistance  de  Tair  qu'elle  divise  en  avant  du  train  ;  on  peut 
cependant  le  faire  d'une  manière  approximative  au  moyen  du  ta- 
bleau précédent.  En  effet,  on  peut  admettre  pour  la  résistance  brute, 
à  la  vitesse  de  45  kilomètres  à  l'heure,  d'un  convoi  brut  de  60 

ft  80 


tonnes 

Pour  celle  du  train  remorqué  (84  tonnes). 


6  3S 


Il  reste  donc ,  pour  la  résistance  totale  due  à  la  machine  et  au 

tender    10,*»5X60  — 34X6k«-25= •...  417k«-5 

Oupar  tanne  du  poids  de  r appareil  moteur 16    00 
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Si  l'on  suppose  que  les  frottoneuts  el  la  résistance  de  la  machioe, 
considérée  colnme  véhicule  san»  son  mécanisme,  soient  égaux  à 
ceux  des  wagons ,  la  résistance  additionnelle  totate  produite  par  le 
jeu  des  organes  de  la  machine  est  ^ale,  pour  chaque  Umtie  du 

convoi  brut,  à 4^02S 

pour  chaque  tonne  de  l'appareil  moteur  (machine  et 
tender),  à 9    75 

Si  Ton  applique  h  la  détermination  de  ces  résultats  les  données 
obtenues  sur  le  chemin'  de  fer  d'Oriéans  pour  les  machines  mar- 
chant à  vide,  qui  établissent  que  le  frottement  d^une  machine  et  de 
son  tender  isolés,  à  la  vitesse  de  30  kilomàtres  à  l'heure  est  de 
8  kilogrammes  par  tonne ,  on  peut  en  conclure  approximativement 
que  cette  même  résistance,  à  la  vitesse  de  45  kilomètres  à  Theure, 
sera  égale  à  12  kilogrammes,  de  telle  sorte  que  sur  la  résistance 
de  16  kilogrammes  par  tonne  du  poids  de  Vappareil  moteur,  il 
resterait  pour  la  part  de  résistance  additionnelle  due  k  l'action  de 
la  vapeur 4^»  » 

On  peut  donc,  en  groupant  ces  divers  résultats,  décomposer 
comme  suit  la  résistance  totale  que  le  convoi  de  60  tonnes,  que 
nous  avons  pris  pour  exemple,  éprouve  dans  son  mouvement  à 
la  vitesse  de  45  kilomètres  à  Theure  : 

1<>  Résistance  du  convoi  hrut,  par  tonne, 

—  due  au  mouvement  des  véhicules. . .  «      6^s  25 

—  due  aux  frottements  du  mécanisme  de 

la  machine  sans  charge 2    60 

—  due  aux  frottements  du  mécanisme 

produits  par  la  pression  de  la  vapeur.     1    75 

—  totale 10»^  60 

2o  Résistance  de  l'appareil  moteur,  par  tonne, 

^       due  au  mouvement  du  véhicule 6^^  25 

—  due  au  frottement  du  mécanisme  sans 

charge 5    75 

—  due  à  la  pression  de  la  vapeur 4     » 

—  totale 16    00 


{K  Ewpérmêêê  i»  m§immun  mifMf,  ^  Vq  gmnd  nombre 
(fex^ieaciâs  ont  été  faite»  e«  Angietemi  mit  U  ré«»taiiea  dévcv- 
loppée  par  le  mouvameot  des  eonvois  ;  lea  seules  ecHoplèM  saut 
celles  qui  ont  été  faitea  par  M.  Goocb ,  sur  le  cheoiifi  de  fw  du 
Great-Westem,  el  qui  sont  relatées  dans  la  déposition  de  eet  isgé- 
nieur  devant  les  commissairea  du  Parlement  (1848),  Elles  ont  été 
faites  au  moyen  de  rindicatenr  de  Watt,  placé  $ur  le  cylindre  de  la 
macbine  Great^Britain,  et  d*un  dynamomètre  conatruU  avec  beau- 
coup de  aoiii  et  placé  à  Tarri^  du  leoder  sur  un  wageu  disposé  \ 
cet  effet.  Las  expériences  ont  été  {aitei  sur  una  partie  du  çbemin 
parfoitement  droite  et  bon^ntale ,  e(  aituée  au  niveau  du  s(ri.  I^e 
train  remorqué  se  composait  de  voitures  à  six  roues ,  de  ppemièra 
et  deuxième  classe,  lestées  et  pesant  cbacune,  ep  totalité,  iO  ton- 
nes ;  le  wagon  du  dpamomètra  pesait  également  10  tonnes,  et 
présentait  la  même  section  que  les  autres  vqitures.  Nous  rapporte* 
rons  le  résultat  de  plusieurs  séries  d'expériences  desquelles 
M.  Gooeb  a  cru  pouvoir  conclure  que  le^  réçi^tance^  ainsi  observées 
sur  le  Great- Western,  sont  d*envu*on  30  p.  0/0  inférieures  à  ceiies 
que  l'expérience  permet  d'admettre  pour  les  cbemina  de  fer  à  voie 
étrmte.  Nous  avons  calculé,  en  assimilant  la  macbiiw  et  le  tender 
à  des  véhicules  ordinaires,  et  en  déduisant  la  part  de  U  réaislaoce 
comme  véhicule  établie  d'après  cette  bypotbès^,  la  résistance  due 
aux  frottements  du  mécanisme  Ot  k  l9  pression  de  la  vapeur  sur  les 
pistons ,  nous  Pavons  comparée  :  1^  au  poids  de  la  machine  et  du 
tender  ;  2«  au  poids  du  convoi  brut  ;  3^  à  la  résistance  totale  mesu- 
rée par  rindicateur,  Lea  difiérônts  résultats  ^  obs^^^es  et  calculés , 
sont  compris  .dans  le  tableau  suivant  ; 


TA£UUU 


•A 
KILOMÈTRES 
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(madfelM  «I 
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do 
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1^ 


■«i 
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delà 
fiibUnaa 
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fMi«  MM4M)o«,  iM  mmo^.  •«.-  co»voi  ptvr»  tM  TO«a«B. 
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Les  expériences,  qui  ont  été  faites  sur  les  chemins  à  voie  étroite 
sont  assez  nombreuses;  elles  ont  eu  lieu  à  diverses  époques,  soit  en 
laissant  descendre  des  convois  de  wagons  sur  des  plans  inclinés, 
et  en  observant  quelle  vitesse  uniforme  ils  prenaient  pour  chaque 
inclinaison,  soit  au  moyen  du  dynamon)ètre  de  M.  Morin^  soit  enfin 
par  Fobservation  du  vide  dans  le  tube  d'un  ctiemin  de  fer  atmos- 
phérique, Ces  expéri^aces  »  discutées  par  H.  Wyndbam  B«rdipg, 
qui  lui-m^e  y  a  coscouru  pour  aa  pjirt»  l'ont  conduit  à  admettre 
ime  formule  empyrique  établie  déjà  par  M.  Scot^ussell  :  nous  re- 
produisons ici  cette  formule,  que  H.  Gooch  a  prise  comme  terme 
de  comparaison  entre  la  résistai^  sur  la  voie  de  3"10  et  sur  celle 
de  i'"45,  en  déclarant  qu'il  la  considérait  CQmme  esocttl,  eo  tant 
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qa*appliquée  à  la  petite  voie.  Nous  pensons  que ,  jusqu'à  œ  que 
des  expériences  plus  nombreuses  et  mieux  suivies  aient  établi  les 
lois  pratiques  de  la  résistance  au  mouvement,  on  doit  se  servir  des 
résultats  que  donne  cette  formule.  Elle  s'applique  aux  trains  de 
uvagons  et  laisse  et  dehors  les  résistances  propres  et  additionnelles 
de  la  madiine  et  du  tender,  dont  il  faut  tenir  compte  à  part;  elle 
donne  du  reste ,  d'après  M.  Barding ,  dés  résultats  un  peu  trop 
forts  pour  les  faibles  vitesses,  mais  elle  s'accorde  très-bien  avec  les 
résultats  de  la  pratique  pour  la  grande  vitesse,  entre  les  limites  de 
60  à  100  kilomètres ,  et  de  20  à  100  tonnes  ;  elle  n'est  du  reste 
établie  que  pour  les  trains  de  voyageurs. 
Cette  formule  en  unité  anglaise  est  la  suivante  : 

R       ft  ^  V  t   V-  0.0028  N 

R  étant  la  résistance  totale  par  tonne  exprimée  en  livres,  V  la 
vitesse  en  milles  par  heure,  N  la  surface  de  front  du  train  ou  sa 
plus  grande  section,  T  le  poids  du  train  exprimé  en  tonnes.  Le 
premier  terme  est  le  eoefflcient  de  ft-ottement  des  véhicules ,  que 
rexpérieoce  a  fait  trouver  égal  à  6  livres  (avoir  du  poids). 

Le  second  exprime  la  résistance  due  aux  chocs,  aux  secousses  et 
aux  vibrations  de  la  voie,  que  l'on  considère  comme  proportionnelles 
à  la  vitesse,  à  10  milles  à  rbeure  et  au^lessus  ;  le  troisième  terme 
représente  la  résistance  du  vent,  qui  croît  proportionnellement  au 
carré  de  la  vitesse. 

En  mesures  françaises,.  V^  étant  évalué  en  kilomètres  à  l'heure, 
N  '  en  mètres  carrés  et  R'  en  kilogrammes,  on  a 

R'  =  2,72  +  0,094  Y  +  0,00484~ïl 

En  appliquant  cette  formule  au  résultat  moyen  des  expériences 
de  MU.  Goum  et  LeCbatelier,  elle  donne  des  résultats  notablement 
supérieurs  à  ceux  que  ces  observateurs  ont  obtenus.  Ces  expâiences 
sont  d'ailleurs  peu  nombreuses,  et  restent  elles-mêmes  au-dessous 
des  chiffres  obtenus  antérieurement  sur  te  même  chemin  ^  par 
d'autres  observateurs. 
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Nous  pensons  qu'il  conviendra,  jusqu'à  plus  ample  détermination 
des  résistances  de  toute  nature,  défaire  usage  de  cette  formule.  Pour 
faciliter  son  usage,  nous  avons  calculé  la  table  ci-jointe  qui  donne, 
pour  des  vitesses  variant  de  10  en  10  kilomètres,  et  des  trains  dont 
la  charge  varie  de  40  à  100  tonnes ,  le  coefficient  de  la  résistance 
totale,  la  surface  de  ft*ont  étant  supposée  égale  à  5  mètres  carrés. 


I! 


VITESSES 

POIDS  DU  TRAIN  REMORQUÉ  EN  TONNES. 

191  KILOMÈTRES 

^^_^ 

-^1              _^,^^ 

--- 

r^*^" 

à*riMare. 

40 

fiO 

60 

70 

80 

90 

100 

k. 

k. 

k. 

k. 

k. 

k. 

k. 

40 

7.4S 

7.8S 

7.12 

7.04 

6.96 

6.90 

6.86 

2S0 

8.95 

8.65 

8.43 

8.99 

8.17 

8.07 

8.02 

60 

10.53 

10.10 

9.81 

9.68 

9.45 

9.52 

9.2S 

70 

li.S6 

11.67 

11.37 

10.99 

10.78 

10.61 

10.48 

80 

14.11 

15.54 

li.84 

13.45 

fti.19 

11.96 

11.79 

90 

16.08 

15.10 

14.45 

15.84 

15.65 

15.d6 

15.U 

iOO 

18.17 

16.96 

16.15 

15.5 

15.14 

14.82 

14.54 

S  S.  —  Programme  d'expérience*. 

Les  résultats  d'expériences  que  nous  avons  pu  recueillir  et  con- 
signer dans  les  paragraphes  précédents ,  sont  fort  incomplets ,  et 
cependant  ils  présentent  un  certain  intérêt,  car  ils  permettent  d'ap« 
précier  numériquement  certains  effets  dont  il  est  nécessaire  de  te- 
nir compte  dans  la  pratique.  L'insufQsance  de  ces  renseignements 
ne  tient  pas  seulement  au  petit  nombre  d'observations  qui  ont  été 
faites  ;  elle  dépend  encore  du  défaut  d'ensemble  que  Ton  remarque 
dans  les  expériences  faites  isolément  à  des  points  de  vue  différents 
et  dans  des  circonstances  très-diverses  ;  elles  ne  pourraient ,  du 
reste ,  être  bien  concluantes  que  si  elles  avaient  été  assez  mul- 
tipliées, pour  qu'on  pût  les  grouper  par  catégories,  renfermant 
chacune  un  nombre  de  termes  assez  grand  pour  fournir  des 
moyennes  résultant  de  chiffres  comparables,  et  assez  nombreux 
pour  faire  disparaître  l'influence  des  anomalies  qu'on  ne  peut  man- 
quer de  constater  assez  fréquemment.  Nous  pensons  qu'il  serait 
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ulUe  d'enueprendre ,  avec  uiélbodô  et  sur  une  v^te  échelle,  vne 
série  d'expériences  très  -  complètes ,  qui  {i^rinettrait  de  constater 
les  conditions  de  service  des  noacUines  s^ct^eUeiiient  eu  usage,  de 
comparer  les  difiérents  systèmes  entre  eux  «  et  qui  deviendrait  le 
point  de  départ  des  études  des  constructeurs  ef  des  îvgénieitfs.  Il 
faudrait,  pour  cela,  le  concours  des  ingénieur^  qui  diraient  le  ma- 
tériel de  nos  principaux  chemins  de  fer  ^  travaillant  chacun  de  leur 
(ôlé ,  sur  un  programme  et  avec  des  méthodes  d*expérimentatiou 
Aétermi^és  à  Tay^çe;  on  ohtiendr^t  ^insi  unemass^  de  documents 
^nt  le  ^épouilliement  foumira.it,  sans  aueun  doute,  des  renseigne- 
ipents  de  la  plus  hai\te  utiliié.  Nous  ne  doi|,tO|is  pas  que  notre  appet 
|e  soU  entendu,  el  nous  eroyons  devoir  compléter  ce  que  ciçtte  pen« 
|ée  présente  d^utile  ,  en  traç^int  un  projet  qui  pourra  servir  i^ 

liasç  au  progi^amme  définitif  qu'il  Qonviejyidra  d'adopter. 

La  série  des  expériepces  i  eutr^rendre^  sur  dUTérents  types  A^ 
fiachines  peut  ^tre  indiquée  dans  les  termes  suivMts  : 

1°  Application  de  Vindicateur  de  Watt  sur  les  cylindres.  — 
Détermination  par  des  dyiagrainpie&  relevés  à  petite  vitesse ,  pour 
chaque  degré  de  détente ,  des  points  qui  limitent  l'admission  ,  Té- 
chappement,  la  compression,  et  comparaison  avec  les.  résultais  ob- 
tenus par  mesure  directe  sur  les  tiroirs ,  b  nadiine  naarAa^t 
k  la  pince;  constatation  de  Peffet  du  jeu  des  pièces  de  la  distribu- 
tion à  divers  degrés  de  détente;  relevé  de  diagrammes  dans  les 
circonstances  habituelles  en  service  ;  ealoul  du  travail  meleiir,  du 
travail  résistant  et  de  l'effet  utile  de  la  vapeur  ;  mesure  de  ta  résis- 
tance totale  au  mouvenoent;  mesure  du  poids  théorique  de  vapeur 
dépensée  ;  différence  de  pression  entre  la  chaudière  et  b  boite  de 
tiroirs,  entre  la  boite  de  tiroirs  et  les  cylindres;  mesure  de  IHnfluenee 
du  régubteur  et  de  la  détente  par  b  oonUsse  sur  les  différences  de 
pression  ;  influence  des  conduits  et  orifices  d'échappement  et  de  h 
section  du  tuyau  d'échappement  variable  sur  b  contre*pression  ; 
influence  de  l'eau  entraînée  sur  la  pression  dans  le  cylindre,  sur 
la  contre-pression  et  sur  b  compression  ;  calcul  de  l'effet  utile  d'un 
poids  donné  de  vapeur  introduit  dassi  b  cy Uiidre  ou  dépensé  par  la 
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chaudière,  et  détermination  des  limites  dans  lesquelles  la  détente 
peut  être  utilement  prolongée.  Mesure  du  travail  effectué  par  la  va* 
peur  sur  les  pistons. 

^^  Application  du  dynamomètre.  —  Résistance  des  mach'mes 
considérées  comme  véhicules,  les  pièces  du  mécanisme  démon- 
tées. 

Résistance  des  machines  sans  charge,  le  régulateur  fermé,  les 
purgeurs  ouverts  ou  fermés. 

Résistance  des  trains  mesurée  derrière  le  tender  et  dans  diverses 
parties  de  leur  longueur. 

Influence  du  mode  de  conslniction  et  d'entretien  delà  voie,  du 
mode  de  construction  du  matériel  (diamètre  des  fusées  et  des  roues, 
surface  des  wagons),  etdeson  état  d'entretien;  influence  des  courbes; 
action  du  vent,  de  l'état  sec  ou  humide  de  l'atmosphère,  de  Keau 
projetée  sur  les  rails ,  etc.  ;  influence  du  rapport  du  poids  utile  au 
poids  mort  ;  influence  du  mode  d*attelarge  des  wagons,  du  mode  de 
suspension  et  de  l'écartement  des  essieux  ;  comparaison  des  résis- 
tances dans  les  trains  remorqués  à  petite,  moyenne  et  grande  vi- 
tesse. 

Frottements  additionnels  des  machines  par  la  pression  de  la 
vapeur. 

9^  OksertHitions  diverses.  --Analyse  du  coke;  influence  de  la 
qualité  sur  la  production  de  vapeur  et  sur  l'économie. 

Analyse  des  gaz  ;  influence  de  la  hauteur  de  la  chaire  sur  la 
grille,  de  l'état  des  fragments  de  coke. 

Mesure  des  températures  dans  le  foyer,  dans  la  boite  à  fumée , 
dans  les  tubes. 

Vide  produit  par  le  tirage  dans  la  boHe  à  fumée  et  dans  le  foyer; 
influence  de  Touverture  du  tuyau  d'échappement ,  de  sa  forme  et 
de  sa  position  ,  de  la  disposition  et  de  la  diminution  des  orifices 
d'échappement  ;  influence  du  nombre  et  de  h  longueur  des  tubes. 

Mesure  de  la  pression  dans  les  différentes  parties  du  tuyau  d'é- 
chappement. 
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Influence  des  dimensions  et  de  la  forme  de  la  cheminée ,  de  la 
forme  et  des  dimensions  de  la  boite  à  fumée. 

Détermination  de  la  consommation  de  coke ,  en  marche ,  en  sta- 
tionnement, en  résen-e  et  pour  Tallumage. 

Mesure  de  la  dépense  d'eau;  Vciporisation  par  kilogramme  de 
coke  ;  comparaison  des  quantités  d*eau  dépensée  et  de  vapeur  uti- 
lement employée  dans  les  cylindres  ;  influence  de  la  prise  de  vapeur 
sur  rentrainement  de  Teau  et  de  la  détente  sur  la  condensation  dans 
les  cylindres. 

4<>  Relevés  statistiques.  -—  Parcours  annuels  des  machines.  Par- 
cours des  machines  entre  deux  grandes  réparations. 

Durée  moyenne  des  diverses  parties  de  la  chaudière  et  du 
mouvement. 

Décomposition  du  prix  de  revient  de  la  traction. 

Avant  d'entamer  ces  expériences ,  il  serait  nécessaire  d'arrêter 
en  principe  le  choix  des  instruments  qui  devraient  y  être  appliqués. 
Les  indicateurs  employés  jusqu'ici  laissent  à  désirer;  il  importe 
de  réduire  au  strict  nécessaire  le  poids  du  piston  et  de  ses  acces- 
soires, dont  l'inertie  fausse  les  indications,  par  suite  du  retard 
qu'éprouve  son  mouvement  aux  instants  mêmes  où  le  piston  de  la 
machine  est  animé  de  la  plus  grande  vitesse;  la  transmission  du 
mouvement  de  va-et-vient  au  papier  sur  lequel  sont  tracés  les  dia- 
grammes laisse  également  beaucoup  à  désirer  ;  il  y  aurait  lieu  de 
substituer  à  ce  mouvement  rectilipe  de  va-et-vient  un  mouve- 
ment de  rotation  uniforme,  sauf  à  restituer  aux  diagrammes,  par 
un  tracé  graphique,  la  forme  sous  laquelle  il  est  nécessaire  de  me- 
surer les  indications  qu'ils  fournissent.  Les  dynamomètres  cons- 
truits jusqu'à  ce  jour  n'ont  pu  servir  qu'à  relever  des  efforts  moyens 
de  traction  sur  des  parcours  d*une  petite  étendue  ;  il  serait  néces- 
saire d'adopter  une  disposition  qui  permît  de  donner  au  mouvement 
de  translation  du  papier  une  très-faible  vitesse ,  afin  de  pouvoir 
constater  la  résistance  moyenne  sur  de  longs  parcours,  et  la  com- 
parer à  la  consommation  de  combustible ,  au  lieu  de  rapporter 
celle-ci  au  poids  brut  du  train  remorqué ,  comme  on  le  fait  quel- 
quefois. 


LIVRE  Vin. 


ACCIDENTS. 


Nous  avons  indiqué,  dans  un  livre  précédent,  quelles  étaient  les 
principales  réparations  auxquelles  pourrait  donner  Heu  l'entretien 
d*une  n)achine  loconiotive  et  son  tender  ;  il  nous  reste  ici  à  indi- 
quer la  nature  des  avaries  qu^une  machine  peut  éprouver  en  ser- 
vice et  les  dispositions  que  le  mécanicien  doit  prendre  en  pareille 
circonstance,  en  attendant  que  les  réparations  puissent  être  faites; 
nous  ferons  connaître,  en  outre,  les  accidents  résultant  de  causes 
générales  et  les  mesures  que  le  mécanicien  doit  prendre  à  Toc* 
casion. 

Nous  compléterons  cette  dernière  partie  de  notre  travail  par  un 
résumé  de  la  législation  en  vigueur  pour  ce  qui  concerne  la  con- 
struction des  machines  locomotives  et  leur  service. 

S  t*'.  —  Avarleii  à  la  machlae. 

lo  Appareil  de  vaporisation.  —  La  chaudière  peut  faire  explo- 
sion lorsqu'elle  présente  quelque  vice  intérieur  de  construction,  ou 
lorsque,  par  défaut  d'exécution,  la  solidité  s*est  trouvée  altérée; 
mais  les  accidents  de  cette  nature  ont  été  jusqu'ici  très-rares, 
et  ne  peuvent  arriver,  si  la  machine  a  été  régulièrement  soumise  aux 
épreuves  de  la  presse  hydraulique,  que  par  le  défaut  de  soin  du 
mécanicien,  lorsqu'il  surcharge  les  soupapes  ou  lorsqu'il  néglige 
de  vérifier  ou  d'entretenir  le  niveau  de  l'eau  dans  la  chaudière.  Une 
explosion  proprement  dite  de  la  chaudière,  met  toujours  la  machine 
complètement  hors  de  service»  et  donne  lieu,  pour  le  rétablisse- 
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ment  de  la  circulation,  aux  mêmes  mesures  que  les  accideute  gé- 
néraux dont  nous  parlerons  plus  loin. 

La  chaudière  peut  éprouver  en  service  des  avaries  partielles  :  il 
peut  se  déclarer  des  fuites  dans  le  foyer,  aux  rivures,  sous  les  têtes 
d'entretoises,  au  joint  des  pièces  rapportées,  par  des  fissures  qui 
se  déclarent  dans  les  parois,  au  joint  de  la  porte»  aux  joints  des 
tubes  sur  la  plaque  tubulaire.  Si  ces  fuites  ne  sont  pas  assez  abon- 
dantes pour  éteindre  le  feu  complètement,  et  si  cependant  elles 
sont  assez  fortes  pour  ralentir  l'activité  de  la  vaporisation,  le  méca- 
nicien peut,  au  moyen  de  quelques  précautions,  soutenir  sa 
marche;  il  doit  charger  son  feu  et  te  maintenir  fortement  chargé, 
serrer  Féchappement  pour  entretenir  une  combustion  trfes-active, 
charger  fréquemment  et  peu  à  la  fois^  maintenir  le  niveau  de  Teau 
élevé,  éviter,  en  un  mot,  tous  les  changements  brusques  ou  trop 
grands  de  température  ;  on  peut  ainsi  achever  le  trajet  en  obser- 
vant avec  une  attention  soutenue  ces  diverses  prescriptions,  mais 
ce  n'est  qu'un  expédient  momentané  ;  la  machine  doit  être  réparée 
si  les  fuites  ne  se  sont  pas  fermées  d'elles-mêmes  et  si  elles 
conservent  assez  d'inlensité  pour  compromettre  la  régularité  ou  Té- 
conomie  du  service.  On  emploie  souvent  avec  succès,  pour  dimi- 
nuer les  fuites  ou  quelquefois  pour  les  arrêter  complètement^  la 
farine  de  seigle  ou  le  son,  lorqu'il  n'est  pas  complètement  séparé 
de  la  farine,  ou  bien  les  deux  mélangés  ;  il  suffit  d'en  jeter  à  plu- 
sieurs reprises  deux  poignées  dans  le  tender,  mais  il  faut  éviter 
d'en  faire  un  excès  pour  ne  pas  faire  primer  la  machine  ;  le^ 
parties  solubles  du  mélange  de  son  et  de  farine  s'introduisent  dans 
les  fissures  et  les  empâtent,  les  parties  non  solubles  s'appliquent 
sur  ces  fissures  et  forment  obturateur.  On  peut  employer  avec  nn 
égal  succès  le  crottin  de  cheval,  que  l'on  introduit  dans  la  chau- 
dière. 

Lorsque  les  tubes  viennent  à  perdre,  ou,  danâ  le  langage  des 
mécaniciens,  lorsque  les  viroles  viennent  à  Aiir,  on  ne  doit  pas 
chercher  à  les  renfoncer  pendant  la  marche,  parce  qu'on  ébranle 
tous  les  tubes  et  oti  ne  fait  qu'augmenter  l'intensité  des  fliites. 

Le  plomb  dç  sûreté  phieé  dans  le  plafond  dti  foyer  fbnd  quel- 


qtiefbis,  et  l'eau  H  ta  vttpettf  sont  projetées  avec  riolence  dur  le 
foyer  ;  Il  Mi  alors  jeter  le  feu  Mm  .rapidemetii  <iue  (^os^ible.  Quel-^ 
queft)i8  le  plomb  n'est  qulncompléteitietit  fondu,  un  mécanicien 
adroit  et  courageux  peut  alors  y  introduira  me  cheville  en  bois  ou 
en  fer  qui  arrête  knomentanément  la  ftaite. 

Les  tubes  crèvent  quelquefois  près  de  la  plaque  tubulaire  de  la 
botte  à  feu  ;  Teau  se  trouve  projetée  dans  te  foyer  et  s'y  convertit 
en  vapeur,  en  telle  abondance  qu'il  est  souvent  difficile  de  découvrir  * 
le  tube  crevé»  surtout  si  la  machine  n'est  pas  en  m^vdbe  ;  il  con-» 
vient  alors  de  la  Aire  marcher  pour  entraîner  Peau,  la  vapeur  et 
les  cendres  dans  ta  botte  à  Aimée.  Il  faut ^  en  outre,  ouvrir  immé- 
diatement les  deux  pompes ,  afin  d'empêcher  l'eau  de  baisser 
pour  éviter  de  brûler  le  ft)yer>  et»  eh  même* temps»  afin  de  faire 
tomber  ia  pression  dans  la  chaùdièm.  Si  l'on  peut  maintenir  le  ni- 
veau de  l'eau  dans  la  chaudière^  on  chasse,  avec  la  tringle  à  tam- 
ponner les  tubes^  un  tampon  en  bois  blanc  qui  ferme  le  tube  du 
côté  du  foyer  ;  on  arrête  la  machine  et  on  tamponne  le  tube  dans 
la  botte  à  ftimée.  On  doit  éviter  de  se  servir  de  tampons  eh  fer, 
qu'on  ne  peut  chasser  qu'en  risquant  d'ébranler  les  viroles  des  tubes 
voisins  et  de  déformer  la  plaque  tubulaire  ;  lorsqu'une  machine  a 
des  tubes  tamponnés,  on  doit  éviter  de  se  tenir  devant  la  porte  du 
fbyer  et  devant  celle  de  la  botte  à  fumée  lorsqu'elles  sont  ouvertes, 
parce  que  les  tampons  peuvent  sauter  avec  violence  et  blesser  les 
personnes  qui  se  trouveraient  sur  leur  trajectoire. 

Il  arrive  quelquefois  que  les  tubes  crèvent  complètement  au  lieu 
de  se  fendre,  ou  que  l'ébranlement  produit  par  un  premier  tube 
crevé,  détermine  la  rupture  de  plusieurs  autres  tubes  également 
usés  ;  si  le  mécanicien  reconnaît  qu'il  ne  peut  pas  maihtenir  le  ni*» 
veau  de  l'eau,  il  doit  se  mettre  en  mesure  de  jeter  le  feu,  tout  en 
alimentant  aussi  activement  que  possible  et  en  continuant  à  main- 
tenir la  machine  en  marche.  S'il  est  impossible  de  jeter  le  feu  as^» 
sez  rapidement,  le  mécanicien  doit  l'éteindre  avec  de  l'eau  puisée 
dans  le  tender,  mais  en  prehant  toutes  les  précautions  nécessaires 
pour  ne  pas  éMmer  les  parois  du  foyer  par  une  contraction  trop 
subite.  Lorsqu'on  jette  le  feu,  on  doit,  autant  que  possiblOi  déta<< 
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cher  la  machioe  du  convoi,  pour  éviter  de  mettre  le  feu  aux  wa* 
gons  ;  s'il  était  impossible  de  le  faire,  ou  ne  doit  marcher  qu'assez 
lentement  »  pour  éviter  de  faire  dérailler  les  wagons  si  les  barreaux 
de  la  grille  tombent  sur  les  rails. 

Lorsque  la  machine  est  pourvue  d'un  cendrier,  les  barreaux  et  le 
coke  y  tombent  ;  le  mécanicien  les  pousse  avec  sa  lance  pour 
les  faire  tomber  du  cendrier  sur  la  voie,  et  lorsqu'il  s'est  dé- 
*  barrasse  de  la  plus  grande  partie  du  coke  incandescent ,  il  ar- 
rête, et  le  chauffeur  fait  tomber  le  reste  en  le  poussant  par 
la  petite  porte  de  derrière  du  cendrier,  si  celui-ci  n'est  pas 
complètement  ouvert.  Si  le  mécanicien  est  obligé  de  jeter  le  feu 
pendant  que  la  machine  est  en  service  sur  la  ligne,  il  attend  la  ma- 
chine de  secours,  eu  -tachant  de  rejoindre  le  train,  s'il  reste  encore 
assez  de  vapeur  dans  la  machine  ;  il  doit,  dans  tous  les  cas,  lors- 
qu'il s'est  sépai'é  du  train  pour  jeter  le  feu,  tâcher  de  rester  en  vue 
ou  se  mettre  en  rapport  avec  le  chef  du  train ,  afin  de  faire  con- 
naître à  quel  point  il  s'est  arrêté,  pour  le  cas  où  une  machine  sur- 
venant à  l'arrière,  pousserait  les  wagons  qui  encombrent  la  voie. 

Lorsqu'il  se  déclare  des  fuites  abondantes  dans  les  joints  du 
cadre  qui  relie  le  foyer  et  son  enveloppe  à  leur  partie  inférieure,  il 
n'y  a  d'autre  précaution  à  prendre  qu'à  maintenir  le  feu  bien  ac- 
tif, et  à  soutenir  l'alimentation,  pour  le  cas,  du  reste  fort  rare,  où 
ces  fuites  pourraient  compromettre  la  marche  de  la  machine. 

Il  arrive  quelquefois  que  des  barreaux  de  la  grille  tombent  en 
route  ;  si  le  coke  s'échappe  en  abondance  de  la  grille,  il  faut  mar- 
cher avec  précaution  jusqu'au  dépôt  ou  jusqu'à  la  station  la  plus 
voisine,  où  le  chauiïeur  déplace  les  barreaux  adjacents  et  tâche  de 
rétablir  une  répartition  régulière  ;  si  la  grille  n'est  plus  suffisamment 
garnie,  il  faut  changer  de  machine. 

Les  fuites  à  l'extérieur  de  la  chaudière  ont  en  général  peu  d'im-^ 
portance  et  ne  donnent  lieu  h  aucune  mesure  spéciale  en  attendant 
la  réparation  ;  si  l'eau  coule  ou  se  condense  avec  quelque  abon- 
dance, il  faut  éviter  qu'elle  tombe  sur  les  boites  à  graisse  et  sur 
les  articulations  qu'on  doit  maintenir  lubréfiées  ;  elle  pourrait  les 
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faire  chauffer  en  déplaçant  et  en  faisant  perdre  l'huile  contenue  dans 
les  réservoirs. 

Les  enveloppes  en  feutre  se  calcinent  par  un  long  service  et 
prennent  feu  spontanéoient  ou  accidentellement,  lorsque  la  flamme 
sort  par-dessous  la  grille  ou  lorsque  la  machine  séjourne  trop 
longtemps  au-dessus  d'un  tas  de  coke  incandescent  quand  on  jette 
le  feu  ;  on  l'éteint  avec  soin  en  prenant  de  l'eau  dans  le  tender. 

Il  arrive  quelquefois  que  la  petite  porte  placée  à  la  partie  infé- 
rieure de  la  boite  à  fumée  s'ouvre  pendant  la  marche  ;  le  mécani- 
cien doit  s'assurer,  lorsqu'il  voit  tomber  la  pression  d'une  manière 
anomale,  malgré  ses  efforts  pour  la  maintenir,  si  cela  n'est  pas 
dà  à  l'ouverture  de  celte  porte  ;  il  tâche  de  gagner  la  station  la 
plus  voisine,  ou  s*arréte  en  route  pour  la  fermer  et  l'assujettir  so- 
lidement. 

La  rupture  de  la  cheminée  a  lieu  quelquefois  lorsqu'elle  vient 
frapper  des  échafaudages  mal  placés  sous  les  ouvrages  d'art  en  répa- 
ration, ou  même,  au  début  du  service,  des  ouvrages  trop  bas;  elle 
a  lieu  encore  spontanément  par  suite  d'une  usure  trop  prolongée.  Si 
la  rupture  se  fait  vers  le  milieu,  en  chargeant  beaucoup  le  feu  et  en 
maintenant  un  tirage  très-énergique,  on  peutquelquefoisse  tirerd'af- 
faire  quand  la  grille  a  une  grande  surface.  Si  la  rupture  a  lieu  vers 
le  bas,  et  que  les  circonstances  de  la  rupture  ne  permettent  pas  de 
redresser  la  cheminée  et  de  l'assujettir  à  peu  près  avec  des  cordes, 
il  faut  arrêter  le  train,  décrocher  la  machine  et  tâcher  de  la  con- 
duire sur  une  gare  d'évitement  pour  qu'elle  ne  gène  pas  le  senice 
de  la  machine  de  secours. 

Les  accessoires  de  la  chaudière  éprouvent  des  avaries  qui  peu^ 
vent  entraver  complètement  le  service.  Quelquefois  les  ressorts  des 
balances  qui  commandent  les  soupapes  se  brisent  ;  si  la  soupape 
n*est  pas  déplacée  sur  son  siège,  on  fixe  le  levier  au  moyen  de 
cordes  et  la  machine  peut  continuer  son  service,  «^  moins  toutefois 
que  la  seconde  soupape  n'éprouve  le  même  accident;  dans  ce  der- 
nier cas  il  faut  alimenter,  ouvrir  l'échappement  et  le  registre,  de 
manière  à  maintenir  avec  certitude  une  pression  convenable  dans 
la  chaudière,  sans  s'exposer  à  produire  un  excès  de  vapeur,  etga- 


i:n€lr  le  dépit  le  |iltts  totftin  oà  1*oq  cbftoge  de  madkilie  ;  «i  la  ma- 
chine D*avait  pas  son  manomètre  en  bon  état,  il  ne  faudrait  pas 
hésiter  à  jeter  le  feu.  Oh  doit  égâlenveht  jeter  ou  éteindre  le  feu 
sans  perdre  un  instant,  si  le  clapet  de  la  mipape  s*est  dérangé  ût 
Bon  siège  et  laisse  une  large  isaue  à  lu  vapeur,  ou  si,  parla  rupture 
de  ia  tige  même;  de  la  balance  ou  du  levier,  le  clapet  de  la  ^upape 
a  été  (ÂDjeté  au  loin. 

Dana  un  niveau  d^eau  qdi  fbnctftoAhe  bien,  Teau  doit  toujonrs  os- 
ciller en  marche  ;  lorsque  Teau  reste  stationnaire  ou  n'oscille  t^ue 
Mblement,  il  y  a  lieu  de  peuser  que  les  tu:faux  de  communicanon 
avec  la  ehatadière  sont  obstrués  en  partie  ;  il  but  fermer  successi- 
vement le  robinet  du  haut  et  du  bas  en  ouvrant  le  robinet  de  vi- 
dange; on  détermine  ainsi  un  courant  rapide  d'eau  qui  suffit  géné- 
ralement pour  rétablir  le  jeu  de  l'appareil  ;  en  ouvrant  les  deut 
robinets  de  communication  à  Ut  fois  et  refermant  brusquement  le 
robinet  de  vidange,  on  voit  la  colonne  d'eau  reparaître  dans  le  tnbe 
et  osciller  fortement  ;  on  reconnaît  aiâsi  que  l'on  peut  compter 
sur  les  indications  du  niveau*  Le  mécanicien  doit  vérifier  flréquenh 
ment  l'état  de  son  niveau  et  le  purger  pour  le  maintenir  en  bon  état  ; 
cette  vérification  doit  être  faite  surtout  lorsque  la  machine  est  en 
stationnement)  car  en  marche,  le  mécanicien  juge  à  peu  pt^,  par 
l'échappement,  de  l'eut  du  niveau  de  l'eau  dans  la  chaudière*  On 
ne  doit  jamais  allumer  une  machine  avant  d'avoir  vérifié  l'état  du 
niveau  d'eau  et  celui  du  robinet  d'épreuve.  Lorsque  le  tube  eb  verre 
casse  pendant  le  service,  il  faut  s'empresser  de  fermer  les  deux 
robinets  de  communication  et  remettre  un  nouveau  tube  dès  qtte 
la  machine  a  quelques  instants  de  stationnement.  Les  mêmes  vé- 
riflcations  doivent  être  faites  de  temps  en  temps  pour  les  robinet^ 
d'épreuve. 

Lorsque  le  sifflet  d'une  machine  vient  ft  se  déranger  en  route  et 
k  être  mis  hors  d'état  de  service,  il  Ikut  ralentir  et  ne  marcher 
qu'avec  une  extrême  précaution  jusqu'au  dépôt  le  plus  voisin  oà 
l'on  doit  changer  la  machine,  à  moins  qu'on  ne  mette  la  machina 
pilote  eh  tête  ;  si  cet  accident  arrivait  à  un  train  extraordinaire 
dont  l'heure  de  passage  ne  serait  pas  auuonoée  sur  chaque  point 
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de  la  lipe,  il  faudrait  marcher  asset  lentement  pour  pouvoir  arrê- 
ter avec  certitude  dan^  i*espace  que  la  vue  peut  embrasser. 

Lorsque  les  bouchons  et  robinets  de  vidauge  viennent  à  sauter, 
il  faut  éteindre  et  jeter  le  feu  sans  perdre  un  instant,  car  la  chau- 
dière se  vide  complètement  en  très-peu  de  temps. 

Les  pompes  alimentaires  donnent  lieu  à  de  ftéquentés  avaries  ;  le 
dérangement  le  plus  fréquent  provient  de  ce  que  le  clapet  ou  le  boulet 
d'une  des  soupapes  d'aspiration  ou  de  refoulement  ne  retombe  pas  sur 
son  siège,  soit  parce  qu'il  s'est  usé  ou  déformé  par  le  service,  soit  le 
plus  souvent  parce  que  des  matières  grasses  entraînées  par  Teati 
ont  formé  dans  la  chapelle  un  enduit  qui  le  maintient  collé  contre 
ses  parois,  soit  parce  qu'il  s'est  introduit  dans  le  tuyau  d'aspiration 
des  corps  étrangers,  tels  que  du  coke  ou  des  lambeaux  de  garniture. 
Lorsqu'il  s'introduit  de  l'air  dans  le  corps  de  pompe  par  les  johits 
du  tuyau  d'aspiration  ou  par  la  garniture  du  plongeur,  cet  air  se 
dilate  ou  se  comprimé,  sans  que  les  clapets  des  soupapes  puissent 
se  lever;  l'ouverture  du  robinet  d'épreuve  sufGt  généralement  pour 
rétabUr  le  jeu  de  la  pompe,  mais  elle  ne  fonctionne  que  très-impar- 
feitement.  Ces  rentrées  d'air  ont  lieu  surtout  lorsque  le  robinet  du 
tender  est  fermé,  et  c'est  pour  les  éviter  qu'il  convient  d'alimenter 
d'une  manière  continue  et  de  transporter  le  robinet  d'admission  du 
tender  sur  la  machine,  de  manière  à  éviter  les  rentrées  d'air  p^lr 
les  rotules.  Lorsque  le  robinet  d'épreuve  ne  donne  pas  tin  jet  d'eau 
lancé  avec  force  à  chaque  coup  de  piston,  ou  lorsqu'il  lance  d'une 
manière  continue  un  jet  d'eaii  chaude  provenant  de  là  chaudière, 
on  reconnaît  que  la  pompe  ne  fonctionne  pas  ;  c'est  ce  qui  a  lieu 
presque  toujours  au  moment  où  l'on  ouvre  le  robinet  d'aspiration  ; 
en  ouvrant  et  fermant  à  plusieurs  reprises  le  robinet  réchauffeur, 
on  détermine  des  vibrations  qui  fbnt  généralement  remettre  en  jeu 
les  clapets  collés  sur  leurs  sièges  ou  dans  les  chapelles.  Si  une 
seule  pompe  donne,  cela  suflit  ;  mais  le  mécanicien  doit  toujours 
maintenir  beaucoup  d'eau  dans  sa  chaudière  pour  ne  pas  être  sur- 
pris par  le  dérangement  toujours  possible  de  la  deuxième  pompe. 
Si  les  deux  pompes  donnent  mal  et  que  l'on  ne  puisse  pas  main- 
tenir le  niveau  dans  la  chaudière,  il  faut  faire  baisser  la  pression 
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et  ralentir  la  marche;  il  arrive  souvent  que  les  pompes  re- 
prennent et  continuent  à  alimenter  lorsque  la  vitesse  diminue. 
Lorsque,  nonobstant  remploi  des  moyens  que  nous  avons  in- 
diqués,  les  pompes  ne  fonctionnent  pas,  le  mécanicien  doit 
couvrir  son  feu  de  menu  coke,  ouvrir  la  porte  du  foyer  et  de 
la  boite  à  fumée,  faire  baisser  la  pression  et  arrêter  avant  que  Teau 
soit  par  trop  abaissée  ;  il  visite  alors  les  clapets  et  enlève  les  corps 
étrangers  qui  les  empêchent  de  fonctionner,  après  avoir  fermé  le 
robinet  du  tuyau  de  refoulement.  Si  les  clapets  des  deux  pompes 
sont  brisés  ou  hors  de  service,  ce  qui  arrive  rarement  pour  les 
deux  côtés  à  la  fois,  qu*en  un  mot  il  ne  puisse  pas  rétablir 
Talimentation  et  qu*il  ne  lui  reste  pas  assez  d'eau  pour  ga- 
gner une  gare  d'évitement,  il  jette  son  feu  et  attend  la  machine  de 
secours. 

Les  tuyaux  d'aspiration  se  brisent  quelquefois  ;  lorsqu'il  n'y  a 
qu'une  simple  fissure,  le  mécanicien  peut  souvent,  avec  un  peu 
d'adresse,  boucher  la  fente  en  y  appliquant  une  plaque  de  plomb, 
de  la  filasse  ou  une  forte  toile,  en  assujettissant  le  tout  avec  une 
forte  ficelle  ;  si  la  rupture  est  complète,  il  ne  doit  pas  perdre  son 
temps  à  faire  une  réparation  inutile  ;  il  se  sert  de  l'autre  pompe,  et 
si  elle  est  déjà  hors  d'état,  ou  si  elle  vient  à  manquer,  il  jette  son 
feu  ou  réteint  s'il  ne  peut  pas  réussir  à  le  jeter,  après  avoir  gagné 
la  voie  d'évitement  la  plus  proche,  s'il  lui  reste  assez  d'eau  dans  la 
chaudière. 

Les  ruptures  de  tuyaux  de  refoulement  sont  plus  graves  que 
celles  des  tuyaux  d'aspiration  ;  si  une  fissure  se  déclare  entre  la 
pompe  et  le  robinet  de  sûreté,  on  ferme  celui-ci,  et  au  besoin  on 
bouche  la  fissure  si  la  deuxième  pompe  vient  à  manquer.  Si  la  rup- 
ture est  complète  et  qu'on  ne  puisse  pas  fermer  le  robinet,  ou  si 
elle  a  lieu  entre  ce  robinet  et  la  chaudière,  il  faut  jeter  le  feu  ou 
l'éteindre  sans  perdre  un  instant,  car  la  chaudière  se  vide  très-ra- 
pidement. Les  tuyaux  de  refoulement  crèvent  parce  que  les  méca- 
niciens ne  visitent  pas  assez,  souvent  l'orifice  d'introduction  dans  la 
chaudière  ;  il  s'y  forme  une  bague  d'incrustations  qui  réduit  le 
passage  de  l'eau  et  occasionne  des  pressions  considérables  dans  le 
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tuyau.  Les  mécaDiciens  doivent  également  manœuvrer  très-fré- 
quemment les  robinets  d'arrêt,  car  lorsqu'on  néglige  cette  précau- 
tion, il  devient  souvent  impossible  de  les  fermer  en  cas  d'accident, 
et  alors  il  est  rare  que  la  chaudière  ne  reçoive  pas  un  coup  de  feu. 

On  a  vu  quelquefois  le  tuyau  intérieur  de  prise  de  vapeur  s'é- 
craser complètement  sous  la  pression  de  la  vapeur,  lorsqu'il  est 
en  cuivre  rouge  ;  la  machine  se  trouve  mise  à  peu  près  hors  de 
service  ;  cependant  en  baissant  le  niveau  de  l'eau,  en  marchant 
lentement,  et  en  tenant  le  levier  de  changement  de  marche  près 
du  sommet  du  secteur  pour  pouvoir  le  mettre  facilement  au  point 
mort,  on  peut  gagner  tant  bien  que  mal  un  dépôt  et  changer  la 
machine. 

S'il  n'y  a  qu'une  fissure  ou  un  joint  mal  fermé,  on  baisse  égale- 
ment le  niveau  de  l'eau,  surtout  si  le  tuyau  est  près  de  sa  surface  ; 
dans  le  cas  où  le  régulateur  est  dans  la  boite  à  fumée,  il  n'y  a  pas 
d'autre  inconvénient  que  l'entraînement  de  l'eau  dans  les  cylindres; 
mais  s'il  est  dans  l'intérieur  de  la  chaudière,  il  faut  continuer  la 
marche  en  ne  comptant  plus  que  sur  le  levier  de  changement  de 
marche  pour  l'arrêt  ;  il  faut  maintenir  une  pression  assez  basse 
pour  rester  maître  du  mouvement  des  tiroirs,  et  s'y  prendre  de 
loin  pour  arrêter  aux  stations,  car  un  excès  de  pression  et  de  frot- 
tement des  tiroirs  ou  un  dérangement  quelconque,  pourrait  empê- 
cher de  renverser  la  marche  et  même  de  mettre  au  point  mort  ;  il 
faut  pouvoir  arrêter  avec  les  freins  seuls.  Les  mesures  que  nous 
venons  d'indiquer  ne  sont  que  des  expédients  pour  achever  un 
voyage  ou  un  tour  de  service  ;  jamais  on  ne  doit  mettre  en  service 
une  machine  qui  présente  des  .fuites  de  vapeur  un  peu  importantes 
au  tuyau  intérieur  de  prise  de  vapeur. 

Le  régulateur  éprouve  lui-même  des  dérangements  qui  doivent 
donner  lieu  aux  mêmes  précautions  que  dans  le  cas  précédent  ;  il 
arrive  quelquefois  que  les  articulations  qui  transmettent  le  mouve- 
ment au  tiroir  qui  forme  le  régulateur  se  démontent,  ou  que  les 
tiges  de  communication  se  brisent  ou  se  déplacent,  alors  le  régulateur 
ne  se  ferme  plus  ;  dans  quelques  machines  on  a  eu  soin  de  placer 
ce  tiroir  verticalement  et  de  le  faire  ouvrir  en  montant,  afin  qu'il 


retombe  et  ferme  de  lui*méme  te  tuyau  de  prise  de  vapeur  ;  la  ma* 
chine  se  trouve  alors  réduite  à  rimpuissance»  et  on  prévient  le  d^ih 
ger  de  la  marche  sans  régulateur. 

Des  fuites  se  manifestent  quelquefois  dans  les  tuyaux  de  distri- 
bution à  rintérieur  de  la  boite  à  fumée  ;  si  elles  sont  assez  abon- 
dantes pour  épuiser  la  vapeur  de  la  chaudière  et  gêner  le  tirage, 
de  telle  sorte  qu'on  ne  puisse  pas  compenser  leur  effet  en  aciivanl 
la  combustion,  il  faut  arrêter  et  tàclier  de  les  fermer  au  moyen  d'une 
garniture  au  minium,  e(,  si  on  n'y  parvient  pas,  attendre  la  machine 
de  secours. 

Le  tuyau  d'échappement  peut  éprouver  quelques  fuites  qui  gê- 
nent le  tirage;  on  y  remédie  sans  difficulté  en  activant  u^  peu  la 
combustion.  Les  valves  de  la  tuyère  peuvent  prendre  du  jeu  à  la 
chaïnière  et  cesser  de  se  fermer  d'une  quantité  suffisante  pour 
maintenir  k  tirs^e,  mais  cette  avarie  ne  se  produit  généralement 
que  peu  à  peu  ;  si  elle  se  manifestait  en  route,  il  iiaudrait  ea^lo^yer 
tous  les  moyens  pour  activer  le  feu,  jusQu'au  moment  où  l'oa  pour- 
rait changer  la  machine  à  un  dépôt  ou  prendre  du  renfort. 

^  Mécanisme.— Les  pièces  du  mécanisme  éprouvent  des  avaries 
assez  fréquentes,  mais  le  plus  souvent  sans  danger  pour  la  sécu- 
rité du  convoi.  Les  pistons  soumis  à  des  uiouvements  aUematifs 
d'une  très-grande  rapidité  sont  exposés  à  des  ruptures,  soit  de  la 
tige,  soit  des  plateaux  ;  les  bielles  peuvent  se  rompre,  et  le  piston 
abandonné  à  lui-même  vient  frapper  les  fonds  du  cylindre,  il  ea  ré- 
sulte presque  toujours  la  rupture  du  cylindre  ou  au  moins  de  son 
plateau  ;  on  démonte  la  bielle  motrice ,  les  colliers  et  barres  d'ex- 
centrique, ou  seulement  la  tige  du  tiroir  si  l'eaunanchemeni  de 
celle-ci  le  permet,  puis  oi^  fixe  le  tiroir  au  milieu  de  sa  course  ;  on 
marche  ensuite  avec  un  seul  cylindre  si  la  chai|;e  du  convoi  le  per- 
met; si  la  tige  du  piston  s'est  brisée  et  séparée  de  la  coquille  et 
que  le  piston  ait  été  extrait  du  cylindre,  on  peut  se  contenter  de 
démonter  la  distribution. 

Les  segments  de  piston  se  brisent  quelquefois  ou  se  dérangent 
par  suite  de  la  ruptiure  des  ressorts  ou  des  vis  d^  serrage  intérieures; 


U  yapeur  passa  libremônt  d'un  oft^é  à  VautcQ  du  piston  el  sq  pei:^ 
par  le  tuyau  d'^appement,  il  faut  encore  démonter  la  bielle  fit  lu 
distribution  et  mettre  le  tirmr  au  point  mort. 

(l  p^t  devenir  paiement  nécç^ire  de  démwter  la  bielle  et  la 
distribution  si  les  glissières  grippent  assez  fortement  pour  que 
leur  conservation  soit  comprowse.  Pans  ce  cas,  comme  dan^  ton^ 
ceux  où  il  (aut  interronp^re  le  jeu  du  t^foir  du  pistcia  çans  que  çeliÂ^ 
6i  soit  mis  bors  de  service,  il  faut,  au  lieu  dç^  mettre  le  tiroir  au  p^jiut 
mort,  le  pousser  à  bout  de  course  vers  Vavant,  aiusique  le  piston, 
qui  se  trouve  ainsi  constjunment  pressé.  |^  la  vapeur  sur  1^  nnéme 
foce  et  qui  ne  peut  pas  se  déranger.;  si  l'on  mettait  simplement  le 
tiroir  au  point  mort,  il  pourrai^  se  déranger  ou  bien  il  pourrail 
exister  des  fuites  et  la  vapeur  pourrait  déplacer  le  piston  et  le  lan- 
cer fortement  contre  le  fond  du  cylindre  opposé  à  celui  sur  lequel 
il  est  appliqué  ;  il  serait  nécessaire  de  te  caler  dans  cette  position 
en  intercalant  une  chandelle  en  bois  dans  les  glissières  ;  mais  cela 
est  complètement  inutile  lorsqu'  on  pousse  au  eontraire  le  tiroir  à 
bout  de  course. 

Lorsque  les  glissière»  viennent  à  ebauffer^  il  &nt  les^  graisser  avec 
soin  à  tous  les  arrêts ,  et  les  asi)erger  d'huile  pendant  la  nmche  ; 
en  arrive  ai^si  \  les  empêcher  de  gripperjusqu's^u  ^erme  du  voyage 
où  l'on  fait  les  réparations  nécessaires. 

Il  S(e  manifeste  quelquefois  des  fuites  abondantes  autour  des  pisr- 
tons  pendant  la  marche  ;  on  les  reconnaît  au  sifflement  de.  U  va- 
peur qui  précède  l'échappement,  quand  on  démarre  ou  qu^'on  mar- 
che lentement,  ies  biites  de  vapeur  entre  le  tiroir  et  la  table, 
lorsque  le  contact  n'est  pas  partait ,  produit  u^  bruit  analogue , 
mais  plus  continu  et  d'un  son  différent ,  que  l'on  distingiue  ave^; 
un  peu  d'habitude»  surtout  en  appbqu&nt  l'oreille  contre  les  parois 
de  la  boite  à  fumée  ou  sur  la  rampe.  tiOrsqu'il  y  \  fuite  abondant^ 
par  le  piston ,  il  faut  s'assurer  si  on  n'entend  pas  un  ferraiU^nent 
intérieur  dénotant  U  rupture  de  quelque  pièce  intérieure,  et  si  le 
mode  de  construction  du  piston  fait  craindre  quelque  avarie  plus 
grave ,  arrêter  pour  interrompre  le  jeu  du  p^ton  et  de  la  distri- 
bution; si  c'est  uu^  simple.  6)^9  «t  cyk'eU<^  âuit  uu  peiui  abond^e, 
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on  arrête  au  dépôt,  puis  on  resserre  les  segments ,  opération  très- 
facile  et  qui  exige  peu  de  temps  lorsque  la  construction  des  pis- 
tons est  convenable ,  et  lorsque  le  plateau  du  cylindre  est  fixé  par 
un  joint  sans  garniture  au  nlinium.  On  reconnaît  facilement  quel 
est  celui  des  deux  pistons  qui  perd,  en  mettant  successivement 
chaque  tiroir  au  point  mort,  en  faisant  marcher  la  machine  à  la 
pince,  en  ouvrant  le  régulateur  après  avoir  calé  les  roues  de  la 
machine  et  serré  le  frein  du  tender  ;  on  s*assure  si  c'est  un  tiroir 
qui  perd,  et  celui  des  deux  tiroirs  qui  perd,  en  ouvrant  les  robinets 
purgeurs  du  cylindre ,  pendant  que  le  tiroir  placé  au  point  mort 
est  en  charge.  Pour  les  fuites  du  tiroir,  il  n'y  a  d'autre  mesure 
à  prendre  que  la  réparation  au  dépôt. 

Lorsqu'un  piston  est  trop  serré ,  ce  que  Ton  reconnaît  à  la  diffi- 
culté avec  laquelle  la  machine  démarre  etmarche ,  et  àun  bruitsourd, 
enfin  h  une  sorte  de  trépidation  de  la  machine ,  il  faut  graisser 
fréquemment  ;  si  le  serrage  est  assez  fort  pour  qu'il  y  ait  à  craindre 
de  rayer  le  cylindre,  ce  qu'un  mécanicien  ne  peut  apprécier  qu'a- 
vec une  longue  expérience,  il  faut  arrêter,  desserrer  le  piston,  et 
graisser  souvent,  en  introduisant  du  suif  fondu  en  abondance  dans 
le  cylindre. 

Les  bielles  motrices  donnent  lieu  à  d'assez  fréquentes  avaries  ; 
quelquefois  elles  cassent,  principalement  dans  les  brides  ou  chapes; 
il  faut  alors  démonter  la  bielle  brisée,  pousser  à  bout  de  course  le 
piston  et  son  tiroir,  après  avoir  démonté  les  excentriques  ou  dé- 
monté la  tige  du  tiroir.  La  même  précaution  doit  être  prise  lorsque 
la  clavette  d'une  tête  de  bielle  s'échappe  ou  se  rompt.  Souvent  les 
coussinets  de  tête  de  bielle  se  cassent  lorsque  le  bronze  est  trop  dur, 
ou  lorsqu'ils  ont  du  jeu  autour  du  tourillon ,  ou  enfin  lorsqu'ils  ne 
sont  pas  serrés  l'un  contre  l'autre  ;  mais,  généralement,  sa  machine 
peut  continuer  la  marche  sans  inconvénient. 

L'accident  le  plus  fréquent  qui  arrive  aux  bielles  est  de  chauffer 
fortement  ;  le  tourillon  s'échauffe  et  devient  bleu  d'acier,  l'huile  se 
volatilise  et  se  décompose,  dételle  sorte  qu'un  mécanicien  soigneux, 
même  pendant  la  marche ,  s'en  aperçoit  toujours  à  temps  ;  si  h 
bielle  chauffe  trop  fortement  et  qu'on  ne  puisse  pas  empêcher 


4u'elle  M  giîi^pe  ea  rasper§^Dt  d*buil9  pndavi  la  mureiie,  U  finit 
arrêter  ;  on.ralhdelût  le  touritlaD  et  la  ttte  46  b  bieUe  avec  à»  l>aui 
froide  ;  on  desserre  la  clavette  et  on  donne  un  peu  de  jeu  au  cous- 
tsinat;  cela  jnif&i  ordinaireD|eat  si  tes  ^ttînces  d»  firotteoiei^t  n'ont 
ims  grippé,  parce  qu'on  a  att^du  trop  looftemits  pour  y  porter 
remède  ;  en  graissant  avec  soin,  et  surtout  avec  du  suif,  on  reotet 
facilement  la  machine  en  bon  état.  Les  observations  !|tti  procèdent 
s'ai^liquent  aussi  bien  aux  qianiveUes.  d'essieux  coudés  qu'aux 
tourillons  de  machine^  à  cylindres  extérieurs. 

Les  mêmes  précautions  sont  i  prendre  pour  les.  bielles^  d'accou- 
plement» lorsque  leurs  coussinets  cbauffent;  lorsqu'elles  se  c^sseiit 
ou  que  leurs  cbapes  ou  clavettes  se  luisent  et  qu'il  devient  néces- 
saire de  les  démçmter  ;  il  convient  de  déoMnler  la  bieUe  correvon- 
dante  de  Fautre  c6té  de  la  macbtue,  qui  risquerait  de  se  &U9ser  4m 
de  se  briser  si  elle  travaillait  seule. 

Les  essieux  moteurs  de  machines  à  cylindres  inténieurs  se  ea^ 
sent  quelquefois  dans  le  coude  de  la  manivelle ,  la  machine  ^ 
trouve  alors  mise  hors  d'état  de  fcmctionner  ;  mais  l'acddent  n'a 
gèoéralement  pas  de  gravité  »  surtout  sî  l'essieu  est  guidé  par  un 
double  système  de  longerons.  On  doit  arrêter  en  faisant  serrer  les 
freins  et  non  en  renversant  la  vapeur ,  ce  qui  pourrait  forcer  les 
plaques  de  garde  et  occasionner  un  accident  qui  n'aurait  pas  eu 
lieu  sans  cela ,  ou  même  suivant  le  point  de  rupture  par  rapport 
aux  excentriques ,  produire  un  effet  inverse  de  celui  qu'on  attend 
du  renversement  de  la  vapeur.  Lorsque  le  train  est  arrêté ,  le  mé- 
canicien prépare  la  machine  pour  la  faire  remorquer  par  la  machine 
de  secours  ;  il  place  des  cales  sous  les  bottes  à  graisse  des  roues 
d'avant  et  d'arrière ,  desserre  les  ressorts  de  l'essieu  moteur ,  en 
soulève  les  fragments,  place  des  cales  sous  les  boites  à  graisse,  et 
assujettit  les  bouts  d*essieu  avec  des  cordes;  il  met  ainsi  la  machine 
en  état  de  rouler,  sans  que  les  roues  motrices  touchent  les  rails; 
si  le  régulateur  perd ,  il  tient  les  robinets  purgeurs  ouverts  pour 
éviter  la  mise  en  mouvement  des  pistons;  il  doit  enfin  s'abstenir  de 
jeter  son  feu  tant  que  la  machine  n'est  pas  en  état  de  se  dé- 
placer, pour  éviter  de  mettre  le  feu  à  l'enveloppe  de  la  chaudière  ; 
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«  dftiMê'Mii  fw  ètee  du  flàib»  M  dé  la  «M,  M  rittitii  Hbt 
it  Tiaiû.aWti4ea  eaiir^iàs  k  YlÀtèiieét,  Su  sH  t  à  Me 
ftliM. 

IN»  ii»p(MièôiH»  isénibiflbiéii  «otv6bi  être  fKéH  iofilés  là  Mb 
qi'me  MeHk  tfest  firassAfe  ou  bHèéé  et  cjùlt  eàt  IhipossiHè  dé  b 
«teoiifef.  / 

Le^  tèiiKflotfs  de^  manivelles,  Ains  lés  itâèhniès  à  cyliâflhs  iéi- 
tériéûrâ,  <m  oAix  des  iftânWèlIes  d*àcc8uplemetit ,  pëAvêo^  Se 
rompre  ou  plutôt  se  couper ,  lotsqû^ud  iné^anicféil  jp^  iiMk 
Uisse  èbéidte^  outrè-niésiire  u^è  fête  de  bfélié  ;  fl  1à\A,  dànk  ce  cas^ 
iùrfëtër  «  démô^Qt^  toutes  les  pièces  ibHi  lé  jeu  se  firoâ^e  0Î^^ 
jyér  èek  aèèWeiit.  • 

'liés  {ifëces  dé  ti  disfrtfiutlon  soiit  éxfioséc^,  coiilJiti^  cett^  &il  Ml* 
esiAisibe  moteur,  à  dêé  avaries  assez  JVéquenies  ;  tes  colliilfà'  Ël^- 
centriques  trop  serrés  peuvent  chaufRsr ,  ou  lés  dés^rfe  et  Va  es 
{fràisâer  ibondàiQûieut.  Lorsqu'il  j  si  rtfptui*e  de  ^ëces ,  âbiiiers 
"d'excentriques^  (l^e  ou  cadre  de  tiroff,  ëodti^se,  biéttfe  èé  su^âl- 
'àbu,  etc. ,  et  que  là  'distribution  ^  j)etit  piiil^  fonctfobiîef- ,  U  fitt 
"arrêter,  démonter  les  piétés  brisées  et  celles  qui  sBnt  sôliâj^ 
àiec  éttés,  t)oussér  le  tiédir  à  bout  de  coursé ,  démonter  li  iSâle 
âotricé,  pousser  ë^àlétneni  le  f)istoh  à  bout  de  coiti^  et  ÈÊ- 
éber  ^véc  un  seul  piston  ;  on  iie  peut  pas  se  dispenser  de  tléffiSS- 
ter  ii  biétlë  eà  inëttant  le  tiroir  âii  point  inort ,  parce  ^bê  fê  ntSi- 
Vèméni'  du  piston  à  sec  serait  nuisible  â  sa  pvbpte  coâservâttoK  h 
1  cetlb  dii  cyitddre;  et  qiî'it  eii  résulterait  àeà  résistances  <iu!  Po#- 
liîeîil  èmpéclier  la  taâchihe  de  mardier.  Lorsqu'une  iJdiilié  A^- 
céntK({iiè  se  décale ,  il  faut  recourir  aux  mêmes  mesurés,  i  ffib^ 
tjti'ellé  rie  ^ortë  une  vis  servant  à  la  fixer  ;  oii  ramène  fa  ittiittsi 
sa  place  et  on  serré  la  vis  si  elle  est  efacore  en  étal. 

té  dérangement  bti  M  rupture  de  Nrbre  de  cHangemeni  ^itSSÊ" 
cbe,  de  ses  bielles,  de  ses  leviers  eJ!  contire-poids,  emj^i^e  fê  iolK- 
canicienMe  diriger  ti  machine;  si  c'est  bnebièlle  dé  siîspyi|$ 
d'une  coulisse  où  te  levtef  dé  commande  qui  se  brise,  on  âi&h  fii 
pièce  brisée  /  et  si  la  coulissé  distribué  pour  la  ma^die  ëS  avant 
dafa^  sa  ilartié  supérieure,  la  coulis^,  tombâdt  par  ^  ^rd^ 


buait  au  contraire  pour  là  marche  en  atant  f ^  la  pâiHIè  tàférfècirë, 
éa  là  léttafrés^  Aé&  t^ièceâ  brtàées  et  on  là  sti^pèbd  à  ùû  Support 
dé  t*«tiaMilrè  ;  Il  Itmt  a^bll^  soin  »  dahs  la  ^rémièi*  dA.  ék  ilbttttU- 
\'itulÊ  cWitffi-tMkis  tKmf  {(iief  la  ^conde  coulissé  ptib^ è  se  hïâikfèi^ir 
lefat  8ffn^  là  même  i[K>ëition  que  la  tiremièrè;  fl  tint  ati  cofl- 
*liMle  ébBsefVèf,  Oàiis  le  sebdhd  cas.  Si  c'est  l'arbre  de  diâtfi6t(- 
Ift  fui-flUéme,  la  bièltë  de  transmission  ôil  lé  léviei^  de  ckafigëmerit 
le  tkktthe  l)Ui  <9fit  liiàn^S ,  ttii  dispose  tes  déui  coiiIi9$éë  bèhfoûle 
ra  ihâiqiifi  èi^ësâus.  Oh  prdcèdé  d^utie  manière  adâldgiié  podr 
fs  machines  où  les  barres  d'excentriques  agissent  diirectëhiéiJt  stn* 
ffardlfe  sàns$  rintermédisrire  d'iiné  coiilisse.  Ces  dispbsiUon^  ne 
rélH^ti^  t>rises  que  pour  atteindre  le  dépôt  té  phis  voisiti;  te 
i(SM  doit  alora  âarèlxer  letiteùïënt  pour  y  arriver, ,  car  11  est 
tujours  dangereux  de  marcher  sans  pouvoir  tenvei^f  là  vapeuf^ 
fhttdrait  ^'arrêter  iifaihédiatebient  et  Jetet^  Te  feâ ,  si  le  fë^làteur 
l'était  pas  en  bon  état  et  donnait  lieu  à  des  fuites  abondante^. 

y  Châssis  et  sur^PoiiTs.  —  Les  accidents  (}ûi  peuvenê  arriver 
lux  pièces  qui  portent  là  macliinè  sont  ceux  qui  iptéréssent  iê  dIus 
krëcftédlënt  ta  sécurité»  car  quelques-uiis  d'entre  eux  peuvent  occs^- 
[sioiitief  des  déraillemenls. 

tiè  this&is  firo^tnént  dit  n'est  gubre  susceptible  d'avariés  eu  ser- 
vice; si  quelque  fissure  vient  à  se  d&^làrer,  on  peut  générarément 
continuer  la  marche  jusqu'au  retour  de  la  machine  à  i'ateiiér.  îi  en 
est  de  îhémre  ^onr  les  plaques  de  garde  qui  ne  cassent  pas  subite^ 
teèikt  Jorsqti'eiles  sont  trop  faibles,  et  qui  cèdent  à  lâ  longue  à  ta 
ftti^e  du  service! 

Les  ruptures  dé  boites  à  graisse  et  de  coussinets  ne  sont  géné- 
hilement  (îas  gravés  ;  il  suffit  de  graisser  fréquemment  et  k\mh 
dàirnment,  pour  empêcher  les  fusées  de  chaufTer.  Il  arrive  souveat 
que ,  sans  que  cette  avarié  ait  lieu ,  les  coussinets  et  lés  fusées 
ehauRènt,  ou,  comme  on  dit,  que  les  boites  à  graisse  chauffent  ; 
c6la  peut  fésùttèr  des  causes  suivantes  : 

1^  Le  mauvais  ajustemeht  des  coussinets  sur  les  Aisées  ;  les  sur- 


jfaces  firoUantes  étant  dan&ee  cas  trèa-réduiles  »  rimile  ne  peiil  plos 
rester  entre  les  métaiix  pour  les  lubréBer  ; 

< 

2»  Un  vice  de  construction  dans  les  fusées  ;  le  fer  paHieux  ou 
mal  soudé  use  rapideoiest  les  coussinets  et  produk  de  la  limaille , 
^la  boile chauffe  promptement  ;  le  bronze  s'incorpore  au  fer»  de 
telle  sorte  qu'il  devient,  indépendamment  des  précautions  à  prendre 
en  route»  nécessaire  de  lever  fréqu^ounent  la  machinsy  de  Mmer  la 
fusée  ou  de  la  tourner  pour  enlever  les  parties  cuivreuses ,  mattar 
les  pailles,  et,  s'il  y  a  des  fissures  un  peu  proponcées,  en  abattre 
les  bords  et  former  un  méplat  de  manière  à  ce  qu'elle  ne  toudie 
pas  le  coussinet  ; 

.  Z'^  Le  défaut  d'ajustement  du  coussinet,  lorsqu'on  lui  donne 
exactement  le  même  diamètre  qu'à  la  fusée  ;  il  faut  qu'il  ait  enviran 
i/2  millimètre  de  plus  que  la  fusée  pour  qu'il  ne  la  pinee  pas  dès 
qu'elle  tiédit  légèrement  ; 

i^  L'usure  des  rainures  ou  pattes  d'araignée ,  qui  ifistribnent 
l'huile  swr  la  fusée  ; 

5<>  L'introduction  du  sable  ou  de  matières  dures  entre  les  fusées 
et  le  coussinet ,  ou  même  celle  de  l'eau  qui  tombe  de  la  chaudière 
ou  des  pompes  et  qui  chasse  l'huile  du  réservoir  ; 

0»  Un  excès  de  charge  provenant  d'un  vice  de  construction  de 
(a  machine,  ou  plus  souvent  du  mauvais  règlement  des  ressorts  ; 

T"*  Un  excès  de  vitesse  »  lorsque  les  fusées  n'ont  pas  une  surfiM» 
de  frottement  suffisante  pour  y  résister,  ou  que  la  matière  du  cou^ 
sinet  n'a  pas  une  dureté  suffisante. 

lorsqu'une  fusée  chauffe,  le  mécanicien  en  est  averti  par  l'odeur 
de  l'huile  chaude ,  qui  même  prend  feu  quelquefois  lorsqu'on  n'y 
porte  pas  un  remède  assez  prompt  ;  il  importe  donc  toujours  qu'un 
mécanicien  soit  très-attentif  à  l'odeur  qui  peut  se  dégager  pendant 
la  marche,  qu'il  en  recherche  la  cause;  si  elle  est  due  k  réchauffe- 
ment d'une  boite  à  graisse  ou  d'un  tourillon  de  bielle,  il  voit  bien- 
tôt l'huile  bouillir  dans  le  réservoir,  les  coussmets  et  les  touriUons 
brimir  ;  il  doit,  sans  attendre  que  ces  signes  se  manifestent,  ralentir 
d'abord,  et,  si  réchauffement  augmente  et  arrive  au  point  qui  vient 
d'ère  indiqué,  arrêter  de  suite.  lorsque  la  machine  est  arrêtée,  le 


I 


nécsmicien  verse  sur  la  partie  échauflëe  une  grande  quantilé  d^eau 
INPopre,  aussi  froide  que  possiMe,  jusqu'à  ce  que  les  pièces  ne  soient 
plus  que  tièdes  ;  il  enlève  avec  un  diifTon  l*eau  qui  peut  rester  dans 
le  réservoir  à  huile  ;  il  rajuste  les  mèches  ou  les  remplace,  et  rem- 
plit le  réservoir  d*un  mélange  de  suif,  de  graisse  de  wagon  et  d'huile; 
si  réchauffement  continue,  il  le  renouvelle  en  y  ajoutant  un  peu  de 
sel  de  sonde.  Lorsqu'une  boite  à  graisse  chauffe  fortement ,  le  mé- 
caniden,  après  l'avoir  refroidie ,  doit  s'assurer  si  les  lumières  des 
coussluels  ne  sont  pas  bouchées  et  s)  l'huile  qui  y  est  introduite 
passe  entre  la  fusée  et  le  coussinet,  auquel  cas  elle  tombe  pai^es- 
soQs  goutte  à  goutle  ;  il  y  introduit  un  ffl  de  fer  pour  enlever  la  If- 
naitle  et  le  cambouis  qui  les  obstrue.  Il  faut ,  dans  tous  les  cas,  ne 
remettre  la  machine  en  marche  que  lentement ,  et  ne  lui  rendre 
que  graduellement  sa  vitesse.  Si  le  mécanicien  recomialt,  ou  a  Keu 
de  supposer  que  rédiaufTement  est  produit  par  un  excès  de  charge, 
il  desserre  le  ressort  correspondant;  mais  ce  palliatif  ne  doit  être 
«nplo^  qu'avec  l>eaucoup  de  mesure ,  parce  que  l'inconvénient 
pourrait  ne  ttàre  que  se  déplacer. 

Lorsqu'un  ressort  de  suspension  vient  à  se  briser,  on  peut  conti* 
mier  à  marcher  s'O  n'y  a  qu'une  feuille  cassée  et  que  le  ressort  con* 
serve  encore  sensiblement  sa  forme  ;  s'il  y  a  plusieurs  feuilles  rom* 
pues^  et  que  la  machine  s'incline  sur  ses  supports,  qu'en  même  temps 
ladiarge  de  la  roueà  bquelle  correspond  le  ressort  brisé  devienne  trop 
faiUe  pour  que  ta  marche  puisse  être  continuée  avec  sécurité,  il  font 
soulever  le  bâtis  avec  un  cric  et  placer  des  cales  en  bois  entre  la  botte 
à  gi'aîBse  et  le  sommet  de  l'ouverture  de  la  plaque  de  garde  ;  on  peut 
alors  continuer  la  marche  k  une  vitesse  modérée,  pour  ne  pas  fa* 
tiguer  l'essieu  et  ta  machine ,  jusqu'au  dépôt  le  plus  voisin  où  l'on' 
change  ta  machine. 

Les  bandages  trop  serrés  ou  mal  soudes  se  brisent  quelquefois; 
surtout,  au  commencement  de  leur  service  ;  les  boudins  peuvent 
se  décoHer,  lorsque  ta  fabrication  est  vicieuse  ;  si  ta  rupture  du 
bandage  est  insuuitanée et  complète ,  ou  quon  ne  l'aperçoive. pas 
à  temps,  elle  peut  oecaaionBer  un  déraillement  avec  toutes  les  con« 
aéquences  qui  en  résultent,  lorsque  les  rivets  sont  arrachés  et  la 


|g;^  fijpr^fft^  9t  qup  ie  bapdc'^  s^it  eneora  éppis  et  »)fideii^  6s4 
pjur  \e$  I\y^%  il  fini^  ^ntiquer  b  qaari^i^  ^  1«  vitesse  de  4  4 1(  k!f  i 
YJli/^^  au  |4«s»-aeiiè?  ^vpir  fuit  iro^^g^r  le  tniio  i  r^rrièpe  par  l€$ 
sigp^p^  bat>ituels»  et  fichier  de  gagner  luie  mf  o^  r«p  .gu^  l^ 
l][)9çbi])es  ;  si  le&  bandages  spnt  iDincep  et  tes  rivets  peu  sotîdes;  il 
f  auf  redoubler  de  pr^utiou  et  raleptir  encore  plus  ^ue  dans 
le  C95  pn^eat.  LprMue  le  bandage  est  séparé^  en  tf^tsyiilé  sass 
q^e  )a  iQ^cbuie  soit  sortie  de  )a  vqiQ,  on  peut  inarcber  avec  cinq 
toufis,  sf  rucciflent  p'apa9  eu  Ijeu  à  \m  roue  d'avBBt»  en  eaJauf 
1^  (^â^  sur  les  l|oiips  à  graisseï  de  IgçoQ  à  {naïuteDir  ie  niveau 
4o  la  Biaobuie»  et^  ^n  plaçant  des  eales  sous  la  boite  à  gnisat 
dt  la  foM  «ni  a  pei4«  sm  baadfgei  de  ipanière  à  ne  pas  la  km 
porter  aur  le  rail« 

l40i9w'pjie  roue  se  ^ée9ià,  û  faat  arrMer  te  pliia  prompiemeot 
po0sib((}»  ménke  larsqu*eUe  ii*a  pas  epcore  éprouvé  up  iéfiaornsMl 
tnbt'^iNisîidârtbLe;  car  on  peut  wmr  b£u)rter  u&  eontre-ifil  de  pa»* 
sage  à  niveau  ou  de  pont  et  occastooner  un  déraiUemeitt.  Le  mé' 
cwMeii  essaie  de  cesnetlre  la  roue  i  sa  plaice  en  mettant  m  peu 
de  saUe  te  suor  la  clavette  pour  la  fxer  momentaaéiiieiit  par  fMfr^ 
tentent  ;  eU  s'U  y  parvient,  ilmaiMdie  avec  beaucoup  de  préeauiio^ 
en  ^eurveîUant  Mijoirs  la  rêve  jusqu'au  i^us  proehaîn  dépit.  S*i| 
;  aiflipefisibililé  de  remettre  |a  roue  en  place»  iifiiut  attendue 
l*arriy^ delà  machine  desecours,  en  aouievÉst  Tessieif  détMp^aôréi 
si  Ton  peut  y  parViCBir; 

lips  ruptures  d'essini  ^ont  ies  accidents  le&  plus  graves  4|i'iine 
HiAchnaje poisse  éprouirer;  dles sont devennes,  du  reste,  déplus 
en  phis  ràre»^  au  (v^  ^  taesure  que  la  fiedifficatton  des  essioiit 
bruts  s*e$t  améliorée  et  qu'on  leur  a  donné  des  proportions  plus 
oontenabin.  Nous  avons  déjà  dit  ce  qu'H  y  avpiit  à  faire  en  cas  de 
rupiwe'd'on  essieu  coudé  dans  là  nhaeîvdle;  les  mêmes  prfean- 
tibns  seront  à  prendre  si  la  rupture  avdit  lieu  dans^une  autre  de 
ses  parties.  I^  ruptures  d'essieux  proprement  dites  ent  lieu  giéii^ 
r^temest^rferdo  moyeu,  rarement  dans  une  partie  inièranédiainet 
Lbi^tt'un essié»  favant ou  d'arnère'cdssig,  il Oiut dAiterle  yias 


—  Ml  — 

tiMifâmneÊi  passible^  «o  serrant  éotigicpietteiit  les  ireios  tl  «a 
r^^mtntla  vapeur,  SU  n'y  a  pas  te  dâraMléiiMDt,  il  y  a  ittvfcraea 
loeiwea  à  pieadre  pdiar  wcîr  d'enibamiis.  &*U  fr'agii  senteiaeiilid'iina  • 
r(Ntfiiii9eBBei»pi  chargée,  par  u6lto  de  la  pasitito  du  cent»  0a 
gravUé  «Il  laeri^  à  iiaç  aiMs  giasde  dialaaae  au  éeU  dp  Iteéskni  - 
iilitoiir«  par  «bemida,  d'une  ptm  de  rooea  placée  to  arnèrèt 
du  foyer»  on  peut  se  contenter  d'enlever  l'essieu  brisé  6t  sea  Tf)uaai< 
OR  da  la  aaaîitenîr  soid«f é  au-dfiaaus  deç  laila  en  dessenrant  Jts 
rçsaaita»  i»^  le  calant  et  l'attacbant  convanablftinant.  Il  faul  avoir; 
sain*  préalablement  de  caler  lea  plaques  de  garde  des.  autrei^ 
baltQs*Ji  gcais^e;  iH  s'agit,  au  coatmire»  d'un  essieu  fortement, 
ckaifé  et  dont  m  ne  peut  pas  se  passer  pour  «apporter  h  imfcfaineir» 
iKam,  après  l'avoir  eiiieyé»  le  remplacer  par  un  casiau  de  i^agon,  sur 
lequel  on  pbee  des  tasseaux  en  bois  qui  forment  couseiaeto.  Ilfaut, 
en  <Nitre,*ieter  et  éteindra  le  feu,  vider  l'eau  et  démonter  lès  biellè5«' 
paur  alléger  la  macbine  et  faciliter  sa  marcbe,  bnique  la  maebnie: 
de  secours  viendra  la  nemorquer  ;  ce  mouvement  ne  doit  être  efiise*»' 
tué  iine-  très-lentement,  et  il  convient  de  graisser,  les  boudât  deiri 
roues  pour  passerdaaa les courbesylot^quele système  dessapiwrta 
snrthargés  ou  inpiaovisés laisse  quelques  doutes  sur  la  stabititéJi  * 

4<»  Tender.  —  Les  avaries  que  peut  éprouver  le  tender  sont  peu. 
nombreuses  ;  lorsque  les  boites  chauflent,  pn  a  récours  aux  méme$ 
njtesures  q^ue  pour  la  machine  ;  seulement  Topératioa  est  plus  facile^ 
p;q*çe  que ]es  bottes  à  graisse  sont  extérieures;  on  peut,  lorsqji'ar. 
près  le  refroidissement  deM  b^fte  et  de  la  fus^  Thuile  pe  coula  Aaa. 
par  la  lumière  du  coussinet,  soulever  la  boite  avec  un  cri^c  et  réta- 
blir plus  facilement  le  passage  do  Thuile»  En  cas  de  iruptiipe  4'ui|i 
e^îQu  de  tender,  il  faut  également  arrêter  le  plus  .promplemaitf 
iy)sisi|[^le,  ipaia  surtout  en  faisant  agûr  les  freins  dp  convoi  e^  en 
évitant  de  renverser  la  vapeur,  pour  que  le  tender,  pressé  eofra. 
la  .convoi  et  la  macbine^  ne  ^oit  pas  sollicité  à  dérailler  et  |i.m. 
meU^.an  travers  de  la  voie»  Après  avoir  arrêté,  oo  sépare  le  tepdpf. 
de  I^  m^çttiii^  et  qp  enlève  i'essieu  brisé  pour  !a  implacet  p^r  un 
esm»  4f  sragw;  )9FW}i*on  a  sauf  1%  v^m  4a  PftH»  .^agoQs  baay 


servait  à  TentretieDde  la  voie,  on  pent  plMar  no  de  ces  wagons 
sons  rarrière  oa  sous  i'avant,  snivaiit  la  position  de  feesien  nmff/a, 
el  conduire  ainsi  le  tender  désemparé  Jusqu'à  la  voie  d'évileflMiit 
la  pins  voisine.  Lorsque  le  lender  est  à  six  roues»  on  enlève  1*6»- 
sien  bnsé,  et,  si  ce  n'est  pas  celui  du  milieu,  on  le  prend  pour  rem- 
placer celui  qui  est  mis  hors  de  so-viee;  on  continue  alors  la  mordie 
avec  précaution. 

Lorsque  l'attelage  de  la  macblne  au  toider,  ou  du  lender  au 
train,  ou  même  de  deux  wagons,  vient  à  se  briser  complélement, 
barre  d'attelage  et  chaînes  de  sdreté,  la  machine  se  lance  et  le 
convoi  se  trouve  séparé  en  deux  parties;  le  mécanicien  doit  Inen 
se  garder  d'arrâter  brusquement  ce  qui  occasionnerait  un  choc 
dangereux  ;  il  doit  donner  immédiatement  plus  de  vapeur,  afin  de 
gagner  environ  200  mètres  d'avance  sur  la  dernière  partie  du  train. 
Il  doit,  si  la  machine  seule  et  son  tender  sont  détachés,  siffler  pour 
faire  serrer  les  freins  de  la  portion  du  train  restée  en  arrière;  si  le 
train  est  séparé  en  deux  parties ,  il  doit  donner  un  coup  de  sifflet 
prolongé  pour  attirer  l'attention  du  garde-ftein,  et  ne  doit  ralentir 
que  lorsque  les  wagons  ralentissent  eux-mêmes  leur  marclie  ;  lors- 
qu'ils sont  complètement  arrêtés ,  il  arrête  également  et  va  les 
rejoindre  pour  se  remeUre  eu  marche  après  avoir  remplacé  la  barre 
d'attelage  rompue  ;  si  c'est  la  barre  d'attelage  de  la  machine  qui  est 

rompue  ou  un  crochet  de  tr»ction,  on  assemble  comme  on  peut, 
avec  des  chaînes  ou  des  conles,  les  deux  parties  du  train  et  on 
marche  lentement,  jusqu'au  point  où  il  est  possible  de  remplacer 
la  machine  ou  de  dégager  le  wagon  désemparé. 

Lorsque  la  barre  d'attelage  de  la  machine  se  rompt  seule  et  que 
les  chaînes  de  sûreté  résistent,  iorsqn'en  même  temps  elles  sont 
assez  courtes  pour  que  la  communication  des  tuyaux  de  pompe  avec 
le  tender  ne  soit  pas  interrompue,  le  mécanicien  peut  continuer  k 
marcher,  mais  avec  précaution  et  à  petite  vitesse;  dans  ce  cas,  3 
doit  toujours  se  tenir  d'une  main  à  la  rampe  de  la  machine,  pour 
éviter  de  tomber  h  la  renverse  si  les  ci)alnes  de  sûreté  venaient  à  se 
casser.  La  possibilité  d'une  rupture  complète  de  l'attelage  de  la 
macbine  au  tender  nécessite  la  présence  permanente  du  mécani- 


den  sur  la  piate^brme  de  la  macAiine  ;  car,  si  ceHe-d  venait  k  se 
séparer  pendant  qo*il  est^snr  le  tender,  elle  prendrait  une  vitesse 
aveugle,  Mins  guide,  et  pourrait  occasionner  les  plus  graves  acci- 
dents; le  daufRsur  doit,  aatant  que  possible,  se  tenir  sur  le  ten- 
der  ;  dans  aucun  cas  on  ne  doit  se  placer  sur  la  plaque  de  jonction 
qui  couvre  la  séparation  existant  entre  la  machine  et  le  tender. 

S"*  DiiiAu«LBii«rrs.  —  Le  déraillement  d'une  machine  peut  être 
oceasîOBné  par  la  rupture  Smi  handage,  d'un  essieu  ou  même  d*nn 
ressort,  par  une  répartition  vicieuse  de  la  charge  coïncidant  avec 
un  mouvement  de  lacet  très-prononcé,  par  le  mauvais  état  de  b 
voie,  par  la  rencontre  d*uA  obstacle,  ete 

En  r^  générale,  lorsqu'un  déraillement  a  Ken,  le  mécanicien 
et  le  diaufTeur  ne  doivent  jamais  chercher  à  sauter  sur  la  voie 
povr  se  mettre  à  l'abri  des  conséquences  de  Taccident;  l'expé- 
rienoe,  indépendammmit  de  tout  raiaomenMnt,  a  suffisamment 
démontré  qu'ils  couraient  toujours  plus  de  danger  k  sauter  qu'ft 
rester  à  lenr  poste  ;  c'est  du  reste  pour  eux  un  devoir  impérieux 
de  tenter,  jusqu'au  dernier  montent,  tous  les  efforts  possibles  pour 
amortir  la  vitesse  du  convoi,  en  serrant  le  frein  du  tender,  renver- 
sant la  vapeur,  sll  y  a  lieu,  et  surtout  en  Msant  serrer  très-vivement 
et  très-énergiquement  les  freins  des  wagons.  Ils  doivent  seulement 
se  tenir,  l'un  sur  la  ptate-Torme  de  b  machine,  l'autre  sur  le  tender, 
de  manière  à  ne  pas  se  faire  prendre  lesjamhes  entre  la  machine  et 
le  leader,  celui-ci  montant  souvent  sur  la  piaie*forme  de  la  madiine. 

Le  nfeécanicien,  et  le  chauffeur  sous  sa  direction,  en  réunissant 
les  aeeoure  de  main-d'œuvre  qu'ils  peuvent  trouver  dans  le  train 
ou  parmi  les  agents  et  ouvriers  employés  aux  travaux  de  la  voie, 
doivent  immédiatmnent  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires 
pour  préparer  le  débMemenc  de  la  voie.  Si  la  machine  circule  Iso- 
léoMnt,  ils  doivent,  avant  tout,  s'assurer  si  la  voie  ou  les  deux 
voies  obstruées  sont  interceptées  par  des  signaux  ;  s'ils  som  avec 
un  train,  ce  sohi  appartient  au  chef  du  train,  et  i^  son  défaut  aux 
coaducteure,  ils  doivent  cependant  s'inflormer  de  ce  qui  a  été  M. 
Ils  examinent  enfin  Pétai  du  fbyer,  s'empressent  de  jeter  le  feu,  ai 


o|la  est  p9Mble»  pu  de  f éttiadce  awc  précwtten  $a  y  jefa))it  fl^ 
r^u  ;  si  Ifi  m^ine  a  co&eervé  &epsi)»lei»ent  sob  oive^u^  quf  le  cjfl 
du  foyer  soit  enepre  couyert  d*|ipe  quaptiié  d' eau  m^  cm^éif^f 
qw  la  machioe  ne  {Nrésente  pas  de  faite  ^  gu*îl  soit  possible  do  )a 
r^Ievep  ()aos  w  leqoR^  4is^  court  pour  4|ie  la  vaporj^alioi»  ou  les 
fuites  pe  £a3seDf  pai»  découvrir  le  cîf||i.  dH  tojet^  ite  cappe^iopp^pt 
la  machine  avec  soin  et  couvrent  le  feu  avec  du  sable  on  de  la 
tiicre>  ... 

Le  iD4»iQieiea  doit  seiil  dî|R§erits  wao^niwos  m  ultmiMt  ûn^ 
secours,  il  remet  ensntte  le «oouMiideipMt  au  ^b^ de  dépM  qui 
vient  eu  secours»,  ou  k  lent  autre,  .««vloyésupéneiir  do  JainetîoB 
qui  survient;  il  veilleavecflojnàteeQiiopersQMMDesevMedâ 
cowttipder  eu  de  donner  des  arâ,  mû»  n^ert  phisfteaiitct 
n*eptraine  une  plus  grande  perla  de  teiop9'W'wd^dirtd*i$aseiDt|le 
dans  rexéeution  dQs  maneaiAvres  iié«essÎMires.poQr  retovi^riiM att^ 
ckm^  Il  wmm  emute  ta  situation  do}a:  macbino  et  du  tender, 
e$  i^clpe  de  s5  rcmdpe  vn  n^mpte  e^act  (tes  «anoeuvrea  qui  eeirmB* 
dront  t^inieux  pour  repiettre  (es.icfaD^es  en  état;  U  y  a  toHiourSt 
en  0n  4e  cowpie»  nne^icoooinie  de  (esops  considérable  à  w  i»s 
comaiencerprÀïipitaiBnient  Top^ation  ihi  retevage.  La  mée*uiiniw 
fait  r^nir  ie^  epgiAs  6t,inaiériam(  m.  peu,y^Qt  é(re  nçeeswres  t  et 
iWiW'tl4  <«f)9^M  w  jmvHttUJi^m  etr^mi  «e^r  i^ojkïbb  d:actiom  il 
p;iM(MQai(ffa^»rrc4ffdri9l^(^AftP«Mpi^  i 

*l^  maDaiu>ma.à  tm  Pffuf,  lï^iiec.jiiDe^iMfibiia.  d^peNenl 
b.eaU(}Qup  des  ^coa^tiiaefs  d^  rae<Qid#D  t  ;  ^oipea^laui  U-  y  a  «let^ 
qi«es  ri)^  gêneras  qu'on  ne  ^doit  Jam»»  p<r4ce  de  yim.  (te  d»it 
ciNi>meacerj»anséprer  le  lendar  de  ia  mcbine^a  tuoiiis  ipiele 
pxemior  ne  aoit  resté,  sur  la  voi^  et  #ie  la  ma^bina  ^linii  ^u'ttw  on 
dauj;  paires  de  roues  dans  le  siUieti  ata  |)etîte4ialMNmdfeS'nltt; 
lonqu'il  6$t  impolie'  d^Qle«er«|e  boulon  vd*UMi^  M  «de  lave 
raeuler  le  tander«/)n  caMpeiliai«rrrt;A*«dtfbi0%  ^)iw)p^  Dfi  iaaie: 
en  desiaiiSr  ftvec  Am.  aoins  an  iM»|s  que  Vm  Howne  i  h^  jMftha  m 
qnaite  l^nead  dans  lAft  couat^iMs  da  lai  yafe  •ojiptrMiai  ies  JMlas^  i 
gsàttsirdas  Arpis  estieux»  pouf-qua  leii'fffHiesaiitvaicitte  aijayiiMnt 
de  la  machine  lafsfii'^»»  ia^MiEdèya  m  «lîwwt  m  leuMMif  ;  OB 


eaie  «n  outre  n  imm  tobfdten  à  ippuisM  âe9  ewMW  «xfiéiMS» 
pÊmt qsi%là Bemm  des  ^esaorts  ne  fii«80'|^s  Msmt  la  qoatfbiiiè^ 
vmseiiKpwil^  Imsqtt'po  1^  Mdène  à  fsutre;  el  p«i)r  m  ipt»  iof aiw 

LpMip'H  n'y  a  411*0»  es^uv  cdW  d*«vaiif;  w  quetqufi&Ms  cdiitf 
4'arrière  sorti  4e  ia  Me,  on  plaœ  a»  ou  deqx  vo^rios  sous  la  tn^ 
Ysrsé  4*avi(Dt  ou  d*arriète/OA  bpdiàvë  la  machine  ju^'à  ce  que  teb 
bewikiasoîeatimpett  au-<le89iisdesMis  et  00  la  6ît  riper  au  mejierf 
de  la  Tis  de  rappel  d»  jrerriii.  Lora4tt'm  D*a  que  des  cries^ft  sa  d» 
peaitiôDi  eti  aoulète  la  madrine  avec  un  en  deux  crics  en  i^  inèli- 
MtfflégèreiDeîit  du  cétéoli  laaKieUiiedeît  seééplaeer  ftranl^erea^ 

tBBièD^  et  on  la  pousse  laCéraleinentavecunaaM  cric.  AvaiRtd'ea^ 
0#nendre  ose  manoeuvre  de  cette  nature,  en  doit-caier  aved  «oii'le» 
t^etoi  à  jfproisse  et  tes  roues  isar  les  rai^  pour  ^^eDesne  jouissent 
passe  déplacer  en  avant  ou  en  arrière;  on  asseoit  les* tries efclst 
vevrfaié  sur  desplatsr^bords^  en  evensaÉt  le  saUe  pour  i|u^fistto»4 
vënt'uae  base  soKde,  -m  en  les  appuyani  sur  les  trayeraes  de  la  nMe, 
aiieeia  est  possible.  Au  fitr  et  i  mesure  qneles  noues  sorties  de  to 
vioie «"élevait  sèus  Taction  des  veirinsou/de»  crics,  on pnsse  dei« 
aodS'des  iesneiles  en  bois  pour  ne  pas  perdre  le  ternân  gagué^,  si 
Ite  engins  venaient  à  manquer  ou  '  lorHfu'ils  sont  à  boot  de  Dovrs^ 
ei  qU'tt  fiwt  les  reprendre;  <  '  v» 

Si  la  machine  s'est  écartée  à  une  assez  grande  -dîsttmneMdeiihi 
voie,  il  fhnt  placer  le  long  des  nodes^  des  rails  àptaisur  lesqtnlsbn 
place  la  oncbine»  lel  que  l^n  raccorde  ensutte  avec  Fone  idesrdew 
voies  prindpafes,  par  un  boot  ou  parTautre;  on  doit  éviter  de 
Mre  faire  ufi  traj^  considérable  à  b  bfiaehine  en  la  faisait;  nif&fi 
successivement;  c*est  toujours  long  et  plus  nuisible  à  la  consenti^ 
tinn  de  la  machine. 

*  lionque  tes  ii^s  ipafaies  de  roues  sont  «tombées  hors  desntUs  v 
potnr  replacer  la  nachine  sur  ta  vbiequ^eHevieotdeqiitttef,  ou  sur 
te  ioie  provisoire  qb'on  établit  pour  .la  ramener  sur  ^  i^eelieft; 
en  ^doit  en  gtaéral  s'appliquer  k  placer  chaque  paire  de.  routS'  anr 
u0  cal  transversal,'  pl^cé  k  pUt  sur  les  cajils  dé  la  vdie  ou  sut  def 
taadMMc  JniÉvntaBM;  bèù/t  opération  Qaltmjonn  Màt^ 


suffit  de  soulever  là  maehitte  iTuiie  quantité  euitsMie  pour  întm- 
ik^  le  rail  sous  les  boirtiii&  des  rooes^;  ces  trois  ralis  demnt 
être  placés  bien  parallèleneot  «ntre  eux ,  et ,  autant  que  possIHe* 
perpendiculairement  k  la  voie,  soutenus,  au  besoin ,  par  d*aHtr» 
rails  juxtaposés.  Lorsque  la  macUne  repose  ainsi  sur  ces  rails,  on 
graisse  ceux-ci  et  on  ripe  la  machine  au  moyen  de  Ycrrins,  de  crics  et 
de  pinces,  jusqu'à  oe  qu'elle  soità  l'aplomb  des  rails  sur  iesqudson 
h  iaiiBe  redescendre,  en  la  sooleTant  d'abord  un  peu  et  succeasive- 
menti  cbaque  extrémité,  pour  dégager  les  supports  mis  en  tnrvers. 

Lorsque  la  machine  pendie  fortement  d'un  cAlé ,  on  la  redresse 
d'abord  avant  de  oommeiMer  les  manœuvres  qui  viesneot  d'être 
indiquées.  Mais ,  lorsque  la  machine  se  renverse  sur  le  cAié;  H  est 
imitiie  de  diercher  à  ta  redresser  au  moyen  des  verrins  et  des 
ericB  ;  il  faut  de  suite  équiper  deux  fortes  chèvncs  à  trms  pieds, 
munies  de  treuib  anez  forts  pour  soulever  la  machine  et  la  repla* 
eer  sur  ses  roues;  on  procède  ensuite  comme  il  a  été  dit  d-dessus. 

Lorsqu'une  machine,  un  tender  ou  un  wagon  sont  sortis  de  la 
voie,  avant  de  les  remettre  en  marche  il  faut  procéder  à  un  examen 
attentif  et  minutieux  de  toutes  leurs  parties  ,  afin  de  s'assurer  que 
vien  n'a  été  dérangé  ni  forcé  ;  on  nettoie  ensuite  toutes  les  parties 
qui  ont  été  couvertes  de  sdrie,  et  on  ne  marche  que  très-lentement 
en  observant  avec  soin  le  jeu  de  toutes  les  pièces ,  qléciaiement  le 
mouvement  des  roues. 

H  est  nécessaire  aussi ,  toutes  les  fois  qu'il  y  a  eu  déraiflement , 
que  la  voie  soit  bien  examinée ,  car  il  arrive  fréquemment  que  des 
raiis  ou  des  couastnets  soient  cassés  ou  déplacés  ;  de  plus ,  on  en- 
lève les  coins  qui  ont  servi  de  cades  et  qui  doivent  être  rem- 
ptaoes* 

On  doit  toujours  s'attacher,  lorsque,  par  suite  d*un  déraillement, 
les  deux  voies  ont  été  encombrées ,  à  rétablir  le  plus  promptement 
possible  la  dreulation  sur  Tune  de  ces  deux  voies ,  et  en  écarter 
tout  ce  qui  pourrait  Mre  obstacle  au  passage  des  trains  ;  on  doit 
commencer  par  relever  les  wagons  lorsqu'ils  encombrent  la  voie 
qui  doit  être  dégagée  la  première  ;  le  faible  pdds  de  ces  véhicules 
reod  la  manoeuvre  fadie,  lorstnéme  qu'As  sont  oDmfdélemeiit  dés- 


epijMiré^  et  qu'il  faut  les  ehaiger  sur  des  wagous  plat»,  soil  m 
bloc»  soit  en  séparant  la  caisse  du  tratai. 

S'il  n*y  a  que  des  wagons  sortis  de  la  voie,  ou  s*il  faut  dépiacM* 
des  wagons  qui  interceptent  la  circnlation  avant  rarrivée  du  secours, 
c'est  le  mécanicien  qui  doit  diriger  la  manœuvre»  après  avdlr  pris 
iiMiles  les  dispositions  pour  assuré  la  cooaervatioi  de  la  oMdûna. 


Mesures  l^latives  et  réglementaires^  —  L'exploitation  des 
chemins  de  fer  est  r^e  par  une  loi  spéciale  et  par  un  règle- 
ment d'administration  publique  également  spécial ,  par  un  règle- 
ment d'administration  publique  concernant  les  machines  i  vapeur 
en  général ,  et  par  divers  arrêtés  ou  décisions.  Nous  mentîouie- 
rons  seulement,  en  indiquant  sommairement  leur  objet ,  les  dateÀ 
de  ces  documents  qui  doivent  être  entre  les  mains  de  toutes  le* 
personnes  qui  ont  à  diriger  des  ateliers  der  construction  et  de  répi- 
mtion  ou  un  service  de  traction. 

i^  Loi  sur  la  police  des  chemins  de  fer. — 15  juillei  184B  ;  ait 
a  pour  objet  principal  d'assurer  l'exécution  des  mesures  rigi^oKii- 
taîres  concernant  la  conservation  des  chemins  de  fer  el  la  séeurtté 
de  la  circulation  ;  elle  flxe  les  pénalités  et  le  mode  de  mmifiHtiii 
et  de  r^ression  des  crimes,  délits  et  contravenlions. 

2*  Ordmmanee  portant  rarement  taimMstratim  puUlfue , 
sur  la  police,  la  sûreté  et  Vexphitaiion  des  ehen^m  de  fer.  ^ 
18  novembre  1846  ;  elle  règle  les  formalités  i  suivre  pour  la  mis^ 
en circniatioa  des  machines  locomotives,  les  conditions  de  sécurité 
qui  doivent  être  observées  dans  la  construction  et  Tentretleo  du 
ouoëiie!  da  traction ,  les  mesures  d'ordre  ayant  pour  objet  la  tenue 
des^ts  de  service  des  machines  et  tenders  el  4e  leurs  essieux  ; 
elle  règle  en  outre  les  mesures  relatives  à  la  composition ,  au  dé- 
part»  à  la  circulation  età  l'arrivée  des  convois,  et  en  paiticidier 
M  BMBines  de  précaution  à  observer  par  les  naéoanieieDS.  Ce  règto- 
Aeit  Mt  être  reiMMiu  ineessanmnent  et  réduit  à  des  termes  pins 
ftaéraa  ;  en  laissant  plu»  de  lafitade  aux  agents  du  aerrioe  de 
l'exploitation ,  il  augmentera  leur  responsabilité  et  r<*BgatiWi> 


tement  toutes  les  mesures  de  précâatkMi  et  les  règles  de  senrioé 
ittbIiMf  pir  chaque  G6itt|[ia^ie. 

'9''49r*mnwic«  peMb^êmOi  Hiathinès  et  ehaûdiêrièÉ  ft  vèpètù': 
•^M  moi^iSIS;  6lle  (^nnprehd  iiiic  section  irelafîve  arot  madikieft 
locomotives*  1x6  .(es .  foroi^Utés  k  accomplir,  pfèur  Cé^reuve ,  et 
rautorisation  de  mise  en  service  des  machines  ;  elle  rèsle  les  énais- 
sèur^  a  donner  au  métal  des  chaudières  cylindriques^  ëa  raison  du 
alametfé  et  ^e  la  pressioti ,  (é  diamètre  k  donner  aux  soupapes  de 
"sûreté,  en  raîsdn  de  la  surface  de  chauffe .  eic. 
'^  tJiié(fëcision  récente  de  H.  le  Ministre  dès  travaux  publics,  prise 
siir  fàvis  de  là  icommission  des  machinés  k  vapeur,  a  autorise  tés 
th^éhiéûrs  chargés  dé  la  réception  des  chauJiërèSy  à  timbrer  i& 
cfldtidiërés  de  machines  locomotives ,  eh  âdmettàni  une  tolérance 
Èfiîï  tiërk  sur  l'épaisseur  réglementaire  de  la  tôle  ;  on  peut  ainsu 
timbrer  à  7  atmosphères  des  chaudières  dont  les  épaisseurs  de  tÔlè 
tMATêspotibent  au  timbre  de  5  atmos{)bëre$.  Cette  tolénbc^  ne  ^eul 
éir»  Édmlse  (fue  pou^  lé^  chaudiëreâ  en  bon  état ,  dont  les  anuh 
lii^e»;  tininfCs  èl  entrelêtseâ  sfoht  soKdetnent  éisjMisfi,  et  ^éùh  là 
Miiitli(yA  <tu64es  bâlaBces  serdnt  corbbitiéès  dé  telle  dorle,  (|iié  là 
levée  de  la  soupape  doit  au  moins  de  0*>00î  pour  cbiqtie  Étai6s{illëfë 
^d«  tçttteo  aiHdeasiis  te  9  aumefim^f  et  quelt  aon|»pe»aitiDt  ^que 
soq  (ey  i«l  vteiiiie  butor  «OBtM  VtMb  àb  la  bktaDM,  B'oiairlfte  au  ibôios 
4s.0''0(Hea  loUlilé. 

,.  Viw  les  jehaudières  de  nâchiae»  loeomtiiiveB,  PéîiMm  i  ii 
|irea«i&b|idrdUlkiU6  doit  èli«  faileèuiie  pressioii  double  de  ia.pfv^ 
éweif^c^ dA Ift iraj^ttir ,  e'esl-JHlife  à  Hi^â  ptaaiDii daiibifi de 
lfl..pre6$ira.absûliia  on  de  la  teasîeii  de  la  vapeiir  dUainuée  d'inte 
afmoapt^^.  . 

lA  charge  d'éppaate  doit  6tre  pbcéè  sur  l'une  de&60i()»pés  # 
1%. ^baitdièfe  tt  m(A  sv  la  soupape  de  la  |vt3de IgriiiMiiqBi ^  et 
lIAgmim  eUMoéme  doit  élre  omhûti»  de  tuite  aorte. i|ÉeJ*«u 
jliltfaM  .>peBdaal  qiKlcjues  infifittta  cMâ^cIttilb»  en  foraMM  É|e 
mppe  ttWteue  (odt  ««tour  de  la  ëoo|Mlpe. 


ûa  doit  tenir  compte ,  dans  le  calcul ,  de  la  charge  d'épriiive 
du  poids  de  la  soupape,  de  celui  du  levier  et  de  la  largeur  de  TaiH 
seau  de  recouvrement,  que  Ton  compte^pour  moitié  dans  la  surface 
effective  de  la  soupape;  voici ,  du  reste ,  un  exemple  qui  indique 
comment  doit  se  faire  le  calcul  : 

Marche  n«  4,  HawtharHy  du  chemin  de  fer  de  Paris  à  Orléatu. 

Timbre  de  la  chaudière 5  atmosphères, 

Diamètre  de  Torifice  de  la  soupape 6  centimètres. 

Largeur  de  Fanneau  de  recouvrement 0''003    — 

Surface  de  Torifice  de  la  soupape 35*^  239 

Demi-surface  de  l'anneau  de  recouvrement 3    297 


■■« 


Surface  totale 38^  836 

Charge  directe  sur  la  soupape ,  déduction  faite  de  la 
pression  atmosphénque  sur  la  totalité  de  l'anneau 
de  recouvrement  : 

lk»o33(8X  38,835  — 3,297)= 318k«.  0» 

Poids  de  la  soupape  à  déduire 0     80 


*■« 


Poids  à  placer  sur  la  soupape 314     88 

Rapport  des  bras  de  levier  :  :  1  :  10. 

Charge  à  l'extrémité  du  levier 31M-  48 

Poids  du  levier  rapporté  à  son  extrémité  à  déduire. .       1      10 

Charge  d'épreuve 30     38 

L'usage  des  machines  à  quatre  roues  avait  été  interdit  par  dé- 
cision administrative,  à  la  suite  de  l'accident  du  8  mai  1842  ;  les 
machines  construites  sur  ce  type  ne  sont  plus  en  service,  mais  il 
y  a  lieu  de  croire  que,  si  on  revenait  à  ce  système ,  les  amélio- 
rations qu'a  reçues  depuis  cette  époque  la  construction  des  ma- 
chines, au  point  de  vue  de  la  stabilité  et  de  la  solidité  des  essieux, 
permettront  de  revenir  sans  difficulté  sur  cette  mesure  de  police. 
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de  la  combustion..  536 

—  sur    la    température 

dans  la  botte  à  Ai- 


mée  536 

Expériences  sur  le  tirag^e 557 

•—        sur  la  résistance  de 

rair 541 

—         sur  la  résistance    des 

machines  et  wagons 541 

Extinction  des  machines 413 


F. 


Faux  cercle SS6 

Feu   (Boite  à).  V.  Boite. 

Force 47 

—  élastique  des  gaz 47 

—  élastique  de  la  vapeur 3(j 

—  eo  chevaux 49 

Forme  des  rails. 326 

Fosses  à  piquer  le  feu 398 

Foyer 92,  427,  452,  554 

Frais  de  traction 512 


Frein  du  tender 2^7,  471 

Frettage  des  moyeux 470,  4^ 

Frottement  (Adhérence).  F.  Adhé- 
rence. 

Frottement  des  corps  solides..  40,  2^ 

—        (Surfaces  de) 280 

Fuites  des  chaudières  (Moyens  d'ar- 
rêter les) 554 

Fu$ée  (Machine  la) 43 

—    d*essieux. . . .  236,  469,  483,  568 


Galets  d*alimentation 146 

Galy-CazaUU  (Manomètre) 117 

Garde  (Plaques  de).  V.  Plaque. 

Garde-corps 219 

Garnitures  de  presse-étoupes.  153,  421 

—       de  pistons 156,  420 

Gaz  (Compression  et  dilatation  des)    22 

Glissières 81,  162,  354,  462,  563 

—      (Supports  de) 81,  165 

Godet  graisseur 170 

Goupilles 168 


Graissage 223,282,^4,  511 

Graisse  (Boite  à).  Y,  Botte. 

Graisseur  (Godet-) 170 

—       (RobineU) 154 

Gravité  (Centre  de) 336,  310 

Grille 97,  556 

Grues  bydrauliqoea 402 

Guides  des  bottes  à  graisse. . .  222,  225 

— *     du  piston • 462 

—     des  tiges  de  tiroir 182 


Hauteur  do  centre  de  gravité 336  |  Houille 28,287,290 


Inclinaison  des  cylindres 151,  555 

Incrustations 144 

Indicateurs  de  niveau  d'eau 118 

Inertie 343 


InsUbilité 353,  359 

Intensité  des  actions  pertorbatrieM.  357 

Introdnetion 1 

Invention  des  cbemins  de  fer 3 


Jet  de  vapeur 11 1  Jen  des  pièces  .du  mécanisme 284 

Jeu  des  bottes  à  graisse 335 1   -^  de  la  voie 3251 

—  des  boudins  des  roues 318 1  Joints  des  pompes. 458,  557 
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Pasai. 

LtiDM  de  ressorts 227 

Laace i08 

Levage  de  la  houille 290 

—     des  machiDes 415 

Levier  de  changement  de  marche... 

177,  466 

Loi  de  Mariotte 22 

—  sur  la  police  des  chemins  de  fer,  577 


PtfM. 

LoDfjferons 210 

Lumières  du  cylindre 152,  200 

Lyon  (Maelynes  a  voyageurs  du  che- 
min de) 370,  576 

Lyon  (Machines  mixtes  du  chemin 

de) 571,  577 

Lyon  (Machines  à  marchandises  du 
chemin  de) 571,  377 


Machine  d'alimeottlion 146 

—  locomotive  (Théorie  de  la).    .M 

—  —      (Description  delà)    75 
Machines  (Conduite  des) 4^ 

—  (Dépôt  des) 59.-, 

—  (Essai  des) 459 

—  locomotives  (Calcul  de  l'ef- 
fet des) 75 

Machines  locomotives  (Classification 
des) 86 

Machines    locomotives    (Conditions 
générales  de  construction  des)..  267 

Machines  locomotives  (Dimensions 
principales  des) 367 

Machines  locomotives  (Divers   sys- 
tèmes de) 75 

Machines  locomotives  (Entretien  et 
durée  des) 270 

Machines  locomotives   (Mesure  du 
travail  des) 50 

Machines  locomotives  (Montage  des)  275 
—  (jPoids  des)  267,386 

Machines  à  marchandises 86 

—  mixtes 87 

—  à  voyageurs 87 

—  en  service 410 

Machine-pilote 404,  457 

Machine-tender 244,  26i 

Magasin  de  coke 400 

Mammouth  (Machine  le)...-  372,  377 

Manivelle 58 

ManiveHe  (Bouton  de) 165,  566 


Manomètres 25,  1 16,  457 

Marchandage. 4g6 

Marche-pieds 219 

Mariotte  (Loi  de) 22 

Matériaux  de  construction  (Choix 

des) îi72 

Méraniciens 580,  459 

Mécanisme WK  562 

—  de  distribution.  52,  80,  147 

172.  464,  566 

—  (Jeu  des  pièces  du) 284 

~        (Simplicité  du) 285 

Meyer  (Détente) 149 

Mèches  de  graissage 418,  422 

Mesure  des  forces 48 

—  des  pressions 25 

—  du  travail  des  machines...    49 

Mise  en  tète  du  train 425 

Mode  de  combustion 295 

Moteur  (Appareil).    V.  Appareil. 

—  (Essieu),  y.  Essieu. 
Motrices  (Roues).  V.  Roues. 
Mouvement  relatif  du  tiroir  et  de  la 

manivelle 56,  67 

Mouvement  de  galop 324,  35!i 

—  de  lacet r^â4,  5^0 

—  de  roulis 52.5,  551 

—  de  tangage 5i5 

—  de  translation ........  525 

Moyens  employés  pour  détruire  Tin- 

stabilité  des  machines 559 

Moyeux  des  roues..  85,  163,  236,  469 


X 


Nettoyage  des  machines 414 

Niveau  d*eau 118.  412,  558 

Notions  préliminaires 21 

Nord  (Machines  à  voyageurs  duché- 
inindu) ,...  568,  376 


Nord  (Machines  mixtes  du  chemin 
du) 569,  576 

Nord  (Machines  à  marchandises  du 
chemin  du) 569,  576 

Nuit  (Service  de) 414 
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Paies. 

Onest  (Machines  mixtes  du  chemin 

del) 573 

Ordonnances  ds  police 577 

Orléans  (llaebiiies  à  voyai^eun  du 


Piges. 

Orléans  (Machines  à  marchandises 

du  cliemin  d*) Z7%  wn 

Outillages  des  ateliers  de  ré^rationa  471 
^     des  machines 407 


chemin  d')....* 973,377|  Ontils  (Caisse  ou  ceffipe  à)....  247,934 


Panier  à  coke 401 

—  filtre 246 

Parallélisme  des  essieux 553 

Parcours  des  machines 505 

Parois  latérales  de  la  boite  à  fumée.  108 

—  du  foyer 9S,  453 

Patins  de  la  coquille  de  pistOB,  16S,  40S 

Pelleàcoke 407 

Personnel  4es  ateliers 449,  476 

-*        de  la  traction 388 

Perturbations  dans  la  distribution. . 

190,  205 

Perturbatrices  (Actions) 545 

Pesanteur 47 

Pièces  du  mécanisme 284 

Pied  de  biche 175 

Pique-feu 408 

Pistons  à  vapeur.  81, 136,  420,  461,  562 

Plafond  du  foyer 95 

Plaque  de  garde  des  machines. . .  • 

2il,  221,  468 

-^    des  tenders 255 

—  tubulai  re  de  la  botte  à  feu ,  95,  455 

—  de  la  boite  à  fumée,  109,  45r> 

Plateaux  du  piston 154,  118 

Plateforme  de  la  machine 219 

Plomb  de  sûreté 554 

Plongeur 135,  459 

Poids  des  machines  et  tcndert.  267,  586 


Point  mort  de  la  manivelle 54 

Points  d*appui  des  machines  (Répar- 
tition des) 315 

Pompes  alimentaires.  15S,  158,  458,  559 
Porte  du  foyer 107 

—  de  la  boite  à  Aiméo 108,557 

Portée  de  calage  des  eeainax 255 

Poulie  d'exeentriqae....  172,  464,  566 
Pouvoir  ravoooant 28 

—  calorifique. 55 

Presse-étoupes 155,  155 

Pression  ëe  la  vapeur 23,    47 

*-  dans  les  cylindres  535 

Primes  alloaéesnnxméeanieinDs  506,  510 

Prise  d'eau 401 

Id.  de  vapeur  (Dôme  de) 12U 

Id.   de  vapeur  (Tuyau de)...  121,  134 
Prixde  revient  des  réparations,  484,  495 

Prix  de  revient  de  la  traction 2512 

-^          de   ouMshinee  loco- 
motives  489 

Production  de  la  chaleur 27 

Production  de  la  vapeur  d'eam 54 

Programme  d'expénenees MO 

Prolonge 409,458 

Propriétés  générales  des  llniëes  élan- 
tiques..* 21 

Puissance  de  traction 809 

Purgeurs  (Robinets) 134 


RaccoMà  vis..»».* **»••  159 

Rails , ,,.  386,  539 

Rais  ou  rayons ^ 

Rapports  des  mécaniciens  avec  les 

aivers  services 459 

Réchauffeurs  (Tuyaux) 141 

Recouvrement  du  tiroir GO,  199 

Refoulement  (Tuyau  de) 159 

Registres  de  La  boite  à  fumée..  115,  5'>7 

Régulateurs 124,  129,  458,  561 

Rèj^tement  de  la  distribution  de  va- 
peur  66,  199 

Relevage  (V.Cban^.  deiparciie). 
Remise  de  locomotives 395 


Réparations ,.,..»...,».  430 

Réparations  d'entretien  courant....  416 

Réparations  f Ateliers  d^. ,  442 

Répartition  des  points  d  appui 515 

Réservoir  de  vapeur 104 

Résistance  au  mouvement 559 

Ressorts  de  segments  de  piston. ...  136 

—  de    suspension    des    ma- 

chines..  ,.  227,  468^  569 

—  de  suspension  des  teoders,  256 

—  de  traction  de  la  machine. .  220 

—  de  traction  du  tender 2?5 

Résultats  d'expérience 5(6 

Résumé  (Stabilité) 564 
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Revieat  (Pris  de)  des  réptrtt..  464,  483 

—        de  la  traetiM 512 

AfeAofd  (Manomètre) il7 

Rîjfidité  du  etiAssis ST7 

RiveU  de  la  chaudière S54 

Rivets  des  roaes 340,  470,  48S 

Robinets  d*é^euve 

—      graisaeurs 


PiffM.  Ptffes. 

Robinets  pai|p6iurs«f.,«,,, 154 

—  de  sûreté 141,  459 

—  de  vidange 120,  559 

Recules  CTuyau  à) 139 

Roues  de  machines. .  85,  â?(5,  318, 

534,  469,  477,  570 

559 1     -^    de  tender 257,  477 

454lRoulis 351,  3ë4 


n. 


Sabots  de  frein 258 

Sacs  à  coke »...  401 

Saint-Oermain  (Machine  du  chemin 

de) 374,  377 

Secours  (Service  de) 437 

Secteur  du  changement  de  marche.  179 

Segments  de  piston ITSe,  461,  562 

Serrage  (Clefs  de) 226 

Service  des  dépôts 411 

—  de  nuit 414 

—  de  secours 43^ 

—  des  trains 423 

Sharp  et  RoberU  (Machine  de). 367,  376 

Sharp  frères  (Machine  de) 19 

Siège  des  soupapes  de  pompes 155 

Siniet 119,  5r;8 

Signaux 4*^0 

Simplicité  du  mécanisme 283 

Souaage  des  bandages. 479 

Soulèvement  des  tiroirs 182 

Soupapes  des  pompes....  79,  135,  459 

•—     de  {Mise  d'eau 247 


Sovpapes  de  refonlement 154 

—  de  sûreté 114,  467,  557 

Stabilité 286,  324,  339 

Statistique  des  ateliers  de  construc- 
tion     16 

—  des  machines  locomotives    17 
Strasbourg  (Machines  h  voyageurs  du 

diemin  de) 571,  377 

—  (Machines  à  marchandises 

du  chemin  de)..  371,  377 
StephêTi4on  (Coulisse  de).  V. Coulisse. 
Superficie  des  ateliers  de  réparation  445 
Supports  de  la  machine...  84,  210,  466 

—  de  la  chaudière 215 

—  des  glissières 165 

—  du  mécanisme 217 

Surface  de  chauffe  du  foyer  et  des 

tubes 101,  301 

Surface  de  frottement 280 

Suspension  (Bielles  de) 181 

—  des  machines 221 

•^      des  t^nders 255 


Table  des  tiroirs 152,  461,  486 

Tableau  des  chaleurs  spécifiques . .    32 

—  du  coefficient  de  frottement 

des  corps 41 

—  des  tensions,  températures, 

volumes  et  densités  de  la 
vspenr 59 

—  de  la  variation  du  travail 

moteur 65 

—  des  dimensions  principales 

des  machines 576 

—  des  dimensions  des  ressorts  230 

—  de  l'outillage  des  ateliers...  473 

—  de  la  puissance  calorifique 

des  corps 33 

—  du  prix  de  revient  de  cinq 

machines   locomotives..  488 

—  du  règlement  de  la  distri- 

bution de  vapeur 194 

—  du  travail  de  la  vapeur  à 

différentes  tensions ....    75 


Tampons  de  chee  des  machines. ...  214 

—  tenders 253 

Température  des  gaz  dans  la  boite  à 

fumée 536 

Température  de  la  vapeur  d'eau ....    39 
Tender. .  244,  267,  386,  413,  435, 

470,  571 

Tender  (Machines-) 263 

Tendeur 251 

Tension  de  la  vapeur.  23,  39,  428,  533 

Tête  de  bielle 166 

Théorie  de  la  machine  locomotive. .    51 

Théorie  du  mécanicien 388 

Thermomanomètre 117 

Thermomètre 29 

Tiges  de  piston 160,  462 

Tiges  de  tiroirs 183,  465 

Tirage 10,  69,  429,  557 

Tiroir  de  distribution  52, 181,  466,  563 

—    du  régulateur 129,  458 

Tôlage  des  roues 481 
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race*. 

Tourbe  •  • • 28 

Tours  à  NaaUB  (Machines  à  Yoya- 

ffeurs  du  chemin 

de) 373,  377 

—            (Machines  à  mar- 
chandises du  che- 
min de),..  375,  577 
Traction  (Barre  de) 253 

—  (Frais  de) 312 

—  (Puissance  de) 309 

—  (Ressorts  de) 2^>3 

—  (Service  de  la. 388 

Traités  de  traction 514 

Transmission  de  mouvement i65 

—  de  la  distribution  de 

vapeur 183 

—  de  la  chaleur  à  travers 

les  parois 299 

Travail  des  machines 47 

—  moteur 48,  59 


Pas«f. 

Travail  résisUot 48»    59 

—  des  roues 477 

—  delaTapi^.dansleseylindres.  SOS 
Traverses  des  coàssis....  211,  214,  468 

Trou  d'homme.. . . ^ 107 

Tringles  à  nettoyer  les  tubes 408 

—  à  tamponna  les  tubes. . . .  408 
Tubes  de  fumée. .  10,  76,  99,  301, 

376,  456,  554 
—    d*aspiratioB  de  refoulement. . 

139,  459,  560 
Tuyau    d'échappement...  83,  131, 

458,  562 

—  d'épreuve  des  pompes.  136,  339 

—  de  prise  de  vapeur.. . .  121, 

i!::4,  361 

—  réchaufTeur 141 

—  à  rotules 139 

TuyèM 132 


V. 


Unité  de  chaleur 33  |  Usure  des  bandages. 

—  dynamique 49 


•  334 


V. 


Vapeur  (Force  élastique  de  la) 36 

—  (Production  de  la). .  34,  429, 431 

—  (Prisede) 1^0 

—  (Tabl.  (les  tensions  etc.  delà)    r>;j 

—  (Travail  de  la) 73,  30.» 

Vaporisation 69 

—        (Appareil  de)....  TU,  ÎHJ,  4*)2 
Verpilleux  (Système)... .  «0,  2Gi,  270 

Verrin 409 

Verrou  du  levier  de  changement  de 


marche 178 

Viroles 99,  456 

Visite  des  machines 414 

Vitesse  des  machines  locomotives..  309 

Vitesse  du  mécanisme 512 

Voie  (Influence  de  l'entrelieu  de  la)  330 

—  (Jeu  de  la) 329 

—  de  service... .* 399 

Voilures  à  vapeur 4 

Volume  de  la  vapeur  d'eau 39 


It'. 


Wagons  de  secours 438 1  Watt  (Indicateur  de) 545,  550 
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